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TREIZIÈME VOLUME 


Les progrès toujours croissants de l'agriculture et de l’industrie ne nous per- 
mettent pas de suspendre la publication de notre Recueil de machines qui, comme 
nos souscripteurs lont remarqué, est devenu le portefeuille le plus important, le 
plus varié, el certes le plus complet qui existe sur les instruments, les outils elles 
appareils de toule sorte, en usage dans les différentes branches de fabrication. 

Formant, comme on l'a dit, une sorle d'encyclopédie industrielle, il est con- 
sulté chaque jour avec fruil par tous ceux qui éludient les meilleurs procédés, 
les moyens les plus économiques, afin d'en propager les applications. 

Nous avons la certitude que, par les nouveaux traités de commerce qui nous 
obligent à suivre avec ardeur la marche progressive de notre siècle, nos fabri- 
cants ne resteront pas en arrière, et peut-être rechercheront-ils davantage les 
modifications utiles qu'ils peuvent apporter dans leurs opérations mécaniques. 

Nous ne sommes plus à l'époque cù l'on employait de père en fils le même 
matériel, où lo meunier, par exemple, regardait son vieux rouet tourner pour 
faire do la farine piquée de sons, où le filaleur se conlentait de ses anciens 
métiers en bois pour fabriquer des fils plus ou moins grossiers; cetle époque est 
loin de nous; il faut maintenant que les produits soient parfaits et pourtant 
qu'ils so vendent à bon marché. 

Quand on compare nos vieux mécanismes de moulins français avec ces splen- 
dides machines qui garnissent nos belles minoteries actuelles, lorsqu'on visile 
ces grandes et riches manufactures meublées d'un matériel si bien entendu, qui 
fonctionne avec lant do régularité, el qu'on a vu ces pauvres métiers usés qni 
pouvaient à peine tourner, où bien encore lorsqu'on voit fonctionner ces ncu- 
voaux instruments d'agricullure, ces machines à battre le blé, à faucher, à 
moissonner, ces machines locomobiles qui se transportent partout, afin de rempla- 
cer uno infinité de bras qui sont beaucoup mieux utilisés à des travaux moins 
pénibles et plus intelligents; quand on compare, disons-nous, toutes ces merveilles 
mécaniques avec les moyens plus ou moins barbares qui étaient en usage peu de 
temps avant nous, on doit grandement espérer de l'accroissement continu des 
progrès industriels et agricoles, 

Il est essentiel, pour cola, de réunir sans cesse le travail intellectuel au tra- 
vail purement matériel. Or lo génio inventif est très-répandu en France; mais 
soit qu'il manque de persévérance, soit plutôt qu'il ne se trouve pas suflisamment 
encouragé, il a été jusqu'à présent, avouons-le, trop peu favorisé de la fortune. 
A part, en effet, quelques rares exceptions, la plupart de nos inventeurs ne 


tiraient presque aucun profit de leurs découvertes. 
xX. 1 


2 PUBLICATION INDUSTRIELLE. 


Au lieu d'essayer d'appliquer les améliorations qu'ils proposaient, on les dé- 
laissait, c'est à peine si on voulait les écouter lorsqu'ils cherchaient à expliquer 
les avantages qui pouvaient résulter de leurs nouveaux moyens. 

Il n’en sera pas de même dorénavant : il faut de toute nécessité que l'indus- 
triel, quel qu'il soit, se mette à la hauteur des progrès de chaque jour, sans quoi 
il risque d’être écrasé par la concurrence. 

On a tellement compris en Anglelerre, aux États-Unis et ailleurs, celle grande 
vérité, qu'il n’est pas un fabricant, pas un manufacturier, pas un chef d'éta- 
blissement qui ne lise les Recueils industriels périodiques, afin d'être constam- 
ment au courant des nouveautés qui paraissent en procédés chimiques, méca- 
niques ou agricolest. Aussi les inventeurs y sont considérés, écoutés avec 
bienveillance, et la plus grande partie arrivent à l'aisance, Cotto profession est 
certaine, lucrative, et leur pertuet de parvenir. Nous avons l'espoir qu'il on 
sera ainsi en France, où les préjugés, l'esprit de routine, disparaissent lous les 
jours, et où, d’ailleurs, on sera bien forcé, pour ne pas être devancé par des 
concurrents étrangers, de marcher avec eux. 

Pour nous, qui depuis vingt-cinq ans apportons tous nos efforts, toulo notro 
activité à faire connaître les appareils les plus récents, qui avons coopéré à 
répandre dans nos ateliers de construction les meilleurs outils, à applique 
dans un grand nombre d'établissements les procédés économiques, los motours 
perfectionnés, nous serons heureux de continuer cetle grande œuvre à laquelle 
nous attachons tant de prix, avec la persuasion d'être ulilo à tous les industriols, 
aux plus modestes fabricants, comme aux plus riches manufacturiers, aux plus 
simples mécaniciens, comme aux premiers constructeurs do machines, aux 
nventeurs, aux Contre-maitres, aux ouvriers intolligonts, commo aux ingi- 
nieurs, aux directeurs, aux chefs d'usine, qui savent souvont trouver dos idées 
heureuses dans des sujets étrangers aux questions spéciales dont ils s'oceupont, 

Le présent volume contiendra des matériaux que nous n'avons pis encore 
traités, et qui sont appelés à être lus avec beaucoup d'intérêt. Ts concernent, on 
effet, particulièrement, d'un còté, les usines métallurgiques qui ont nécessaire 
ment à craindre, par la mesure actuelle, la concurrence anglaise, si bion favo- 
risée par les capitaux, le combustible ot la matière première, ot contro laquelle 
elles ne peuvent lutter qu'en faisant mieux; de l'autre, les filatures do laino et, 
de coton, les tissages mécaniques, les impressions de toiles, etea, qui, on grando 
partie, sont obligés de renouveler leur matériel, ot doivent, pour cela, rochor- 
cher les meilleurs métiers. Nous décrirons aussi les appareils do mines ot ens 
ingévieuses presses propres à fabriquer los agglomérés: puis les nouvelles fan 
cheuses et moissonneuses qui, adoptées généralement dans la Grande-Brotagne 
et en Amérique, peuvent rendre chez nous de grands services, ainsi que cos 
belles machines à battre qui font à la fois toutes les opérations du dépiquage ot 
du nettoyage des blés. Nous donnerons également des machines locomobilos, 
dont les applications, quoique toules récentes encore, se propagent d'une 
manière prodigieuse, des appareils de navigation ot des machines locomotives 
qui se perfectionnent chaque jour. 


1. Nous avons été bien souvent étonné de voir des Anglais, des Américuins, des Al'e- 
mands et même des Russes, connaitre mieux que nos industriels frangais certaines inven- 
tions qui, cependant, avaient été faites chez nous. 


MÉTALLURGIE DU FER 


FOUR DE RÉDUCTION DES MINERAIS 


PAR 


M. CORBIN-DESBOISSIÈRES 


INGÉNIEUR ET ANCIEN MAITRE DE FORGES 


(PLANCHE 4) 


Aux communications que nous a déjà faites M. Corbin-Desboissières , 
de ses fours à puddler, à souder et à fondre le fer, qui ont été décrits 
dans les deux volumes précédents, cet habile ingénieur a bien voulu 
nous permettre d'extraire de son grand Traité de pyrotechuvie les dessins 
d'un nouvel appareil très-intéressant, qu’il appelle Four DE RÉDUCTION DES 
MINERAIS. 

Cet appareil est basé sur une théorie particulière, qui est développée 
dans une note que nous allons reproduire, afin d'apprécier les avantages 
qui pourraient résulter de son application. 

En imaginant un tel four, l'inventeur a eu particulièrement pour but : 


L'AUGMENTATION DE LA QUANTITÉ ET L'AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DES FONTES 
DE FER, PAR L'ADDITION A LA CHARGE DES HAUTS-FOURNEAUX D'UNE PORTION DE 
MINERAI PRÉALABLEMENT RÉDUIT. 


M. Corbin s'est constamment occupé, depuis plus de vingt-cinq ans, 
de Ia métallurgie du fer, dans laquelle il a su acquérir une réputation 
méritée par les perfectionnements remarquables qu'il a apportés dans 
cette industrie, et dont plusieurs ont été appliqués avec succès dans des 
grandes usines de France et de Belgique. Aussi nous croyons que les prin- 
cipes nouveaux qu'il ne craint pas d'émettre au sujet de la réduction des 
minerais seront lus avec beaucoup d'intérêt par une grande partie de 
nos lecteurs, dont quelques-uns d'ailleurs le connaissent déjà pour un 
praticien très-éclairé qui a rendu d’éminents services aux maitres de 
forge. 
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EXAMEN DES HAUTS FOURNEAUX. 


« D’après la théorie des hauts fourneaux maintenant admise, le gaz acide 
carbonique constitué dans l'ouvrage se convertirait, dans les étalages, en 
oxyde de carbone qui réagirait sur le peroxyde de fer et le réduirait ; mais 
cette théorie, dit Pauteur, n’est pas exacte. L'acide carbonique ne se dé- 
compose, par le charbon ou par le fer, ni dans les hauts fourneaux, ni 
dans tous nos autres appareils métallurgiques, sous les températures 
utilement praticables, et le minerai de fer s'y réduit, en effet, comme 
dans les creusets brusqués. 

Le redressement de cette erreur n'intéresse pas seulement la science, 
il montre à la métallurgie sa principale voie de progrès. 

Si l'acide carbonique se décomposait et se transformait en oxyde de 
carbone dans les hauts fourneaux, il y aurait, par le fait de cette réaction 
chimique, ainsi que le reconnaissent tous les auteurs, abaissement notable 
de température; mais suivant quelle proportion? La conviction en chimie 
se base, suivant Lavoisier, sur la décomposition et la recomposition des 
corps ; quelles sont donc les quantités de substances introduites dans un 
haut fourneau dans un temps donné, et les résultats chimiques de leurs 
relations ? 

Un haut fourneau de 8 mètres de hauteur alimenté avec des charbons 
de bois et des minerais calcaires de moyenne qualité produit 400,000 ki- 
logrammes de fonte truitée (fonte d'aflinage) par mois; ce chiffre peut 
être augmenté suivant la puissance du soufflage. En dépensant, dans 
tous les cas, un de carbone ponrunde fonte produite, et 129% e 240 d'air 
soufflé par minute, sous la pression de 30%. de mercure, 


le produit par heure est ainsi de 138688 de fonte, 
dont la fabrication exige 138K88 de carbone et 240 kil. d'oxygène, 


puisque en effet 
42m.. 940 xX 60 = 734 mètres cubes d'air 


qui, sous la température et Ja pression ordinaire de l'atmosphère, con- 
tiennent environ 240 kilogrammes d'oxygène. 

Pour convertir ces 240 kil. d'oxygène en acide carbonique, il faut les 
combiner avec 90k08 de carbone. 

La transformation de cet acide carbonique en oxyde de carbone exige 
la même dépense de 90% 08 de carbone; ainsi, la formation de l'acide 
carbonique en une heure, et sa conversion en oxyde de carbone, dans le 
même temps, absorberaient 480% 46 de carbone, tandis que le four- 
neau n'en recevrait que 138k 88. 

Cette théorie de la combustion directe et de la combustion inverse ne 
s'applique donc pas au roulement du haut fourneau. 
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Il est facile de repousser la précédente conclusion en disant que l'on 
fabrique bien en effet 100 kil. de fonte truitée avec 100 kil. de carbone, 
soit 115 kil. de charbon pris dans les halles et contenant environ 15 
pour 0/0 d’eau et de cendre, mais qu'il y a exagération dans la quantité 
d'air employée pour opérer cette fabrication : il convient de répondre 
immédiatement à cette seule objection possible. 

Suivant la théorie de la réduction du minerai de fer par l'oxyde de 
carbone provenant de la transformation de l'acide carbonique, le haut four- 
neau recevant 138 kil. de charbon, en une heure, en brülerait, dans le 
même temps, à l’état acide, 60 kil. La même quantité de carbone serait em- 
ployée pour convertir cet acide en oxyde, les 18 kil. restants parferaient la 
réduction, constitueraient la fonte en s’alliant au métal, et compenseraient 
les pertes inévitables dans la pratique. Quelle serait la quantité de cha- 
leur effective fournie par ces deux combustions opposées ? 

Un litre de gaz acide carbonique est le produit de la combinaison d'un 
litre de vapeur de carbone, 


soit 0k5386 de carbone avec un litre d'oxygène ; 


il dégage, en se constituant, 3929 calories, et retient ce même nombre 
de calories qui forment sa chaleur constituante : ces deux quantités 
égales de calorique forment, en effet, les 7858 calories qui constituent un 
litre de gaz oxygène. 

Pour se convertir en oxyde de carbone, un litre de gaz acide carbonique 
absorbe un litre de vapeur de carbone et 2331 calories, qui, avec sa propre 
chaleur combinée, s'élevant à 3929 calories, forment la chaleur consti- 
tuante des deux litres d'oxyde de carbone, à raison de 3130 calories par 
litre. 

La première moitié du carbone qui est ainsi acidifiée produit tout son 
effet possible représenté par........................ 3929 calories, 
tandis que la deuxième moitié passe à l’état gazeux ou 
d'oxyde de carbone, en neutralisant................. 2331 
il ne reste donc libres que......................... 4598 calories, 
pour toute chaleur effective résultant de la combustion, à l’état acide, 
d’un litre de vapeur de carbone, et de la combustion inverse d'un 
second litre de cette même vapeur employé pour transformer l'acide en 
oxyde. 

Mais si le second litre de vapeur de carbone, qui se volatilise en em- 
portant 2331 calories, formait aussi un litre d'acide carbonique, il déga- 
gerait 3929 calories. 

Le chiffre de la chaleur effective, qui est abaissée par la conversion de 
l'acide en oxyde à 1598 calories, s'élèverait à 7858 calories. 

On n'obtient donc, par la combustion directe et par la combustion in- 
verse simultanée, soit par la formalion de l'acide carbonique et Ja con- 
version de cet acide en oxyde de carbone, que le cinquième de la cha- 
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leur rayonnante que dégagent les charbons brûlés par les puissants 
soufflages des hauts fourneaux. 

Le haut fourneau, fonctionnant conformément à la théorie de la 
conversion de l'acide carbonique en oxyde de carbone, brülerait done, 
en une heure, 120 kil. de charbon avec 160 kil. d'oxygène qui acidi- 
fieraient seulement 60 kil. de carbone. L’acide carbonique, produit de cette 
combustion directe, se convertissant successivement en oxyde de car- 
bone, paï sa combinaison avec les 60 kil. de charbon restants, la chaleur 
effective serait ainsi réduite au cinquième de celle qu'auraient dégagée 
les 120 kil. de charbon employés s'ils avaient été aciditiés. 

Le fourneau devrait donc fabriquer, en une heure, 438188 de fonte 
avec la chaleur équivalente à celle qui résulterait de la combustion di- 
recte, à l'état acide, de vingt-quatre kilogrammes de charbon. 

Mais, pour produire ces 138k88 de fonte, il faut réduire et fondre 
416% minerai produisant 33 pour 0/0, il faut encore fournir à la gangue 
de ce minerai, et au fondant qui l'accompagne, le calorique nécessaire 
pour porter à l’état gazeux leur acide carbonique; il faut enfin parfaire 
la chaleur constituante du gaz acide carbonique et oxyde de carbone 
produit de la désoxydation du peroxyde, savoir : 

Pour chaque litre d'oxyde de carbone converti en gaz acide carbo- 
DIQUÉ seems memaenesneseenemnssmsecenecs (908,00 lorio 

Pour chaque litre d'oxyde de carbone directement 
formé par le charbon avec l'oxygène du minerai... 2431 id, 

Pour chaque litre d'acide carbonique aussi direc- 
tement formé par le charbon avec l'oxygène du per- 

Diverses ire. sucres 0100 clone 

Si la théorie dont, il s'agit était exacte, les hauts fourneaux feraient 
l'impossible, car ils ne recevraient pas même la quantité de chaleur né- 
cessaire pour former les gaz qu'ils doivent préalablement constituer et 
dégager; alors même que cette chaleur serait employée en totalité pour 
chauffer la masse de matière qu'il faut réduire et fondre, elle pourrait à 
peine les porter à la température du rouge sombre, 

Cette conclusion west pas basée sur des théories contestables, mais sur 
des expériences qui font loi après avoir été successivement vérifiées paf 
les Lavoisier, les Dupouget et autres savants professeurs de notre époque. 
La marche des hauts fourneaux est, en effet, conforme à ces lois, comme 
le prouve le compte ci-après de leurs dépenses et de leurs produits. 

Le haut fourneau est formé par cing compartiments SUperposés : 

Le creuset est passif; 

L'ouvrage est, relativement à l’ensemble de l'appareil, ce qu'est lesto- 
mac pour le corps vivant ; 

L'étalage et le tiers de la cuve forment un gesometre : 

La cheminée supérieure est destinée à sécher et à échaufler le char- 
bon, le minerai et le fondant qu'elle porte au rouge sombre, 
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Le gueulard est enfin le moule, dans lequel la charge de minerai prend 
la forme cylindrique, pour descendre verticalement dans l’étalage. 

L'ouvrage fournit la chaleur qui est dépensée dans toutes les parties 
de l'appareil, il produit d'autant mieux l'acide carbonique qu'il reçoit 
l'air sous une pression plus forte et surtout plus régulière. 

Le gaz acide ainsi constitué dans l'ouvrage s’y dépouille seulement du 
calorique rayonnant nécessaire pour constituer la fonte et le laitier; il 
passe ensuite graduellement du rouge blanc au rouge cerise en s’éten- 
dant dans l’étalage, dont la capacité correspond à cette température à 
quantité égale de calorique étendu dans ces deux compartiments. 

Quels sont, d’après cette marche réelle du fourneau dont il s’agit, les 
emplois divers du charbon qu'il dépense, du calorique révivifié, et la 
quantité de fonte qu’il produit? 

Pour fournir en une heure 138k88 de fonte, ce fourneau dépense 
188x88 de carbone qui se répartissent comme suit, pour satisfaire à tous 
les besoins de cette fabrication : 


4° Carbone nécessaire pour convertir en gaz acide carbonique les 
240 kil. d'oxygène, lancés en une heure dans l'ouvrage. .... 90x08 

2° Carbone employé dans l’étalage pour réduire le minerai 
en formant de l’oxyde de carbone avec les 55195 d'oxygène 


du peroxyde de fer produisant 138*88 de fonte........... 41x65 
3° Carbone s'alliant au fer pour constituer la fonte....... 3 » 
4° Emplois divers et pertes...,...................... h 15 
TOBL unes 138188 


Le calorique résultant de la combustion, dans ouvrage, de 90 kil. de 
carbone par 240 kil. d'oxygène en une heure, est employé : 

4° Pour fondre les 138188 de fonte et le laitier, et reporter à l'état de 
gaz l'acide carbonique de la gangue ct du fondant; 

2° A l'état de combinaison pour constituer l'oxyde de carbone produit 
de la réduction du minerai par le charbon et de Pacide carbonique ré- 
sultant de la décomposition de l’eau ; 

3° A l'état latent dans les gaz qui se dégagent par le gueulard, sous 
une si faible température que l'oxyde de carbone peut à peine s’enflam- 
mer en s'étendant dans Pair libre. 

Ces résultats prodigieux, relativement à ceux que nous obtenons de tous 
nos autres appareils métallurgiques, sont dus à l’incessante pression de ` 
l'air sur le charbon et à la parfaite superposition des compartiments du 
haut fourneau, superposition qui permet d'utiliser le calorique aussi bien 
qu'avec nos plus parfaits générateurs de la vapeur. 

D'après la théorie de la conversion de l'acide carbonique en oxyde de 
carbone, le chiffre de la chaleur effective s'élevant à 90, serait réduit à 
24/90 ou 0,266; il ne serait pas même possible de constituer les gaz. 
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Le haut fourneau peut-il produire avec la même économie relative 
des fontes de moulage et des fontes d’aflinage ? 

L'examen de cette très-importante question va montrer l'utilité de 
l'appareil de réduction préalable que nous allons bientôt déerire, et prou- 
ver que le traitement bien compris des minerais de fer pour en obtenir 
des fontes de différentes qualités n'est pas en effet plus diflicile, par 
exemple, que la fabrication de la chaux. 

Nous savons que les corps, dans tous leurs états, s'échauffent d'un 
nombre de degrés déterminé, par une quantité de calorique variable 
comme leur constitution chimique; que la fonte de fer n'est pas le pro- 
duit d'une combinaison chimique, mais bien seulement d’un alliage de 
fer, de carbone, de laitier, ete., dont la capacité pour la chaleur varie, 
comme la température sous laquelle il s'est constitué. 

C’est ainsi que la fonte blanche est à 1050° quand elle se forme, et de- 
vient grise en passant de 40509 à 12009. Ce qui revient à dire que les pro- 
priétés physiques de la fonte de fer ne sont pas proportionnelles au do- 
sage de ses éléments qui varie à l'infini, mais au degré de chaleur qui 
facilite l’alliage de ces mêmes éléments. 

Pour produire la fonte plus grise, l'ouvrage du haut fourneau dépense 
donc plus de calorique et en envoie moins à l'étalage : de À, la nécessité 
de réduire la charge pour obtenir des fontes grises; l'ouvrage ayant alors 
moins de matière à fondre, sa température s'élève au degré nécessaire et 
il envoie plus de calorique à l'étalage qui réduit, en effet, le minerai par- 
faitement, en conservant son allure normale. 

Pour fabriquer des fontes à puddler (fontes truitées), il faut done 
ajouter du minerai à la charge du fourneau produisant la fonte grise; la 
fusion de ce minerai abaisse la température de l'ouvrage qui peut consti- 
tuer la bonne fonte d'aflinage ; mais l'étalage reçoit alors d'autant moins 
de calorique qu'il devrait en dépenser davantage, il ne peut que réduire 
Wès-imparfaitement le minerai, ce qui est inecssamment prouvé par la 
couleur jaune sale des laitiers qui sont plus ou moins chargés de silicate 
de fer, tandis que les laitiers de fontes grises possèdent la limpidité du 
verre. 

Le caleul analytique prouve certainement que le gaz acide carbonique 
constitué dans l'ouvrage des hauts fourneaux ne se décompose pas; dire 
qu'il se converti: en oxyde de carbone dans l'étalage, qui est à une tem- 
pérature beaucoup plus basse, c’est soutenir que les effets s'accomplis- 
sent en sens inverse des causes qui les produisent, 

Cependant l'oxyde de carbone doit se dégager, et se dégage en effet vis 
siblement et incessamment, sous Jes tympes des hauts fourneaux mar- 
chant régulièrement, et par les fissures qui s'établissent dans leurs parois; 
ce fait, qui a toutes les apparences d'une contradiction, prouve seule- 
ment que, dans la pratique des arts, les plus graves erreurs se cachent 
aussi sous des apparences séduisantes et trompeuses. 
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L'oxyde de carbone qui se dégage sous les tympes par les fissures des 
massifs ou par les trous qu'on y pratique, provient du charbon plongé 
dans le laitier ou enveloppé par le minerai et par le fondant; cet oxyde, 
échappant ainsi au vent des tuyères, est enfin refoulé sur les parois où 
les expérimentateurs qui ly puisent croient trouver la preuve de la con- 
version de l'acide carbonique. Cette preuve justifie seulement les réserves 
qu'il faut faire pour compenser les pertes inévitables dans la pratique. » 

C'est d'après ces principes que M. Corbin-Deshoissières a été tout natu- 
rellement amené à construire un système de four spécial pour opérer 
préalablement la réduction des minerais. 


RÉDUCTION DES MINERAIS. 


« Les chiffres qui précèdent, quelle que soit la manière de les discuter, 
prouvent, dit l'auteur : 

1° Que le tiers du charbon chargé par les gueulards des hauts four- 
neaux est employé, dans leurs étalages, pour réduire le minerai; 

2° Que par cette réduction, ou plus exactement par cette combustion 
inverse, le charbon, en s'emparant de l'oxygène du peroxyde pour se 
convertir en oxyde de carbone, neutralise 2/5 du calorique dégagé dans 
les ouvrages par la formation du gaz acide carbonique; 

3° Qu'enfin les hauts fourneaux marcheraient aussi régulièrement et 
aussi économiquement que les fonderies de fer (fourneaux à la Wilkin- 
son), s'ils étaient alimentés avec les minerais préalablement réduits. 

La réduction du minerai de fer, quelle que soit la manière de la pra- 
tiquer, exige la même et invariable quantité de combustible, mais le haut 
fourneau ne peut brüler que des charbons qui sont aussi rares que chers; 
l'appareil de réduction préalable n'employant, au contraire, que des me- 
nus cokes, des braises et des fraisils sans valeur commerciale, enfin que 
des combustibles résultant du nettoyage inépuisable des forêts, portera 
dans un temps plus ou moins rapproché la fabrication du fer au plus 
haut degré de perfection ct de puissance. » 


DESCRIPTION DU FOUR DE RÉDUCTION, 


REPRÉSENTÉ PAR LES FIGURES DE LA PL. 4. 


La fig. 4 est une projection verticale extérieure de ce four, vu de face 
du côté du foyer. 

La fig. 2 en est un plan horizontal. 

La fig. 3, une scction verticale passant par le milieu du foyer. 

La fig. 4, une section horizontale faite à la hauteur de la ligne 3-4 de 
la figure précédente. 

Les fig. 5 et 6 sont deux autres sections, l'une verticale passant à la 
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fois par l'axe du four et par le foyer, suivant la ligne brisée 5-0-7-8 de la 
fig. 3, l'autre horizontale, faite à la hauteur de la ligne 9-40. 

Disrosrrion GÉNÉRALE. — Ce four est composé d’un massif circulaire 
en briques A, surmonté d’un corps trone-conique, également en briques, 
recouvert par une chemise en tôle A’, formée de six parties reliées entre 
elles par des barres méplates en fer et des boulons à écrou a. 

Ce corps conique est divisé intérieurement, vers sa circonférence, en 
cinq compartiments T, et son centre présente une sorte de coupole creuse R 
en communication avec le carneau central Q, et avee des ouvertures rec- 
tangulaires S, qui font l'oflice d’ouvreaux, en mettant en relation l'inté- 
rieurde la coupole avec les cinq compartiments T, lesquels reçoivent la 
charge de minerai à réduire. 

Directement au-dessous de ces compartiments sont placés cinq élouf- 
foirs en tôle de fer I, dans lesquels on fait descendre le minerai pour le 
refroidir, et par suite, éviter sa réoxydalion. 

Entre les étouffoirs sont disposées lessix colonnes en fonte K, destinées 
à supporter la plaque de fonte 1”, qui forme la zone de réduction. 

Au massif en briques est rattaché le foyer de combustion; il se com- 
pose d’une chambre rectangulaire comprenant l'autel P, la ehauffe D, fer- 
mée par des pieds droits en briques réfractaires, el l'avant-foyer C, éga- 
lement en briques réfractaires, supportée par les petites colonnes en 
fonte C’. La chauffe est garnie de sa grille B, de sa porte B^, et du tuyau 
de conduite d'air H, qui débouche dans le cendrier. L'avant-foyer est 
fermé par la porte G, reliée au balancier E, muni du contre-poids qui fait 
équilibre au poids de la porte. 

L'ensemble de ce foyer de combustion est couvert par une voussure L, 
qui supporte une boite à airm dans laquelle débouche, comme dans le 
cendrier, par le tuyau P, l'air fourni par un ventilateur ou toute antre 
machine souflante, Pour faire entrer cet air dans l'intérieur du foyer, la 
voussure n est percée de douze orifices dont les sections réunies corres- 
pondent aux vides de la grille chargée de combustible, lequel s'acidifie 
à l'état de repos quelle que soit sa légèreté, puisqu'il est également pressé 
par Pair en dessus et en dessous; cette disposition est indispensable, car 
sans elle il serait impossible de brùler, sous la pression nécessaire de 4 à 
5 millimètres de mercure, les braises, les menus cokes et des charbons 
tellement. légers, que le moindre mouvement contraire de l'air et des 
gaz les bouleverserait. 

La flamme ainsi produite dans le foyer de combustion sous Ja pression 
nécessaire, qui se règle à volonté par la valve o du porte-vent princi- 
pal P, se porte, après avoir franchi l'autel 1, par le carneau en briques ré- 
fractaires Q, dans la coupole creuse R, qui est également en briques ré- 
fractaires. 

Cette coupole forme, en effet, le réservoir de calorique, qui s'étend 
par les ouvreaux § dans les cinq compartiments T, pour y opérer da ré- 
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duction du minerai, comme dans les étalages des hauts fourneaux. 

Chacun des cinq étouffoirs en tôle I est muni d’une porte U, par la- 
quelle on retire le minerai réduit et refroidi, et d’un registre en fer V, 
garni, comme une porte de four, en brique réfractaire. Vis-à-vis des com- 
partiments ou chambres de réduction T, et à des hauteurs différentes, 
sont pratiqués, dans le corps même du fourneau, des trous x par lesquels 
le chauffeur introduit dans les compartiments des barres d’essai en fort 
fil de fer, pour s’assurer que la température n'y dépasse pas le rouge ce- 
rise, sous laquelle doit s'opérer la réduction du minerai. D'autres trous 
de service y sont encore ménagés à la partie inférieure pour décrasser 
les registres V, de manière à les ouvrir et à les fermer avec facilité. 


PRÉPARATION DU COMBUSTIBLE PROPRE A L'ALIMENTATION 
DU FOUR. 


La mise en train et la direction du fourneau de réduction ainsi in- 
stallé sont aussi faciles que sa construction ; mais elles exigent, relative- 
ment au choix et à la préparation des combustibles, quelques précautions 
qui ne pourraient pas être impunément négligées et que M. Corbin a le 
soin de préciser dans les termes suivants : 

« La réduction préalable d’une partie plus ou moins forte des minerais 
de fer traités dans les hauts fourneaux a pour but, comme nous l'avons 
déjà dit, d'augmenter la quantité et de perfectionner la qualité des fontes 
de fer, en utilisant des combustibles qui n'ont que peu ou pas de valeur 
commerciale. 

Cependant, dans le cas où les combustibles ordinaires seraient à dis- 
crétion, ils ne pourraient pas être indistinctement employés soit pour ré- 
duire directement le minerai, soit dans le foyer de combustion fournis- 
sant la chaleur qui facilite la réduction. 

En effet, la houille, mise en contact avec le minerai, vicierait le métal 
en le combinant avec le soufre qu'elle recèle en plus ou moins grande 
quantité, tandis que, brûlée sur la grille, elle se réoxyderait avec l'eau 
qui est l'inévitable produit de la combustion de l'hydrogène qu'elle dé- 
gage : ce qui revient à dire que la houille, l'anthracite, la tourbe ct tous 
les bois qui contiennent l'eau en quantité variable, mais toujours consi- 
dérable, ne peuvent pas être directement employés dans les appareils 
spéciaux de réduction des minerais de fer et de tous les autres oxydes 
métalliques. 

Mais le menu coke, qui ne peut pas être utilisé dans les hauts four- 
neaux, les braises ct les fraisils provenant de la vidange des halles, 
les menus charbons, produits de la carbonisation des ramilles et des 
nettoiements inépuisables des forêts, peuvent suppléer, par la réduc- 
tion préalable des minerais, le coke et les charbons de première qualité 
brülés dans les hauts fourneaux. 
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Ainsi considérée relativement aux masses de combustibles sans valeur 
qu'elle peut utiliser, la réduction préalable des minerais, qui apparait 
comme un accessoire, s'élève presque à la hauteur d’une question d'in- 
térêt public. 

L’utilité industrielle des menus charbons n'ayant pas encore été recon- 
nue et admise, la carbonisation régulière et économique des ramilles, 
débris, feuilles et végétaux de toute espèce extraits des forêts, n'a pas 
encore été pratiquée en grand; cette carhonisation est aussi facile qu'ef- 
ficace, il suffit de la comprendre pour la diriger parfaitement. 

Pour carboniser, il faut en effet un vase clos pouvant être percé et 
bouché sur tous ses points successivement de manibre à régler et à 
diriger le feu à volonté; il faut encore que ce vase se resserre sur lui- 
même comme le combustible qu'il contient. Voill précisément ce que 
fait le charbonnier en couvrant, avec de la terre, le bois À carboniser, 
préalablement dressé et mis en meule ; voilà l'appareil parut. C'est le 
même système qu'il faut appliquer pour carboniser complétement les 
menus combustibles dont il s'agit; avec cette seule différence que ces 
combustibles forment eux-mêmes le vase elos, que le eharbonnier dresse 
avec de la terre pour couvrir la charbonnette, et sont ainsi les agents di- 
rects de leur carbonisation. 

La carbonisation des menus bois, végétaux et débris, doit, comme celle 
de la charbonnette, s’opérer en forêt. Les manæuvres, les femmes et les 
enfants peuvent la fabriquer lorsqu'ils ont acquis l'expérience nécessaire 
sous la direction d’un maitre charbonnier qui doit à eet effet, 4° dresser 
une place à fourneau ordinaire; 2° allumer et maintenir au centre même 
de cette place un feu de bois, de manière à obtenir une masse de bruise 
incandescente d'environ deux hectolitres. La carbonisution spontanée 
dont il s’agit doit alors commencer, 

A cet effet, par lui-même et par les ouvriers qu'il dirige en les instrui- 
sant, le maitre charbonnier couvre le feu avec les menus combustibles à 
carboniser; ces combustibles s'échaulfent, dégagent une masse de fu- 
mée qui, en empêchant l'accès de l'air, les préservent de toute incinéra- 
tion, et s’affaissent bientôt à l'état de braise parfaite, Voilà toutes les nia- 
næuvres qu'il faut continuer jusqu’à ce que le fourneau contienne environ 
80 hectolitres de braise, alors seulement le charbonnier couvre le fen 
avec des fraisils préparés à l'avance ou provenant des précédentes carbo- 
nisations, en ménageant des évents pour parfaire au besoin la eurhonisa- 
tion avant d'éteindre le feu de la manière ordinaire. 

Les braises ainsi obtenues qui ne coûtent que les frais de façon rom- 
placent, à poids égal, par Ja réduction préalable des minerais, le coke et 
les charbons de bois brûlés dans les hauts fourneaux, comme le prouvent 
les faits et les chiffres rapportés ci-après. » 
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CONDUITE DU FOUR DE RÉDUCTION. 


La mise en train et la direction de l'appareil de réduction ci-dessus dé- 
crit est aussi facile que la carbonisation des ramilles et débris qu’il doit 
utiliser. Le minerai produisant environ 40 pour 0/0 étant mélangé avec 
20 pour 0/0, en poids, de braise ou de menu coke, doit être chargé dans 
les compartiments T jusqu'à la hauteur extérieure de la coupole R, et 
recouvert d’une couche de fraisil de 12 à 15 centimètres d'épaisseur. 

Les trous de service V et les évents d'essais æ étant bouchés avec 
des briques mobiles et de la terre, il faut seulement commencer le feu; 
à cet effet, le chauffeur couvre la grille avec le menu coke ou les plus 
grosses braises dont il dispose et l’allume à la manière ordinaire, pour 
donner seulement le vent, lorsque tout le combustible est incandescent; 
la pression de l'air étant alors maintenue égale sous et sur la grille, les 
plus légères parcelles de braise y brülent à l’état acide comme l’oxyde de 
carbone produit des fraisils qui s’incinèrent sur le carrelage de l'avant- 
foyer. 

Les gaz produits de cette combustion sont au rouge blanc dans la cou- 
pole R, comme dans l'ouvrage du haut fourneau, mais en s'étendant 
dans les compartiments T, ils descendent à la température du rouge ce- 
rise sous laquelle le minerai se réduit, température que le chauffeur doit 
maintenir en réglant le chauffage, de manière à ne pas la dépasser. 

L'appareil de réduction étant en plein train, 5 à 6 heures suflisent pour 
y réduire le minerai qui passe alors, avec le charbon restant, dans les 
étoufloirs I, d'où on les retire après leur refroidissement. Pour extraire 
les charbons et les braises qui restent dans le minerai, il suttit de le pro- 
: | jeter à la pelle, comme les batteurs projettent les grains sur les tôles pi- 
quées ou les toiles métalliques, pour les nettoyer. 

Le minerai ainsi préalablement réduit est chargé dans les hauts four- 


neaux à raison de 3 kilogrammes pour un kilogramme de minerai cru 
retranché. 


EXPLOITATION DES MINES 


MACHINE A VAPEUR HORIZONTALE 


A DEUX CYLINDRES ACCOUPLÉS 


POUR L'EXTRACTION DE LA HOUILLE 


PAR 


M. L.-A. QUILLACQ 


INGÉNIEUR-CONSTRUCTEUR À ANZIN (NORD) 


(PLANCHES à ET 3) 


M. Quillacq, qui s’est beaucoup occupé de la construction des appareils 
en usage dans les mines de houille, a bien voulu nous communiquer les 
dessins d'exécution de l’une des belles et grandes machines à vapeur 
double qu'il a montée il y a un an aux mines d'Anzin, où elle fonctionne 
d’une manière très-régulière, 

Cette machine se distingue par sa disposition horizontale, qui a permis 
de réduire notablement la hauteur des fondations, et par l'accouplement 
des deux cylindres à vapeur dont les pistons actionnent directement, par 
de longues bielles en fer, les manivelles placées à angle droit sur les 
bouts d'un arbre unique portant les deux grandes poulies à joues sur les- 
quelles s'enroulent des câbles plats, qui sont employés de préférence aux 
câbles ronds, comme étant plus flexibles et présentant plus de durée. 

Une telle disposition, qui est appliquée avee suceès en Belgique depuis 
longtemps, n'a pas seulement l'avantage de simplifier le mécanisme en 
évitant les engrenages, et d'être notablement moins dispendieuse, plus 
économique de construction, mais encore elle a le grand mérite d'éviter 
les points morts, tout en supprimant le volant, et de pouvoir effectuer 
avec facilité toutes les manœuvres relatives au changement de marche, 
en augmettant assez sensiblement la vitesse, comparativement à celle des 
machines verticales à balancier. 

L'appareil se distingue encore par l'application d'un frein puissant qui 
fonctionne par l’action même de la vapeur, à l’aide d'un petit cylindre 
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spécial muni d’un tiroir ou d'un robinet qui est à la portée du machi- 
niste, et dont la tige du piston communique avec le levier du frein. 

Avant les moteurs à vapeur perfectionnés que l’on applique générale- 
ment aujourd’hui dans l'exploitation des mines, on faisait usage d’appa- 
reils spéciaux connus sous les noms de : 


Balances hydrostatiques ; 
Tours ou treuils ; 
Baritels où machines à molettes. 


Peut-être est-il convenable, pour avoir une idée exacte de la manière 
dont on extrait la houille, d'entrer dans quelques explications sommaires 
sur ces divers appareils que l’on abandonne actuellement de plus en plus, 
pour les remplacer avantageusement par les machines à vapeur directe t. 


BALANCES HYDROSTATIQUES. — Ces appareils sont disposés pour utiliser le poids 
des eaux réunis à la surface du sol : ils sont donc forcément, malgré leur grande 
simplicité et l'économie qu'ils offrent par rapport aux autres moteurs, d’une 
application très-restreinte, parce qu’il faut, en outre du volume d’eau nécessaire 
au fonctionnement de l'appareil, une galerie d'écoulement destinée à l’évacua- 
tion des eaux introduites dans la mine. 

Plusieurs de ces moteurs fonctionnent en Angleterre * pour le service des 
mines de Pontypool, de Merlhyr-Tydwell et de quelques autres parties du pays 
de Galles, et pour celles du duc Bridgewater, à Worsley ( près Manchester). Ils 
offrent entre eux quelques différences résultant des localités. Dans les uns, le 
même puits renferme l'eau motrice et le vase d'extraction, et les chemins par- 
courus par les deux objets sont les mêmes; dans les autres, l'eau et les bennes ou 


1. Nous ne décrirons pas ici les appareils d'extraction connus sons le nom de Fahrkunst, 
qui sont plus particulièrement employés pour la translation des mineurs dans les puits, 
Ces appareils ne sont pas encore d'une application générale, nous citerons pourtant : 

le La machine de M. Méhu, à Angers, laquelle est employée pour l'extraction des ar- 
doises ; 

2° Celle de M. Warocquié, à Mariemont (Hainaut); 

30 Celle du puits Henri-Guillaume, à Lerang, 

Et 4 celle de Cintrum, dans la Prusse rhénane. 

Quoique ces appareils aient été souvent modifiés et perfectionnés dans leur exécution, 
cependant le principe en est resté le même dans les parties essentielles. Deux tiges pour- 
vues de paliers et de poignées sont équilibrées entre elles ou au moyen de contre-balan- 
ciers. Une machine communique à ces tiges un mouvement alternatif de montée et de 
descente; une tige s'élève lorsque l’autre s'abaisse, et au moment où le mouvement change 
de direction, les paliers des deux tiges se trouvent au même niveau. 

Ainsi l'on peut alors passer d’une tige sur l’autre, et au moyen de ces paliers on peut 
sortir de la mine et y rentrer. 

Quelquefois Pon n’emploie qu'une seule tige, et vis-à-vis d'elle on attache des paliers 
fixés aux parois du puits. Ces paliers fixes sont à la même distance l'un de l’autre que les 
paliers placés sur la tige mobile ct correspondant à la position de ceux-ci aux extrémités 
de la course. 

Dans le n° vol. de ce Recueil, nous avons décrit les ventiluteurs aspirants appliqués à 
l’aérage des mines, et dans le x1° vol., les ingénieux appareils à laver, à épurer et à trier les 
houilles de M. Bérard. 

2. Nous trouvons ces renseignements dans le Traité de l'exploitation des mines de houille, 
par M. A.-T. Ponson, ingénieur des mines. (Liége. 1852.) 
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wagons parcourent des espaces inégaux et se meuvent chacun dans un puits spécial, 
La profondeur à laquelle l'extraction s'effectue dans le pays de Galles, à l'aide des 
balances hydrostatiques, n’est généralement que do 45 à 20 mètres, et, dans lo 
Lancashire, de 30 à 35 mètres. 

Du TOUR OU TREUIL. — Cet appareil est composé de doux parties distinetes : 
l’une, mobile, est formée d’un cylindre horizontal, le plus ordinairement en bois, 
sur lequel s’enroule une corde ou une chaine; sur l'axe, sont implantées deux 
manivelles dont les parties les plus rapprochées du tambour forment les tou= 
rillons ou points d'appui du système; l'autre, fixe et immobile, composée do 
deux poteaux verticaux assemblés sur une semelle ot maintenus par dos arcs- 
boutants, a pour but de donnor au cylindre une assielte solide et invariable, 

Les treuils sont installés, soit immédiatement sur le puits, c'est-à-dire sur lo 
premier cadre du revêlement, soit à uno certaine distance de l'orilice, Cotto 
dernière disposition, qui exige l'emploi de molettes ot d'une petite belle fleur, 
s'applique à des profondeurs d'extraction assez notables; elle permet do sa 
soustraire aux dévialions de la corde et de donner au cylindre une longueur 
convenable. Le câble est simple ou double, suivant les circonstances : il ost 
simple, lorsque sa longueur est égale à la profondeur do l'exeavation, plus quel- 
ques tours qui restent constamment sur lo cylindro; si, dans ee eas, le treuil 
est placé sur l’orilice du puits, co dernier ne comporte aucune division on com 
partiments, parce que la corde doit pouvoir dévier librement de droite à gaucho 
et de gauche à droite; celle-ci, d'aillours, no peut jamais s'enrouler sur ello- 
même que d'un fort petit nombre de tours, autrement lo tirage devient impos- 
sible, ce qui arrivo ordinairement dès qu'on atteint uno profondeur de 30 à 
40 mètres avec un treuil de dimensions moyennes, 

L'emploi d'un câble double, ou de deux câbles de même longueur, exige un 
tambour divisé en deux parties égales par un disque lentieulaire on bois; ces 
deux fractions servent à l'enroulement particulier de chaque corde. 

Outre le treuil simple qui vient d'être décrit, les mineurs se servent du trenil 
composé où treuil à engrenage. I se compose d'un tambour de 050 i 040 du 
diamètre, porlant à l'une de ses extrémités uno roue dentée commandés par an 
pignon. Le rapport du nombre des dents affectés à eos doux organes depend do 
la vitesso à imprimer aux Dennes ou vases d'extraction; ce rapport est ordi- 
nairement compris entre 4/4 ot 4/5, Le pignon ost calé sur un arbre à l'oxtré- 
mité duquel sont fixées deux manivelles. 

Dans ce cas, la partio supérieure du puits est garnie d'un plancher ineliné 
pour faciliter la réception des vases d'extraction, Co plancher so compose de 
madriers jointifs ou de lattes à elaire-voie, clouées sur deux piéces de bois, 
l'une ajustée à l'orifice lui-même, l'autre encastrée un peu plus bas, dans la 
maçonnerie. 

Les treuils, pou coûteux et dont il est possible d'augmenter ou de diminuer 
la puissance, servent à l'extraction de la houille, à do petites profondeurs, dans 
les mines d'une importance secondaire, et à commencer l'approfondisemont 
d’un puits en attendant un moteur plus puissant, Leur simplicité et le petit 
espace qu'ils occupent leur assurent la préférence presque exclusive sur les 
autres appareils pour les fonçages sous stot, les puits destinés au rotour de l'air, 
et pour l'exécution de toutes les excavations vertieiles dont l'orilice gtt à l'inté- 
rieur de la mine. 
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BARITELS OU MACHINES A MOLETTES. — La grande quantité de tireurs qu’exi- 
gent les treuils appliqués à de grandes profondeurs engage, la plupart du temps, 
à les remplacer par des baritels. 

Cet appareil est composé d’un arbre ou cabestan vertical qui porle à sa partie 
supérieure un tambour cylindrique, et à sa partie inférieure une ou deux flè- 
ches ou bras de leviers, à l'extrémité desquelles agissent les chevaux. Ceux-ci 
sont attelés à des palonniers que supportent des pièces de bois verticales appelées 
poupées. De même que dans le treuil, des câbles simples ou doubles passent sur 
deux molettes ou poulies de renvoi placées dans des plans tangents aux deux 
côtés du cylindre. 

La charpente des molettes est formée de quatre montants verticaux assem- 
blés à tenons et mortaises, avec les semelles et les chapeaux, et consolidés par 
des jambes de force qui lui permettent de résister à la traction de la machine. 

L’enroulement des câbles est régularisé par un ajustement particulier. Sur le 
prolongement de l'axe du tambour et à sa partie supérieure est fixé un petit 
cylindre sur lequel s’enroulent deux cordons attachés par une de leurs extré- 
mités à de petites moufles; chaque moufle est liée à la partie supérieure des 
cadres verticaux, qui glissent librement entre des rainures pratiquées sur les 
deux montants. Ces cadres, munis de deux roulettes entre lesquelles passent les 
câbles d'extraction et soumis à l’action de poids, sont toujours sollicités à se 
mouvoir de haut en bas. Que le tambour soit mis en mouvement, le petit cylindre 
tourne avec lui et dans le même sens; les cadres, sollicités par les poids, descen- 
dent et dirigent l’enroulement ou le déroulement des câbles. Le tambour tourne 
en sens inverse; alors les cadres, rappelés de haut en bas, tendent à replacer la 
corde dans la situation qu’elle occupait auparavant. 

La seule condition essentielle pour la régularité de l'effet produit est que la 
longueur du cordon enveloppé sur le petit cylindre pendant une révolution 
complète soit égale au diamètre du cäble d'extraction. Si le tambour porte un 
double câble, ou si un câble est affecté au service de chaque vase, l’enroule- 
ment des cordons s'effectue en sens contraire l’un de l’autre : l’une des cordes 
descend, tandis que l’autre s'élève, et réciproquement. 


DES MACHINES A VAPEUR APPLIQUÉES A L'EXTRACTION. 


Nous arrivons maintenant au moteur puissant qui, surtout pour l'ex- 
ploitation des mines où l’on a si rarement la puissance hydraulique à 
proximité, doit être adopté de préférence à tous les autres. A ce sujet, 
nous ne pouvons mieux faire apprécier l'importance des machines à va- 
peur appliquées à l'extraction que ne l’a fait M. E. Rainbaux, adminis- 
trateur des mines du Grand-Hornu, dans le remarquable rapport du jury 
de l'Exposition universelle de 1855, et dont nous extrayons le passage 
suivant : 


A mesure que les moyens de transport intérieur dans les mines se sont amé- 
liorés, soit par l'emploi des chevaux, soit par l'usage de plus en plus général 
des chemins de fer, le champ d'exploitation de chaque puits a pu prendre une 
extension plus considérable, et les puits ont pu être d'autant moins multipliés: 

xur. 2 
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cela constitue un avantage très-important dans les cas fréquents où l'élablisse- 
ment de ces puits est très-dificile et forme la majeure partie de la dépense à 
faire pour la mise en valeur d'une exploitation. Toutefois, il a fallu en même 
temps accroître les moyens de production de chaque puits pour continuer à 
tirer d'un périmètre donné la même production, et pour la développer, mêmo 
au fur et à mesure de l'accroissement de la consommation. Il y a d'ailleurs, au 
point de vue purement technique, des avantages nombreux ot évidents à faire 
en sorte qu'un champ d'exploitation donné soit exploité lo plus promptemont 
possible. Tous ces motifs réunis ont amené ce résultat, que la production jour- 
nalière des puits a été constamment en croissant. Dos puits donnant 500 on 
600 hectolitres ne sont plus aujourd’hui justifiables que dans des circonstances 
toutes spéciales. La plupart du temps, on tire au moins 4,000 à 4,200 hectolitres 
avec les moyens les moins perfectionnés. Jl est pou de mines installées d'une 
manière convenable dans lesquelles on ne cherche pas à obtenir au moins 1,800 
à 2,500, ou même 3,000 hectolitres. Il en est enfin dans lesquelles on tire 5,000, 
6,000 et jusqu’à 40,000 hectolitres par jour. Une pareille production suppose 
naturellement des couches d’une richesse appropriée ot surtout d'une alluro bien 
régulière, et des moyens puissants d'extraction. Quant à la profondeur, c'est on 
réalité un des éléments les moins importants; il arrive mêmo souvont que cos 
puits à production exceptionnelle sont en même temps au nombro des plus pro- 
fonds, et cela s'explique par celte profondeur même, qui, forçant à en restreindre 
beaucoup le nombre, conduit à outiller chacun d'eux do manière à lui faire 
rendre le plus possible. La première condition d'un semblable outillage est un 
moteur d'uno force suffisante. Au lieu de ces anciennes machines de 40 à 15 cho- 
vaux, quelquefois 30 à 40 au plus, on monte aujourd'hui des machines de G0, 
80, 400, 450 chevaux et au delà. Aux tonneaux, ou euflats, si lourds et si 
encombrants, que l’on remplissait aux accrochages et que l'on vidait à la rocatto 
supérieure en les faisant basculer, on substitue des cagos guidées, losquollos 
reçoivent et amènent au jour les wagons ou bennos à roulettes qui vont chorchor 
le charbon à Ja taille et le conduisent sans aucun transbordement jusqu'au ma- 
gasin ou au point de chargement. Cotte disposition, toute simplo qu'elle puisse 
paraître à imaginer, n’en doit pas moins être regardée comme un immense pro- 
grès au point de vue de la célérité du service, de l'économie de main-d'œuvre 
et de la conservation du matériel, commo à celui de la réduction des déchets sur 
les gros charbons et de la facilité du contrôle sur le travail des ouvriers mineurs, 

En résumé, un bon outillage de puits d'extraction comprend aujourd'hui : 

EN PREMIER LIEU. — Une machine à vapeur, dont la force est calculée tròs- 
largement, de manière à sufire à toutes les éventualités du service le plus actif 
que puisse comporter la richesse des couches à exploiter. Cette machine ost 
généralement à deux cylindres accouplés, co qui, en évitant les points morts 
“et disponsant d’un volant, pormet de faire, avec une grando facilité, toutes los 
manœuvres de changement de marche nécessaire. 

Les cylindres peuvent d'ailleurs &tro fixes ou oscillants, verticaux ou hori- 
zonlaux; mais les cylindres fixes et horizontaux, faciles à établir dans d'exvel- 
lentes conditions de stabilité, doivent le plus souvent obtenir la préférence, 
surtout quand les machines ne doivent pas tre très-puissintes !. 


1. Dans les machines à cylindres verticaux, l'établissement des bobines ext coûteux et 
difficile; les seuls avantages qu'elles présentent sont d'ocenper molus de place et de per 
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La manœuvre de changement de marche est obtenue très-convenablement au 
moyen de la coulisse de Stéphenson. 

Dans les très-grandes machines, on peut avoir un pelit cheval pour le jeu de 
cette coulisse. 

Les deux bielles peuvent attaquer directement l'arbre des tambours ou bo- 
bines, ce qui, en supprimant des engrenages, simplifie tout le système et évite 
des chances d'accidents. 

Les tambours, ou bien un volant léger placé sur le même arbre, reçoivent un 
frein puissant qui fonctionne par la pression mème de la vapeur, admise au 
moyen d’un robinet placé à la portée du machiniste. Enfin, ces tambours sont 
disposés pour des câbles plats de préférence à des câbles ronds, qui, à résistance 
égale, sont moins flexibles et ont moins de durée. 

Ces câbles, pour des puits profonds, doivent êlre à section décroissante, 
depuis le point d'attache sur la bobine jusqu’à l’autre extrémité, afin d'obtenir 
une résistance proportionnée à la charge. dans les différents points, avec le 
moins de poids et de matière possible. 

Ex secoNn LIEU. — Un système de cages convenablement guidées pour rece- 
voir les wagons venant des tailles. On peut dire d’une manière générale que ce 
système doit être employé à l'exclusion des tonnes, sur tous les puits où une 
circonstance particulière, telle qu’une section insuffisante du puits, ne le rendra 
pas absolument impossible; enfin, comme complément utile dans tous les cas, et 
principalement lorsque les cages doivent servir à l'entrée et à la sortie des ou- 
vriers, il est bon d'employer des dispositions propres à arrêter les cages dans 
le puits, sile câble venait à se rompre, ou à détacher le cäble de la cage, si une 
fausse manœuvre lo porte aux poulies 1. 


Ces considérations générales se sont trouvées complétement justifiées, 
ot maintenant la presque totalité des mines de houille sont pourvues 
d'appareils à vapeur puissants à cylindres accouplés. 

Le système adopté généralement, de préférence à tous autres, par les 
ingénieurs, est celui représenté sur les planches 3 et 4. 

Ces machines, construites par M. Quillacq, sont à cylindres horizontaux 
et à action directe, c’est-à-dire que l'arbre des bobines sur lesquelles les 
cordes s’enroulent reçoit les manivelles motrices reliées directement par 
les bielles aux tiges de pistons des deux cylindres accouplés. 

Cet accouplement et le calage des deux manivelles à angle droit, évi- 


méttre de donner aux câbles des inclinaisons très-favorables à leur durée. Pour atteindre 
ce résultat avec les machines horizontales, on est conduit à mettre une grande distance 
entre les molettes, ou à élever le niveau de l'appareil par rapport à la recette. On peut 
obvier en partie à cet inconvénient en mettant le cylindre en avant des bobines. 

1. Plusieurs appareils ont été imaginés dans ce but : dans les uns, comme ceux de 
MM. Chagot, à Blanzy, Jacquet, d'Arras, etc., l'arrêt, lors de la rupture du câble, se fait 
par la pression simultanée de freins accouplés sur les deux faces latérales opposées d'un 
même montant, servant en même temps de guide pour les cages. Dans d’autres, ceux de 
MM. Machecourt, Fontaine, Donny et Robert, l'arrêt est provoqué par l’écartement de 
jambes de force qui vont s'appuyer et mordre contre la face antéricure desdits montants. 
Nous devons signaler aussi, comme spécial, le système de MM. Buttgenbach et Boisseau, 
où l'arrêt s’opère par deux forts verrous qui reposent de part et d'autre sur des échelons 
en fer, espacés de 20 à 40 centimètres sur toute la hauteur des deux parois opposées du puits. 
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tant les points morts, permettent de supprimer le volant dont sont munies 
les machines qui transmettent le mouvement par engrenages, de sorte que 
le mécanicien peut arrêter presque instantanément la marche de l'ap- 
pareil, malgré la grande vitesse imprimée au câble. 

Cette vitesse peut donc être plus considérable pour les machines à ac- 
tion directe que pour celle à transmission par engrenages, au moyen d'un 
arbre intermédiaire et d'un volant. 

Ainsi, avec ces dernières, on ne peut guère dépasser une vitesse de 
1m50 par seconde, communiquée au vase d'extraction, tandis qu'avec les 
premières elle peut être doublée. 

Prenons pour exemple une machine de petite force de 15 à 20 chevaux; 
dans les conditions ordinaires, on donne généralement 4" de course 
au piston, une vitesse normale de 30 révolutions par minute; et, en 
adoptant pour le rapport des engrenages celui de 4 à 2, on a 45 tours 
pour l'arbre des bobines ; le diamètre moyen de celles-ci est de 2 mètres. 

D’après ces données, la vitesse ascensionnelle du câble est de 


45t x 2m X 3,1416 = 94" 248 par minute. 


Ce qui correspond, comme nous l'avons dit, à environ 1"50 par seconde, 

Maintenant prenons une machine de 100 à 120 chevaux à action directe, 
Pour cette force, on donne généralement aux pistons une course de 1,50 
à 2 mètres, cl, pour ne pas augmenter sensiblement la vitesse rectiligne 
de ces pistons, on diminue le nombre de révolutions de l'arbre moteur. 
En adoptant la vitesse moyenne de 20 tours par minute et un diamètre 
moyen de 3 mètres pour les bobines, on a pour la vitesse ascensionnelle 
du câble : 


20 X 33 X 314,16 = 188%486 par minute. 


Ce qui correspond à un peu plus de 3 mètres par seconde. 

Cette vitesse peut être plus que doublée dans les puits avec cages de 
traction munies de guidages telles qu'on les construit presque partout 
maintenant *, comme on le verra à l'examen du tableau qui résume les 


1. Il est nécessaire de guider, dans leur course le long du puits, les enges qui reçoivent 
les chariots ; sans cela, abandonnées à elles-mêmes, au bout des bles, ollos ao briseraient 
bientôt sous l'influence des chocs continuels qu'elles éprouveraient contre In paroi du 
puits, et, lorsqu'aurait lieu la rencontre de la cage ascendante et de In cage dencendante, 
il y aurait inévitablement un conflit duquel elles ne nortiraient ni l'une ni l'autre en bon 
ctat. 

Dans les puits non guidés, on subit cet inconvénient pour les bennes où euffats ; main cont 
à charge de les renouveler assez souvent, et d'ailleurs lour forme en tonneau ntténue 
beaucoup les chocs; puis on a soin de ralentir la marche, à ln rencontre, pour lea puits 
dont le diamètre n'est pas beaucoup plus grand que deux fois Ia largeur den beunes nu 
ventre. 

On ne peut, du reste, jamais atteindre la vitesse que l'on donne aux enges; on ne peut 
non plus adapter aux bennes les appareils de sûreté dont sont munies lex eagen, ot cent 
justement sous le rapport de la sûreté et de la célérité des manwuvros qu'un puita guidé 
l'emporte sur un puits non guidé. 
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résultats d'expériences que nous donnons à la suite de la description de 
ces machines, pages 40 et 41. 

Cependant, il est bon d'ajouter qu’il est préférable au principe d'extraire 
de fortes charges avec une vitesse moindre, que d'élever rapidement des 
vases d’une plus petite capacité, tant sous le rapport de l'effet utile de 
l'appareil que de la conservation des câbles. 

Les machines à haute pression sans condensation sont généralement 
préférées dans les minesż, parce que, d’un côté, on a rarement l’eau en 
assez grande abondance dans le voisinage, et que, d'un autre côté, elles 
sont plus simples, moins coûteuses d'installation et d'entretien que les 
machines à condensation; d’ailleurs l'économie de combustible n’est pas 
aussi recherchée, et n’a pas, du reste, la même importance que dans les 
établissements industriels éloignés des gisements de houille. 

Quoiqu’en principe tous les systèmes de machines à vapeur puissent 
être employés comme appareils moteurs d’extraction, on doit remar- 
quer, par les quelques considérations sommaires qui précèdent, que, dans 
l'exécution, il est bon de tenir compte d’un assez grand nombre de con- 
ditions particulières spéciales à ces moteurs. | 

Nous allons maintenant décrire en détails la machine à cylindres ac- 
couplés et à action directe de M. Quillacq, et nous ferons suivre cette 
description de l'extrait d’un rapport fort intéressant fait sur cet appareil 


par M. Cabany, ingénieur, directeur des travaux du jour à la Compagnie 
des mines d'Anzin. 


DESCRIPTION DE LA MACHINE D'EXTRACTION A CYLINDRES ACCOUPLÉS 


REPRÉSENTÉE PL. 2 ET 3. 


La fig. 4, pl. 2, est un plan général de l'appareil complet, l'un des cy- 
lindres vu extérieurement, et l’autre en section horizontale faite par l'axe. 

La fig. 2, pl. 3, représente le même appareil en projection verticale, 
suivant une section brisée, passant par les lignes 1-2-3-1-5-6 du plan fig. 1; 

La fig. 3 en est une projection transversale, vue en élévation, partie 
extérieurement du côté du fond de l’un des cylindres, partie en section 
passant par le milieu de la boîte de distribution de vapeur. 

La fig. 4 fait voir l’un des cylindres à vapeur dans le sens de sa lon- 


Si la dépense d'installation est considérable, elle est évidemment bien vite amortie par 
l'extraction plus grande qu'on est en mesure d'opérer, et par le profit qu'on retire de l'ex- 
traction d’un charbon moins menu. 

1. Les anciennes machines du Nord, celles des environs de Newcastle, par exemple, 
sont généralement à basse pression et à condensation. Les appareils à détente, excepté dans 
les machines de Woolf, à deux cylindres, ne peuvent étre admises pour l'extraction, dont 
les différentes phases exigent l'arrêt subit de la marche du moteur et un triple renverse- 
ment pour chaque vase d'extraction parvenu à l'orifice du puits; extrait du Traité de 
l'exploitation des mines de houille, par M. A.-T. Ponson. 
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gueur, suivant une section verticale passant par la boîte et le canal d'ar- 
rivée de la vapeur. 

La fig. 5 est une section transversale faite devant l’un des cylindres, par 
les guides de la tige du piston, suivant la ligne 7-8 de la fig. 1. 

La fig. 6 est une seconde section transversale passant par l'arbre de 
couche muni des manivelles et des bobines. 

La fig. 7 représente en élévation, sur une échelle réduite à 1/60 de 
l'exécution, le mécanisme du frein à vapeur. 

La fig. 8 est une section verticale du cylindre à vapeur qui actionne le 
frein; ce cylindre est dessiné à la même échelle que les autres vues de la 
machine, soit à 4/30 de l'exécution. 

Barıs. — Les bâtis sont composés de longrines parallèles en fonte A, 
présentant en section une forme d'U renversé (voir fig. 3, 5 et 6); leur 
grande longueur, qui est de 9275, exige qu'ils soient en deux parties 
solidement assemblées par des oreilles et des boulons a (fig. 1). 

Ces bâtis reposent sur des massifs en pierres de taille A’, lesquels sont 
fixés par de forts boulons de fondation 4’, de 4 à 5 mètres de profondeur, 
Ils présentent, quoique légers relativement, une très-grande résistance, 
et reçoivent, au moyen de pattes venues de fonte, toutes les pièces fixes 
de la machine. Vers l’une de leurs extrémités, la section de deux des 
longrines change de forme, afin de présenter une assise rectangulaire assez 
large pour former les paliers B, qui portent l'arbre principal B', sur lequel 
les bobines sont montées. 

CYLINDRES ET PISTONS A VAPEUR.— Chacun des deux cylindres est fondu avec 
quatre oreilles c, au moyen desquelles il est fixé sur le bâti correspondant; 
ces cylindres sont recouverts d'une enveloppe en chêne (non indiquée sur 
les dessins), cerclée de cuivre, afin d'éviter la condensation de la vapeur. 

Chaque cylindre est fondu avec sa table, qui reçoit la boite de distri- 
bution, avec les conduits d'admission c’, et celui d'échappement c?. 

Les pistons C’ sont métalliques, et à coins; ils ont deux rangs de seg- 
ments de chacun 0®060 de largeur; leurs tiges D est en fer corroyé, de 
0% 090 de diamètre; elles sont assemblées avec la tête ou traverse D’, au 
moyen d'une clavette. Cette traverse, sur laquelle la fourche de la bielle 
motrice vient s’assembler, porte à chacune de ses extrémités un coulis- 
seau en fonte d (fig. 2 et 5), ajusté dans les guides E. Ceux-ci sont fixés 
solidairement aux bâtis par les boulons e, et sont évidés intérieurement 
dans leur milieu, afin de permettre à l'huile fournie par le graisseur e’ 
d'y séjourner, et de faciliter ainsi la lubrification des coulisscuux, 

Chacun des cylindres porte à l'avant et à l'arrière un robinet purgeur r 
(fig. 4), en communication avec un seul et même tuyau d'échappe- 
ment 1”. Les clefs de ces robinets sont reliées par une tringle horizontale 
méplate r*, mise en mouvement par des leviers R, calés sur un arbre ho- 
rizontal R’, communiquant d’un cylindre à l’autre (fig. 4 et 3), et dont les 
supports s sont boulonnés sur le couvercle même de ces cylindres. 
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Un levier R?, monté à l’une des extrémités de cet arbre, permet au 
mécanicien de purger pendant la marche. 

TIROIRS DE DISTRIBUTION ET DE DÉTENTE. — Le système de distribution 
adopté par M. Quillacq est celui de M. Hanrez, de Belgique, comme 
offrant l'avantage d'ouvrir et de fermer rapidement le passage de la va- 
peur. C’est un tiroir en fonte F, évidé intérieurement, à la manière ordi- 
naire, pour l’échappement de la vapeur après qu'elle a effectué son 
travail dans le cylindre, par le conduit c?, et qui, en outre, est muni d’un 
canal intérieur f (fig. 4, 3 et 4), correspondant à la table du cylindre. 

La face supérieure de ce tiroir est percée de deux orifices rectangu- 
laires permettant à la vapeur qui arrive par le tuyau G dans la boîte G' 
de communiquer de l’intérieur de cette boîte dans le canal f, au moyen 
duquel s'effectue la distribution de la vapeur, alternativement devant 
et derrière le piston C, par les conduits d'admission c’. 

Au-dessus du tiroir F est ajustée une contre-plaque F’, maintenue en 
pression par deux ressorts à boudin f’, logés dans des renflements qui 
sont ménagés dans l'épaisseur du couvercle de la boîte, Le milieu de 
cette contre-plaque est percé d’une ouverture rectangulaire, disposée 
pour correspondre en temps opportun avec les deux orifices, ménagés 
dans la cloison supérieure du tiroir. 

Comme cette contre-plaque est fixe et que le tiroir est mobile, il arrive 
un instant, quand ce dernier, arrivé à fin de course, revient pour distribuer 
la vapeur du côté opposé du piston, que les deux orifices du tiroir sont 
fermés par la contre-plaque, et par conséquent ne laissent plus pénétrer 
la vapeur, ce qui forme une sorte de détente par recouvrement réglée à 
l'avance par les dimensions de la même contre-plaque!. 

Le tiroir F est entouré d’un cadre en fer, réuni par une clavette à une 
tige en fer g qui, traversant la boîte à étoupe g’ et un guide 9°, fixé sur le 
bâti, est assemblée à deux bielles méplates H, reliées elles-mêmes à la 
coulisse dite de Stéphenson I, par l'intermédiaire de laquelle le mouve- 
ment est communiqué au tiroir de distribution. 

CHANGEMENT DE MARCHE. — Ce mouvement est obtenu, comme dans les 
machines locomotives, par la coulisse, actionnée par deux excentriques 
circulaires I’, dont les colliers sont reliés par les barres en fer 1°. 

Cette coulisse porte au milieu de sa longueur deux tourillons (voyez le 
détail fig. 5 bis), munis de coulisseaux en fonte qui se meuvent dans 
deux guides de même métal H’, fixés contre le bâti. Ces deux tourillons 
sont forgés avec une chape à fourche 1°, qui faisse l'intérieur de la cou- 
lisse libre pour le passage du coulisseau h, relié avec les deux bielles H, 
actionnant le tiroir de distribution. 

Pour opérer le changement de marche, il suffit, comme on sait, de 


1. Nous avons décrit avec plus de détails cette disposition particulière de détente par 
recouvrement, dans le 1x° volume de ce Recueil, p. 463. 
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déplacer le coulisseau des hbielles, c’est-à-dire de le maintenir, soit en 
haut, pour faire tourner l'arbre des bobines dans un sens, soit en bas, 
pour le faire tourner en sens contraire. 

Comme ce coulisseau fait partie des deux biellesH, il faut, pour changer 
sa position dans la coulisse, déplacer ces deux bielles. La coulisse est donc 
fixe, et les deux barres d'excentriques n'ont pas besoin d’être soulevées, 
contrairement aux dispositions employées généralement, ce qui offre Pa- 
vantage de ne présenter au mécanicien qu’un poids très-faible à soulever. 

Les deux cylindres étant accouplés, il est donc indispensable que le 
changement de marche soit effectué simultanément sur les deux distri- 
butions. A cet effet les doubles bielles H, qui commandent les deux 
tiroirs, sont reliées, par les leviers j etj’, à un arbre horizontal J placé 
transversalement de façon à réunir les deux distributions. Get arbre est 
supporté par les deux paliers en fonte J’, boulonnés sur des oreilles fon- 
dues avec les bâtis. 

Un second arbre J*, supporté par deux consoles K, boulonnées sur les 
côtés du cylindre de gauche, est muni à l’une de ses extrémités du vo- 
lant à manette K’, et à l’autre extrémité d'un levier k, relié par la tringle 
K?, à un second levier k/, claveté sur l'arbre horizontal J. 

Il résulte naturellement de cette combinaison de leviers qu'en faisant 
tourner le volant à manette K’, on fait tourner l'arbre J, et que, par suite, 
on soulève ou on abaisse simultanément les coulisseaux des bielles H, qui 
transmettent le mouvement aux tiroirs de distribution. Pour équilibrer 
le poids des leviers X et j’, fixés sur l'arbre J, le constructeur a eu le soin 
de rapporter sur cet arbre un autre levier muni d'un contre-poids j°? 
(fig. 1, 3 et 5). 

MOUVEMENT DU RÉGULATEUR OU VANNE DE MISE EN TRAIN. — La vapeur arrive 
du générateur par le tuyau principal L, et traverse, avant de se rendre 
par les tuyaux G dans les deux cylindres, la boite 17, percée d'un orifice 
triangulaire pour son passage, Cet orifice est fermé par une vanne mobile 
verticalement, dont la tige passe dans un presse-Étoupe et une traverso- 
guide supportée par les colonnettes L. 

Le mouvement nécessaire pour effectuer l'ouverture de cette vanne, 
c'est-à-dire la mise en train, ou sa fermeture, et par suite amener l'arrêt 
de l'appareil, est obtenu en agissant sur la manette M, calée À l'extrémité 
de l'arbre horizontal M’; celui-ci est relié à la tige de la vanne, à laquelle 
il transmet le mouvement par le pelitlevier à deux branches m, la tringle 
méplate m’ et le levier V, qui a son centre oscillation sur la petite co- 
lonne en fonte l?, montée sur la boîte L’ (fig. 1, 2 et 3). 

L'arbre M’ est encore muni d'un autre levier m*, relié par une bielle mé- 
plate N et un levier n, à un arbre horizontal N^, Ce dernier, au moyen 
des leviers y et w, transmet le mouvement au tiroir de distribution du 
frein à vapeur, comme nous l'expliquerons plus loin, 

ARBRES, BIÉLLES ET MANIVELLES, — L'arbre moteur B'a un diamètre de 
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02260 dans toute la longueur, laquelle est de 3"400 d’axe en axe des 
paliers B, qui le supportent. Les manivelles O sont calées d’équerre aux 
deux extrémités de cet arbre ; elles sont en fer forgé, et d’une longueur de 
0=900 de centre en centre. Le bouton sur lequel vient s'ajuster la tête de 
la bielle est également en fer forgé, et la manivelle est emmanchée sur 
l'arbre, à chaud avec une seule cale. 

Les bielles O' ont quatre fois et demie le rayon des manivelles ; elles 
sont méplates, à tête simple du côté de la manivelle, et fourchues du 
côté de la traverse-guide D’, qui forme la tête du piston ; elles portent au 
milieu 0*4115 de hauteur sur 0"070 d'épaisseur. Des godets graisseurs 
venus de fonte avec les chapeaux graissent les coussinets. 

MACHINE D’ALIMENTATION. — Les chaudières de ces appareils sont alimen- 
tées au moyen d’une machine spéciale de la force de six chevaux ; elle 
est horizontale et actionne une pompe à eau froide alimentant une bâche, 
qui reçoit l’échappement de vapeur de la machine d'extraction, et une 
pompe à eau chaude aspirant l’eau de la bâche et la refoulant dans les 
chaudières. 

La pompe du puits est à simple effet, d’un diamètre de 0"150 et d’une 
course de 0™300, et celle à eau chaude est à double effet, d’un diamètre 
de 0"090, et d’une course de 0" 350. 

La bâche, formée de feuilles de tôle de 4 millimètres d'épaisseur, est 
rectangulaire, d'une contenance de 50 hectolitres; elle est armée de 
tirants munis d’un tuyau de trop-plein et porte le tuyau d'échappement 
de vapeur, d’un diamètre intérieur de 0" 300. 

Des BOBINES. — Les deux bobines sur lesquelles s’enroulent les cäbles 
destinés à l'élévation et à la descente des cages! sont composées cha- 
cune de deux plateaux en fonte P, de 1" 800 de diamètre, clavetés solide- 
ment sur l’arbre moteur B. Ces plateaux sont disposés pour recevoir dans 
leur épaisseur dix bras ou rayons en chêne P’, reliés à leur extrémité par 
des arcs en fonte p qui, réunis, forment une jante de 6" 50 de diamètre 
à section arrondie, destinée à assurer la rigidité des bras et en même 
temps à guider le câble, lorsqu'il arrive dans le diamètre de la 
bobine. 

Les bras ou rayons P’ sont reliés aux plateaux dans lesquels ils sont 
engagés et maintenus solidement entre deux joues latérales par des 
boulons p’, à tête fraisée à l'intérieur de la bobine, afin de ne pas gêner 
l'enroulement du câble sur le moyeu. Ces boulons sont serrés par des 
écrous qui appuient sur des bandes de tôle forte destinées à garantir le 
bois du contact des écrous. Les deux plateaux sont en outre réunis par 


1. Il est essentiel, dans le montage de l'appareil, que chaque bobine et la molette cor- 
respondante soient placées dans des plans parallèles, verticaux et rigoureusement nor- 
maux. Les plus petites erreurs forçant le câble à s’infléchir à droite ou à gauche lui font 
éprouver des frottements latéraux nuisibles pour sa conservation, lors de son passage sur 
les molettes et de son enroulement sur les bobines. 
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trois forts boulons p?, qui traversent le noyau dans toute sa largeur, de 
façon à les empêcher de s'écarter l’un de l’autre. 

MOLETTES ET CHARPENTE. — Les poulies ou molettes sur lesquelles pas- 
sent les câbles au sortir des bobines ont 3 mètres de diamètre; elles 
ont des bras en fer, une jante et un moyeu en fonte. 

La jante a 0" #30 de largeur extérieure ; elle est à gorge et porte des 
joues de 0™40 de haut. 

Les bras, au nombre de 22 par molette, sont ou en fer plein de 0™ 035 
de diamètre, ou en fer creux de 0050 de diamètre extérieur. 

On a soin de couler d’abord la jante qu’on laisse refroidir, ensuite on 
coule le moyeu; de cette manière, le retrait qui aurait lieu sur les deux 
parties coulées en même temps, retrait qui casserait ou fausserait le bras, 
n'est alors d'aucun effet. Ces poulies sont très-solides et très-légères ; 
elles ne pèsent que 15 à 1,600 kil. l’une; c'est environ 700 kil. de moins 
qu'une poulie de même dimension, quant à la couronne, avee six bras en 
fonte. Le grand diamètre qu'on leur donne est une des conditions de du- 
rée des câbles, qui s'énervent d'autant moins qu'ils sont ployés moins 
court. C’est dans le même but qu'on éloigne le plus qu’il est possible les 
bobines par rapport aux molettes, pour que l'angle que fait le câble avec 
la verticale passant par l'axe des poulies soit le plus grand pour une 
même hauteur de charpente. 

Les deux molettes sont, comme les bobines, placées parallèlement l'une 
à l'autre à une distance de 42800 de milieu en milieu, au-dessus d'une 
charpente en chevalement, composée le plus ordinairement de quatre 
fortes Pièces de bois rendues solidaires entre elles au moyen de moises, 
et portant à leur partie supérieure un châssis, sur lequel sont établis les 
quatre paliers qui supportent les axes des molettes, 

A un appareil établi aux mines de Blanzy ', les pieds de chevalement 
reposent sur des sabots en fonte, fixés sur le sol avee des boulons de fon- 
dation, et dont l’écartement est encore maintenu par des tirants en fer, 
Les sabots ont un grand avantage sur les semelles en bois qu'on emploie 
ordinairement pour asseoir les pieds des charpentes, parce qu'ils isolent 
de terre le bas des poteaux qui alors ne se pourrissent pas, comme cela 
arrive pour les semelles et les tenons. L'application de ces sabots permet 
d'employer du sapin au lieu de chêne pour faire ces charpentes, et de 
réaliser ainsi une économie importante. 

Frein a vapeur. — Comme nous l'avons dit plus haut, il est indispen- 
sable pour les machines d’extraction de maintenir sûrement en arrêt les 
cages ou les tonnes à une hauteur quelconque du puits, ou de pouvoir 
enrayer subitement la marche de la machine en cas d'accident; à cet 
effet, il est utile de mettre à la disposition du machiniste un frein puis- 


1. Voyez un article très-intéressant de M. A. Girard dans l'annuaire de 1859, do la So- 
ciété des anciens élèves des Écoles impériales d'arts et métiers, 
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sant dont l’action ait lieu le plus instantanément possible. Voici la dispo- 
sition adoptée par M. Quillacq pour arriver à ce résultat. 

Au milieu de l'arbre moteur, entre les deux bobines, est claveté un vo- 
lant en fonte V (fig. 1 et 7), de 3"30 de diamètre, fondu en deux pièces 
reliées par des boulons v pour faciliter son montage sur l'arbre. La section 
dela jante de ce volant présente extérieurement une gorge peu profonde 
dans laquelle s'engagent les deux sabots en bois S, dont les frottements 
simultanés doivent avoir pour effet d'arrêter brusquement la machine. 

Pour atteindre ce but, ces sabots sont reliés par des plaques en fonte 
et des boulons aux leviers en bois S’ (fig. 7). Ceux-ci ont une de leurs extré- 
mités montée sur les axes en fer s, articulés contre les montants verticaux 
d'un fort bâti en charpente S?, tandis que leur extrémité opposée est 
reliée par des tringles méplates en fer s'et un levier à fourche t, à la 
tige du piston du cylindre à vapeur T, qui sert de moteur spécial au 
frein. 

La vapeur agit dans ce cylindre à simple effet (fig. 7 et 8). Le tiroir de 
distribution renfermé dans la boîte t’ n’a d'autre mission que de lais- 
ser pénétrer au-dessous du piston T’ la vapeur qui arrive par le tuyau U, 
puis, quand le piston a rapproché, par l'intermédiaire desa tige u, du le- 
vier tet des tringles s’, les deux sabots de la jante du volant, de laisser 
échapper cette vapeur par l'ouverture w’, qui est ménagée, comme à 
l’ordinaire, dans la tablette fondue avec le cylindre, pour recevoir la 
boîte de distribution. 

Pour faire agir le frein en temps opportun, il suffit donc de faire péné- 
trer la vapeur sous le piston, en plaçant le tiroir de façon à dégager l'ori- 
fice d'introduction pour le mettre en communication avec l'intérieur de la 
boîte t, dans laquelle arrive la vapeur. A cet effet, la tige de ce tiroir est 
reliée par une équerre w à l'extrémité d’une tringle U’, dont l'extrémité 
opposée est réunie par un double levier æ à l'arbre horizontal X. 

Celui-ci est muni d’une manette X’, placée tout près des autres leviers de 
manœuvre; il est supporté d’un bout par la colonne Z, qui supporte en 
même temps l'arbre M’, transmettant le mouvement à la vanne de mise 
en train, et de l’autre par une console en fonte Z/, boulonnée sur l’un des 
cylindres horizontaux. 

Cet arbre X est encore muni d’un levier x’ qui, par l'intermédiaire de 
la bielle Y et du levier y, le relic à l'arbre N’, lequel porte, outre le 
levier n, un autre levier y, commandé par une longue bielle Y’, dont 
l'extrémité seule est indiquée sur la fig. 1. 

Nous allons expliquer maintenant le but de ces combinaisons de leviers 
en décrivant la marche générale de l'appareil. 
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FONCTION ET CONDUITE DE L'APPAREIL. 


Quatre mouvements distincts sont nécessaires pour la conduite de ces 
machines. Le conducteur ou machiniste a pour cela sous la main, groupés 
Pun près de l’autre et facilement à sa portée, les quatre leviers suivants : 

1° Le levier de mise en train M; 

2° Celui de changement de marche K’; 

3° Le levier du frein à vapeur X’; 

L° Celui des robinets purgeurs des cylindres R?. 

Lorsque la charge suspendue au câble d'extraction doit abandonner le 
fond du puits ou la chambre d'acerochage, le machiniste, conducteur de 
l'appareil, au moyen du levier de mise en train M, ouvre la vanne ou régu- 
lateur renfermé dans la boîte L’, afin de laisser pénétrer dans les cylindres 
une quantité suflisante de vapeur pour vaincre subitement la force d'iner- 
tie et soulever le câble, la cage et les berlines pleines. 

A mesure que ces cages s'élèvent dans le puits, la corde se raccoureit 
et la résistance diminue d'intensité, ce qui engage le machiniste à rétré- 
cir l'orifice d'admission, en agissant sur le modérateur à l'aide du le- 
vier M. 

Quand la première cage est parvenue à 15 ou 20 mètres du jour, 
il ralentit sensiblement la marche et se tient prêt à l'arrêter subitement 
lorsqu'elle a atteint une hauteur convenable, c'est-à-dire se trouve à 
1 mètre ou 450 au-dessus de la margelle. Cet arrêt peut être effectué 
instantanément, parce qu'en même temps que l'on agit sur la vanne mo- 
dératrice, on peut faire fonetionner le frein. 

Ce double effet qui amène la cessation instantanée du mouvement de 
la machine peut être encore obtenu sans l'intervention du mécanicien 
au moyen d'un arrêt de cage, venant rencontrer la bielle Y (visible 
sur le plan fig. 4), laquelle est reliée par un levier y' à l'arbre N’; celui- 
ci, par les leviers n, 2, et la bielle N, fait tourner l'arbre M’, qui com- 
mande le modérateur et agit de façon à interrompre l'arrivée de vapeur 
dans les deux cylindres moteurs. En même temps, mais pour produire 
l'effet contraire, le tiroir de distribution du cylindre à vapeur T s'ouvre 
pour laisser pénétrer la vapeur sous le piston T1”, qui opère le serrage 
des sabots des freins sur la jante de la poulie-volant V. 

Cet effet est produit par les leviers y, w, et la bielle Y, qui fait tourner 
l'arbre X, lequel, comme on l'a vu, commande le tiroir du moteur du 
frein par la bielle V’. Cet arrêt automatique est établi de telle sorte que les 
cages ou les tonneaux ne peuvent dépasser une hauteur voulue ou être 
enlevés aux molettes par suite d'erreur où de négligence des hommes 
de service. 

Les manœuvres qu'il est nécessaire d'effectuer après l'arrêt de la 
age au-dessus de la margelle sont les trois suivantes : 
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19 Changer le sens de rotation pour descendre la cage et la ramener 
sur la margelle, ce que l’on obtient en agissant sur le volant à manette K’, 
au moyen duquel, comme on l’a vu, on déplace la coulisse Stéphenson I. 
Le câble une fois détendu et la machine au repos, les ouvriers enlè- 
vent de la cage les berlines pleines et leur en substituent d’autres vides; 

29 Remettre la machine en marche pour relever la cage et ses bobines 
vides, afin de la rétablir dans la position qu'occupait la cage pleine un 
instant auparavant ; 

3° Renverser de nouveau le sens de mouvement de rotation pour faire 
descendre la cage dans le puits. 


SONNERIES MÉCANIQUES. 


Pour faciliter les manœuvres et indiquer au machiniste l'instant où il 
doit ralentir le mouvement, plusieurs moyens sont mis en usage. 

Ainsi on place sous les yeux du mécanicien un tableau portant deux fils 
enroulés en sens inverse mis en mouvement par un petit axe fixé à l'extré- 
mité de l'arbre moteur. Ces deux fils, auxquels sont attachées deux petites 
cages, représentent à chaque moment, et sur une échelle réduite, la posi- 
tion des deux cages d'extraction. 

Souvent aussi, pour plus de simplicité, on applique sur le câble même 
des marques dites d'attention, indiquant à quelle distance de l'orifice du 
puits se trouve la charge à élever. Ces marques sont généralement formées 
de chanvre tressé, ou par une large marque faite à la chaux ou au blanc 
de céruse. Mais, comme certaines dispositions avantageuses à la durée 
des câbles, ct dont nous avons parlé, ont conduit à placer l'arbre des bo- 
bines à une certaine distance du puits (variant de 25 à 35 mètres), il faut 
une attention soutenue de la part du mécanicien, surtout avec les vitesses 
d'ascension communiquées au câble par les machines à traction directe, 
pour apercevoir la marque. On a cherché à éviter cet inconvénient par 
l'application d’une sonnerie. 

Plusieurs dispositions ont été successivement adoptées, puis rejetées 
en raison du peu de sécurité qu’elles offraient. La plupart consistaient en 
transmission par chaînes ou courroies agissant sur un arbre intermédiaire 
armé de roues à déclic. De la multiplicité des organes de ces appareils, 
de l'emploi des courroies, résultait l'inconvénient que l’on avait voulu 
éviter, c’est-à-dire l’irrégularité du signal et ses conséquences. 

La sonnerie adoptée par M. Quillacq n'offre pas les inconvénients si- 
gnalés, elle est commandée directement par l'arbre des bobines au moyen 
des deux roues dentées 7 et Z? (fig. 1 et 2). La dernière est calée à 
l'extrémité d’un axe monté sur un petit bâti double en fonte Z°, et munic 
d’un pignon qui commande, au moyen d'autres petites roues dentées, 
une dernière roue z, percée de trous destinés à recevoir des chevilles. 
L'une d'elles, suivant la place qu’on lui fait occuper sur la circonférence, 
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place qui est déterminée à l'avance de facon à correspondre À la hauteur 
d'ascension de la cage, vient rencontrer le bras s’, auquel est reliée Ja 
sonnette suspendue par un ressort destiné À multiplier les vibrations. 

Un appareil analogue, mais plus simple d'organes, a été appliqué par 
M. G. Longuère, ingénieur-méeanicien aux houillères de konchamp; il 
a été décrit dans l'Annuaire de la Société des anciens élèves des Eroles im- 
périales d'arts et métiers, auquel nous empruntons ta description et les 
figures ci-dessous. 

La fig. A représente celle sonnerie en élévation extérieure. 

La fig. & en est le plan horizontal vu en dessus. 


Gel appareil est supposé monté sur le prolongement d'une machine 
directe d'extraction, système horizontal, de la force de F0 chevaux. I 
vavauil, entre les deux Supports À, qui ont partie de Ja machine et portent 
l'arbre de commande B d'une pompe de puits, ane portion d'arbre dont 


on a tiré parti en l'enveloppant de deux coquilles en bronze C, formant par 
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leur assemblage une vis sans fin à un filet et rendues fixes sur l'arbre au 
moyen de deux clavettes ou prisonniers. 

Sur les chapeaux des supports A sont assemblés deux paliers D, qui 
reçoivent l'arbre E, sur lequel est calée la roue R, et dont la hauteur 
dépend du diamètre de cette roue et de celui de la vis C. 

Les chapeaux de ces paliers portent d'un côté un tourillon horizontal 
sur lequel vient s'adapter une équerre à mentonnet F; de l'autre côté, 
un renvoi dévié sert d'appui au ressort d’une forte sonnette K. 

Une petite bielle G réunit Ia branche rigide de l'équerre au ressort de 
la sonnette. La roue R est pleine, et possède sur son plan quatre longues 
échancrures circulaires servant à fixer deux heurtoirs 1 et I’, dont la 
position se détermine une seule fois pour une même profondeur d'ex- 
traction, et une même longueur d'enroulement aux bobines. 

Comme l'indique le plan, deux clochettes sont nécessaires pour un ap- 
pareil : l’une recevant son impulsion pendant la marche en avant, et 
l'autre pendant la marche en arrière. 

Le fonctionnement d'un tel appareil est facile à comprendre. La vis 
étant à un seul filet et conduite par l'arbre des bobines, chaque course 
double du piston ou un tour de manivelle correspond à un tour de 
l'arbre des bobines, par suite à un tour de la vis, et par conséquent à 
l'avancement d'une dent de la roue R. Il faut donc que celle-ci ait au 
moins un nombre de dents égal au nombre de tours des bobines corres- 
pondant à la plus grande profondeur du puits. 

Si nous supposons, pour une profondeur quelconque et pour un dia- 
mètre de bobine déterminé, qu'il faille trente révolutions pour amener la 
cage au point où le machiniste doit se mettre sur ses gardes et ralentir la 
vitesse de sa machine, la roue aura à développer 30 dents, et Pun des 
heurtoirsI et I” devra, en ce moment, échapper le mentonnet de l'équerre, 
de façon à donner au ressort de la clochette une tension suflisante pour 
que celle-ci se fasse entendre pendant un temps assez long. 

Après cetavertissement, la machine continue encore, pendant quelques 
instants, sa marche dans le même sens, jusqu’à ce que le décrochage sur 
le puits soit effectué. On procède alors au changement de marche pour 
remonter la cage qui se trouve à l’accrochage du fond, Dans cetle contre- 
manœuvre, le heurtoir qui vient d'agir rencontre de nouveau le menton- 
net de l'équerre qu'il entraine, en lui faisant décrire un are de cerele 
autour de son point d'articulation. 

Lorsque le taquet I abandonne le mentonnet, celui-ci retombe par 
son propre poids et vient reprendre la position horizontale. 

I est indispensable d'établir ce mouvement avec beaucoup de soin, 
tout en laissant les articulations très-libres. 
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PRIX ET POIDS DE LA MACHINE A DEUX CYLINDRES 


CONSTRUITE PAR M. QUILLAGQ. 


La machine d'extraction que nous venons de décrire avee ses acces- 
soires, sonnerie et arrêt de cage, pèse environ 42,000 kilogrammes. Elle 
coûte, prise dans les ateliers du constructeur, à Anzin, 40,000 franes. 


DIMENSIONS PRINCIPALES D'UN APPAREIL A DEUX CYLINDRES 
ACCOUPLÉS 


ET PLACÉ SUR LE PUITS TURENNE DE LA COMPAGNIE DES MINES D'ANZIN. 


Diamètre du cylindre... 5... .sssessssssocesse se ; Om 60 
Course des pistons.............. rer T Los mgl 
Surface de chaque piston........ E T (ma: 9827 
Volume engendré à chaque course.........,.. sorte me DUR 
Admission de la vapeur pendant les 5/8 de la course. . 1m4129 
Détente effective pendant les 3/8 de la course. ...... 0075 


Volume de vapeur admis à chaque course.....,,... ome 318 
Pression moyenne de la vapeur dans le cylindre, d'a- 

près un diagramme levé sur la machine, très-char- 

gée à dessein, = 24m 645, soit par centimètre carré, 2x7 
Pression totale sur chaque piston...... sous 7730 kilog. 
Soil sur les deux pistons. ...,......... ssh s. 149460 » 
Admettant l'effet utile de 90 p. 0/0, cette pression de- 

vient 15460 X 0,90.,..2..ss.s.scesossenere $ 13014 n 
Ce qui, à la vitesse moyenne d'un mètre par seconde, 

correspond à une force de 13914 X 1M65..,.,, = 485 chev. 
La course des pistons étant de 4" 800, on en déduit le 

moment du travail disponible sur l'arbre des bobines 

qui peut s'élover à... osseuse UT . 7972 kilog. 
Orifice d'admission sur la table des cylindres.. ….,..., 00320 sur 0050 
Rapport de la surface de ces orifices à la section du ey- 


lindre...... fes AE 118 
Orifices d'échappement. .....,... SAUCE ...... MIZO sur Dm SUN 
Rapport de la surface de ces orifices à la section du ey- 

ETIT s ON TORNARAI EE L T 1/9 
Diamètre intérieur du tuyau de vapeur commun aux 

deux CYRUS. ur vos PESENE cine 0m200 
Diamètre intérieur des tuyaux, meltant le tuyau com: 

mun en communication avee chaque cylindre ERTA om 160 


Longueur de Ia bielle. ..,....,,..,.............. h050 
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Rapport de cette longueur au rayon (0900) de la ma- 


UC ES a a E R a 4à4,5 
Diamètre de l'arbre moteur....................... 0®290 
Longueur dudit, d’axe en axe du palier............ 3= 400 
Diamètre des bobines............................ 6500 
Diamètre des plateaux desdites.................... 1=800 
Diamètre du cylindrée du frein.................... 0®350 


Diamètre du volant-poulie sur lequel agissent les sabots 3300 


L'appareil du puits Turenne est desservi par deux générateurs à bouil- 
leurs, qui sont d’une assez grande dimension pour fournir à la dépense de 
vapeur ; il n'est même pas nécessaire de les mettre tous deux constam- 
ment en feu. Chaque chaudière présente en effet une surface de chauffe 
de plus de 61 mètres carrés, et alimentée par une grille dont la superficie 
totale dépasse 3 mètres, ce qui correspond à environ 4 mètre de section 
pour l'introduction de Vair à travers les barreaux. 

La prise de vapeur se fait à la partie supérieure d’un dôme cylindrique 
en tôle, dont la hauteur est de 1"77, ce qui évite autant que possible l'en- 
traînement d’eau, et permet d'envoyer de la vapeur sèche aux cylindres. 

L'alimentation a lieu par un retour d’eau dans lequel on introduit 
l'eau de la bâche d'échappement à une température de près de 100 de- 
grés centigrades. 


DIMENSIONS PRINCIPALES DES GÉNÉRATEURS. 


Diamètre de chaque chaudière. ................. 1600 
Longueur desdites sro EEA 8m750 
Diamètre des bouilleurs........................ 0®600 
Longueur desdilsssssmmamanemanins dans 10m 500 
Diamètre du dôme............................ 0™ 600 
Hauteur dudit: ss sorasa E ENA 41770 
Surface de chauffe 3/5 de la éhaudière........... 22 mèt. carr. 
Id. Totalité des bouilleurs......... 39m-4- 50 
Surface de chauffe totale..........:......s...es 61m.9.50 
sapacité de la chambre de vapeur............... 7m 600 
Volume d'eau, à l’état normal. .................. Ale: 200 
Largeur de e Alena aaa aa 4m 600 
Linemen da aoa r aaa ee 2 mètres 
Surface totale de cette grille.................... 3m.q-200 
Section d'entrée de l'air à travers ladite........, . 4 mèt, carr. 
Cheminée ronde, hauteur totale. ........... .... h45 mètres 
— Diamètre à la base......... ... 3 mètres 
— Diamètre au sommet........... 4500 
— SOCRON AU: cree suce 1m. 767 
La vapeur est engendrée à la pression de......... L à 5 atmosph. 


Xin. 3 
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CABLES ET ACCROCHAGES. 


Les câbles plats qui font le service dans le puits Turenne sont en fil de 
fer ; leur longueur totale est de 500 mètres environ, et leur force est telle, 
que du côté des bobines sur lesquelles ils s'enroulent, le poids est de 
6150 par mètre de longueur, et du côté de la charge enlevée il se réduit 
à 5k50, ce qui donne un poids moyen d'environ G kilogrammes par 
mètre. 

Les bobines qui, comme on Va vu, permettent par Le diumètre extrême 
de leurs joues d'enrouler une très-grande longueur ont un noyau d'en- 
roulement minimum de 250 de diamètre, ce qui correspond, pour le 
premier (our, à une circonférence de 7854. 

Le plus petit écartement entre les joues est tel, que l'on peut donner 
aux câbles une largeur de 0" 200. 

Le puits Turenne a trois accrochages, aux niveaux de : 4140 mètres, 
385 mètres ct 349 mètres. 

Il est guidé jusqu’en bas. Des cages à deux étages, d'un poids de 
4500 kilogrammes, à deux paliers distants de 2 mètres, peuvent recevoir 
chacun deux wagons en tôle pesant 190 kilogrammos, et contenant 4 hec- 
tolitres de charbon. 


RÉSULTATS D'EXPÉRIENCES 


FAITES PAR M. CABANY, INGÉNIEUR DES MINES D'ANZIN, SUR L'APPAREIL ÉTADLE 
AU PUITS TURENNE PAR M. A. QUILLAUQ. 


Nous extrayons les résultats suivants d'un rapport intéressant qui n été 
fait par M. Gabany, ingénieur, directeur des travaux du jour, et adressé à 
la Compagnie des mines d'Auzin, au sujet de cot appareil appliqué sur 
le puits Turenne, et qui fait grand honneur au constructeur. 

Les expériences ont été faites sous la direction de M. Cabany et de 
M. A. Chenard, qui a eu l'obligeance de nous communiquer ee rapport, 
le 3 mars 1860 ; elles sont donc toutes récentes, 

Les cordes étaient disposées pour effectuer l'extraction de la houille à 
la profondeur de 385 mètres du sol, Quatre berlines chargées de charbon 
ont été enlevées de cette profondeur, et élevées en 31 tours de l'arbre des 
bobines à la hauteur de 328 mètres, c'est-à-dire 57 mètres au-dessous 
du sol. 

Au 34° tour, le machiniste devant fermer en partie son régulateur pour 
laisser déposer doucement la cage descendante sur les tuquots de Pac- 
crochage de 385 mètres, aucun travail régulier ne pouvait être conclu 
depuis cet instant jusqu'au moment de l'arrivée à la surface de la cage 
montante. 

Dans cette expérience, comme la charge était faible relativement à Ia 
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puissance de la machine, le régulateur n’a été ouvert qu'en partie, la 
vapeur se détendait donc en se laminant au passage restreint qui lui était 
laissé; il y avait par suite une assez grande différence entre la pression 
dans la chaudière, et la pression maximum dans les cylindres. 


Les wagons et leur charge pesaient.......,...... 2156 kil. 
Le poids de la charge était donc de..... Darsom 5892 » 
Et comme le rayon d’enroulement était de....... 12 43 


Par suite le moment de la charge = 5802 Xx 4™ 43 = 8425 kilgran. 
La cage descendante étant vide, l’action du contre- 
poids était Asnieres 1560%5 
Et le rayon d’ enroulement etant dresse 2m (3 
Le moment du contre-poids = 156015 x 2= 03... — 3168 kileran. 
Par conséquent, 
La différence des moments = 8425 km. — 34168... = 5957 » 


La machine pouvait donc sans aucune difficulté enlever cette charge; 
aussi la pression dans la chaudière étant de 5 atmosphères, bien que le 
régulateur ne fût ouvert qu’à moitié, la machine s'élança rapidement et 
prit des vitesses de plus en plus grandes. 

Ces vitesses ont été les suivantes : 


5 tours en 16” 5 
40 id. 97/5 
45 td, 35” 
20 id. 1/25 
25 id. 51’! 
31 id. 6” 


La vitesse moyenne du piston, RPG chacune de ces périodes, à 
été de : 
4m 09 par seconde. 


4m 63 id. 
2m 25 id. 
2m 80 id. 
2m (0 id. 
22192 id. 


Elle aurait dû augmenter graduellement jusqu'à la fin si le machiniste, 
en voyant la vitesse s’accroître dans une trop grande proportion, n’eût 
pas restreint brusquement d’une quantité notable l'ouverture du régu- 
lateur entre le 19° et le 20° tour. 

Au 31° tour, il le ferma entièrement de manière à ralentir suflisam- 
ment la marche de la machine pour ne pas agir trop brusquement sur 
les taquets avec la cage descendante. 
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TRAVAIL PENDANT LE PREMIER TOUR. 


Au départ, la charge était de....... 5802k 
Après le 4 tour, de...........,., 5833K 
Elle a donc été en moyenne de..... 5862k50 


Pendant le premier tour, le chemin parcouru ayant été de 9 mètres, 
le travail à faire pour élever la charge 


= 586250 X 9 = 52762 kilogrammètres. 


Au départ, le contre-poids étant de... 1560k50 
Après le 1° tour, il était de......... 1628Kk50 
En moyenne, pendant le 4e tour.... == 1594k 


Le chemin parcouru par le contre-poids étant de 19m 69, le travail 
qu'il a produit a été de 


1594 X 12m 69 = 20228 kilogrammètres, 
La différence entre le travail de la charge et celui du contre-poids, 
ou 52762 — 20228 = 32534 kilogrammiètres, 


qui représente au minimum le travail que la machine devait faire, 
Or, d'après le diagramme, la pression sur le piston élait en moyenne, 
pendant le 1% tour, de 2k49 par centimètre carré, 


soit, en totalité sur les deux pistons, de 42384 kil. 


Le chemin parcouru étant de 4,80 x 2 = 3m60, par tour; le travail 
est alors de 19384k X 3m 60 = A4582 kilogrammètres. 

On voit donc que la machine à utilisé À peu près 73 0/0 du travail 
dépensé. 


Le 4er tour de manivelle a été accompli en 5 secondes, 
I 


Le travail utile de la charge élevée a done été de... 34i 73 
Celui des masses en mouvement de, .... se sec HN 
Enfin celui de la machine, d’après le diagramme... 118i NR 


TRAVAIL OBSERVÉ PENDANT LES 34 TOURS, 


Pendant les 31 tours de l'arbre des hobines, le travail total de In 
charge, 2156 kilogrammes, élevés à 328 mètres, a été de 707168 hilo- 
grammètres en 60 secondes, 


soit done 707468 : G0 X 7b == 157,94 chevaux, 
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La charge au départ étant de 5892 kilog., 
était après 31 tours de 3838k, et en moyenne de 4865x. 
La distance franchie étant de 328 mètres, le travail produit a été de 
4865 X 328m = 1,595,720 kilogrammètres en 60 secondes, 


1,595,720 
(0) nes E ch. 60. 
u 60 x 78 351<b- 60 
Le contre-poids au départ étant, comme on sait, de. 156050 
AtS tour, 1 s'élovait ds m2: im cms 355250 
En moyenne, il a été de........................ 2556k50 


Le travail produit a donc été de 881992 kilogrammètres en 60 


secondes, 
881,999 


60 x 75 
La différence 713528 kilogrammètres en 60//, ou 1458-57, représente 


le travail des masses en mouvement. 
Le travail de la machine a été, d'après le diagramme, 


soit = 195ch-98. 


de 9837 x 3.60 = 33793 kilogrammètres par tour, 
et pour 31 tours de 1,047,588 kilogrammètres en 60 secondes 
soit cd = 239ch. 80. 


60 x 75 


Le travail utile de la charge élevée représente donc 67,67 p. 0/0 du 
travail de la machine, et 99 p. 0/0 du travail des masses en mouvement. 
Par suite, le travail des masses en mouvement représente 68,34 p. 0/0 
du travail de la machine à vapeur, ce qui paraît être un très-bon résultat. 


TRAVAIL PENDANT LE 31° TOUR. 


Au commencement du 34° tour, la charge était de. 3917 kilog, 
Et après ce 31° tour, elle n’était plus que de..... . 3838 
Elle a donc été en moyenne de................. 3877x 50 


La distance parcourue fut de 12" 42, le travail était alors de 
3877*50 x 12m12 = 46995 kilogrammètres, 


En commençant le 34° tour, le contre-poids était de 3490 kilog. 
Etain; était doriana are 3552k50 
Il a donc été en moyenne de.................... 3521 kilog. 


Es 


La distance parcourue étant de 9" 58, le travail a donc été de 
3524k x 9m 58 = 33731 kilogrammitres. 
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Le travail des masses en mouvement pendant le dernier tour se réduit 


donc à 
46995kgn. — 33734kem. = 13964 kilogrammètres. 


Le travail de la charge utile élevée est de 
2156 x 12042 = 26130% 72. 


Il est donc presque double de celui des masses en mouvement. 

Enfin, d’après le diagramme, pendant le 34° tour, la pression sur les 
pistons a été en moyenne de 4*27 par centimètre carré, ce qui fait sur 
toute leur surface, 7182 kilogrammes, 


soit, pour un espace parcouru de 3" 60, 
7182 x 3,60 = 25,855 kilogrammètres. 


Le rapport du travail ulile au travail de la machine est done, pour le 
81e tour, d'un peu plus de 101 p. 0/0. 


TRAVAIL MOYEN. 


De ce qui précède, M. Gabany conclut ainsi pour le travail moyen 
obtenu par l'appareil. 

Le moment, ou travail moyen de la résistance, peut être déterminé 
comme il suit : 

La charge au départ étant de 5802 kilogrammes, se trouve diminuée, 
après 15 tours et demi, de 1014 kilogrammes, représentant la corde 
enroulée sur la bobine; 

Cette charge est done devenue 5892 — 4014 = A878 kilogrammes, 

Le bras du levier étant de 1™ 6857, 

Son moment est alors de 4878 X 1,60857 =: 8222,84 kilogranmes, 

Le contre-poids, au départ, étant de 1560450, 

Après 45 tours ct demi, il est augmenté du poids de la conle 


déroulée ; 
f soit de 10474 50 


Il est donc devenu : 4560,50 + 4017,50 = 2578 kilogrammes, 

Son bras de levier étant de 17743, 

Son moment est alors de 2578% x 17743 = 4974,14 kilogrannuètres, 

La différence des moments est done, en ce point, de 3648470, 

Le diagramme moyen donnant une pression moyenne de 1k27 par 
centimètre carré, le moment de la machine est de 5379 Kilogrammètres, 

L'effet utile du moteur, en ce point, est alors de 68 p. 0/0. 

Voici le tableau des pressions obtenues par l'ingénieur lui-méme sur 
l'appareil du puits Turenne, et qui lui ont servi à effectuer les calculs 
mentionnés ci-dessus : 
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TABLEAU DES PRESSIONS 


OBTENUES SUR LA MACHINE DU PUITS TURENNE LE 3 MARS 1860. 


| PEXDANT DU PENDANT 


SCICN ro 15e tour 
DESIGNATIONS le i le OBSERVATIONS. 


w tour.| 16e tour. |316 tour. 


atmosph, | atmosplh, | 


Pression moyenne pendant l'admission 1,60 1,32 L'admission a lieu pendant 


TERN la caure n 
Pression moyenne due à la dètente....| 0,60 0,42 les 5/3 de la course du piston, 
mais Ja détente commence dès 
Iressi sa lae ati us. x 
Pression due à la condensation. l'origine du mouvement. Elle 


S |——— | ———|— ine se pronouce bien netti- 


Toiles o| 2 ag [Ment qu'entre la moitié et les 
5/8 de la course; néanmoins 
7 a pression a été calculée 
comme si la détente n'avait 

commencé réellement qu'après 


les 5/8 de la course franchie. 


Pression efective.. 


Ces pressions ont été déterminées par des diagrammes indiqués sur la 
figure ci-dessous, à l'aide d'un indicateur analogue à celui que nous 
avons publié dans le 3° volume de ce Recueil. 


MORE 


M. Cabany observe que ces diagrammes obtenus dans les différentes 
conditions de marche de la machine indiquent de nouveau, ce que l’on 
savait déjà du reste, que l'effet utile d'une machine d'extraction, toutes 
choses égales d’ailleurs, est d'autant plus grand que la machine est plus 
chargée. 
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CONCLUSION. 


D'après les conclusions du rapport de M. Cabany, on peut dire que la 
machine du puits Turenne a donné dans un cas, que l'on peut regarder 
comme extrême, il est vrai, 90 p. 0/0 Teffet utile t, mais que, dans le 
cas moyen de la deuxième expérience du 3 mars, elle a douné véritable- 
ment le maximum qu’une machine de ce genre puisse donner. 

On peut constater dans le tableau suivant, dont nous devons la com- 
munication à l'obligeance de M. Chenard, les différentes phases du travail 
du moteur et des masses en mouvement pendant les expériences faites 
le 3 mars 1860. 


PREMIÈRE PARTIE DU 
TABLEAU GÉNÉRAL DES EXPÉRIENCES 


FAITES SUR L'APPAREIL DU PUITS TURENNE LE 3 MARS 1860, 


DURÉE [NOMBRE MOTEUR. CHARGE UTILE ÉLEVÉE 
de tours 
des de EE mn, 6 SW 
observa- | l'arbre Vitesse | Pression Travail en Vitesse | Charge Travail en 


des des sr ns em) ner en be D 


tions. | bobines, | pistons. | pistons. | kgm. chevaux! seconde. | kiluge. À kgm. | chevaux, 


m_e S p v | amsase namsa | mana | maaa aa 


socondes, mètres, ki, métros, kil 
46,50 4,09 44847 2,80 2136 6047 EU] 


44,00 4,69 | 10913 A4 156 0543 
8,00 2,25 | 40037 6,82 2156 [ALES a83 
6,25 2,80 8,01 2156 ARBOJ 247 
9,75 ‘5,80 2136 12804 4167 
8,50 21856 18007 ELI 


1,86 9387 17460 | 432,80 2456 44793 157 


OBSERVATIONS. 


Nous avons dû diviser ce tableau en deux parties pour la facilité de In 
disposition générale et de la lecture. 

La première partie comprend le travail du moteur et la charge utile 
élevée. Elle montre en résumé : 4° que le nombre de révolutions de 
l'arbre des bobines a été de 31 en 4 minute: 

2° Que la vitesse moyenne des pistons était de 486 par seconde, et 
que la pression moyenne était de 9387 kilogrammes; 


1. Ce résultat a été obtenu dans une expérience faite lo 29 février, main qui n'ont pas 
consignée dans cet extrait 
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3° Que par suite le travail du moteur correspondait moyennement 
à 232ch8; 

Et 4° que la charge utile élevée a été en moyenne de 157 chevaux. 

La seconde partie du tableau comprend le travail des masses ascen- 
dantes et des masses descendantes, d'où par suite celui des masses en 
mouvement. 

Ainsi, lorsque le travail moyen des masses ascendantes s'élevait à 
355 chevaux, avec une vitesse moyenne de 5" 47 par seconde et une 
charge moyenne de 4865 kilogrammes; celui des masses descendantes 
était de 196 chevaux, avec une vitesse moyenne de 5" 75 par seconde et 
une charge moyenne de 2556 kilogrammes; d'où il résulte que le travail 
moyen des masses en mouvement a été réellement de 159 chevaux. 


DEUXIÈME PARTIE DU 
TABLEAU GÉNÉRAL DES EXPÉRIENCES 


FAITES SUR L'APPAREIL DU PUITS TURENNE LE 3 MARS 4860. 


DURÉE | MASSES ASCENDANTES. MASSES DESCENDANTES. [TRAVAIL 
des 


masses 
Vitesse | Charges Travail en Vitesse | Charge Travail en en 


par en re par en A mouve- 
seconde. } kilogr. kgm. |chevaux. | seconde. | kilogr. kgm. jchevanx.| ment. 


observa- 


tions. 


secondes, | mètres, . mètres. 
46,50 2,80 3,79 6763 


44,00 | 4,44 2 5,44 41255 
8,00 | 6,82 742 47046 
6,25 8,61 8,74 22871 
9,75 5,80 5,33 46037 
8,50 | 8,38 7,03 23670 


5,47 5,75 44697 


L'auteur observe qu'au commencement de ces expériences le régula-: 
teur était seulement en partie ouvert, et on l'a maintenu à la même’ 
ouverture jusqu’au vingtième tour, et à partir de ce moment on l’a fermé 
partiellement jusqu’à la fin. 

On voit, d’après ce tableau, que le travail de la charge utile élevée 
n’est, pendant les 5 premiers tours, que 49 p. 0/0 de celui du moteur; 

Qu'il devient tour à tour 56 p. 0/0, 65 p. 0/0, 74 p. 0/0, 79 p. 0/0; 

Et enfin, pendant les 6 derniers tours, il s'élève à 112 p. 0/0 du travail 
de la machine. | 
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On voit aussi que le travail des masses descendantes retranché de celui 
des masses montantes, donne pour chaque période correspondante 
73 p. 0/0, 83 p. 0/0, 68 p. 0/0, 57 p. 0/0 et 37 p. 0/0. 

L'auteur signale, en outre, que tandis qu'entre le 25° et le 34° tour, 
le rapport du travail de la charge à celui de la machine est de112 p. 0/0, 
il a trouvé précédemment que pour le dernier tour ce même rapport 
n'était que de 101 p. 0/0; 

Et enfin que, tandis que le rapport entre le travail des masses en mou- 
vement et celui de la machine est de 37 p. 0/0, pendant les 6 derniers 
tours, ce rapport avait été trouvé précédemment pour le dernier tour 
de 50 p. 0/0 environ. 

En résumé, on ne peut s'empêcher de conclure de l'examen de cette 
machine etdes épreuves qu’on lui a fait subir, qu’elle est dans les meil- 
leures conditions possibles pour faire un bon service. 

Les épreuves faites après six mois de marche, sans aucune prépara- 
tion préalable, démontrent le bon agencement et la solidité de Pen- 
semble. 

Aussi M. Cabany termine son rapport du 30 mars dernier en disant : 
« Les machines de M. Quillacq sont done à la fois élégantes et solides, 
et paraissent devoir résister au maximum de travail qu'on peut leur 
demander, et à la durée prolongée de ce travail sans exiger un entre- 
tien aussi coûteux. » 

Nous ajouterons que, si les expériences faites avec beaucoup de préci- 
sion sur la machine du puits Turenne ont démontré la bonne exécution 
des divers organes des machines de M. Quillacq, le grand nombre de 
machines semblables que ce constructeur a fournies depuis trois ans dans 
le Nord, dans le Pas-de-Calais, dans la Loire, et même à l'étranger!, tend 
à prouver le même fait que ces machines sont maintenant reconnues 
pour. être établies dans d'excellentes conditions. 


EXAMEN DES CABLES EN CHANVRE, EN ALOËS 
ET EN FILS MÉTALLIQUES. 


Les câbles étant un des éléments essentiels d'une extraction, un grand 
nombre de procédés ont été mis en usage pour perfectionner leur fabri- 
cation, et les amener à présenter une grande résistance tout en conser- 
vant un poids restreint par mètre courant; c'est qu'en effet le poids du 
câble développé s'ajoutant à celui des bennes où cages à enlever, il est 
du plus haut intérêt de diminuer ce poids autant que possible, Pour 
cette raison capitale, les chaines en fer composées de maillons ont été 


1. Dans un court espace de temps, vingt-deux appareils analogues ont été exécutés par 
M. Quillacq, pour les mines du Nord, du Pas-de-Calais, de la Loire, et pour lex mines 
de Belgique et d'Espagne. 
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abandonnées depuis longtemps, et on leur a substitué des câbles en 
chanvre ou en aloès, ou en fil de fer. 

Nous n’examinerons donc que ces derniers, en nous aidant à cet effet 
de plusieurs ouvrages spéciaux que nous aurons le soin de citer. 


CABLES RONDS EN CHANVRE ET EN ALOÈS 1. — Les câbles appliqués à l'extrac- 
tion de la houille gisant à de petites profondeurs, au fonçage de puits à bras 
d'hommes et à beaucoup d’autres usages, ont une section circulaire et sont 
formés de chanvre et d’aloès. 

Les fils destinés à la fabrication des cordages sont des fils de caret ?. Leur 
épaisseur, mesurée par leur circonférence, est en raison du nombre de brins 
employés; elle est de 6 à 9 mill. pour les gros, et de 4, 5 à 7 mill. pour les petites 
et moyennes cordes. Un toron est la réunion de plusieurs fils par la torsion ou 
le commétage; deux, trois et même quatre torons commis ensemble forment 
une corde ronde à laquelle est également appliqué le nom d’aussière, si toute- 
fois elle est destinée à la fabrication ultérieure d’une câble plat. La grosseur 
d’une corde ronde s’exprime par le nombre d'unités linéaires contenues dans 
son périmètre. i 

La torsion imprimée aux fils constitutifs d’une corde réduit notablement leur 
longueur primitive. Cette diminution, évaluée en moyenne à un tiers, s'accroît 
naturellement avec le diamètre. D’après les expériences de M. Duhamel, les cor- 
dages tordus au 4/3 et même au 4/4 perdent une notable partie de leur force de 
résistance. Pour bien faire, elle ne devrait pas s'élever au delà de 1/5, sans 
jamais excéder 4/4, dont 2/3 pour le raccourcissement des fils réunis en torons 
et 113 pour le commétage des torons eux-mêmes. 

CABLES PLATS EN CHANVRE ET EN ALOËS. — Les cordes rondes appliquées à 
des fardeaux considérables et à de grandes profondeurs deviendraient énormes, 
leur roideur augmenterait outre mesure, tandis que leur résistance à la rupture 
diminuerait par suite du degré de torsion auquel les torons seraient soumis. Le 
célèbre Muschenbrock, recherchant les moyens de se garantir de ces inconvé- 
nients, avait proposé de tresser les torons de manière à les disposer entre eux 
aussi parallèlement que possible. Cette proposition était restée sans résultat 
lorsque M. John Curr, l'inventeur des appareils pour guider les vases d’extrac- 
tion , imagina de réunir, par une couture transversale, plusieurs aussières dis- 
posées dans le même plan et de telle manière que les axes fussent tous parallèles 
entre cux. Son brevet date du 47 novembre 1798. 

Les câbles plats anglais, formés de 4 aussières de forte épaisseur, ont reçu 
en Belgique des perfectionnements fort importants, dus en grande partie à 
M. Goins de Thermande. Ils se composent, non plus de 4, mais de 6 aussières, 
dont 3 sont tordues de droite à gauche, et les autres de gauche à droite, la jux- 
taposition parallèle el alternative des premières et des secondes délermine, dans 
l’ensemble, l'aspect extérieur d’une tresse. Chaque aussière est formée de trois 
torons dont la torsion est rigoureusement suffisante pour maintenir les fils 
réunis en attendant:la couture. Celle-ci s'opère au moyen de deux cordelettes 


1. Voir à ce sujet le Traité de l'exploitalion des mines de houille, par M. A.-T. Ponson, 
ingénieur des mines. (Liége, 1852.) 

2. Nous avons donné la fabrication mécanique des cordes et cordages de M. Merlier- 
Lefèvre, du Havre, dans le v° volume de ce Recueil, p. 278 et suivantes. 
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composées de 42 fils non tordus, insérées simultanément dans les aussièros, par 
deux côtés opposés du câble; ces cordelettes forment des zigzags, dont los 
diverses lignes brisées se croisent entre elles au milieu de la corde, et une série 
de trapèzes en contact par leurs angles obtus. Les 4 aussières à 3 torons des 
câbles anglais doivent, pour supporter le même poids, avoir uno épaisseur plus 
grande que les aussières adoptées en Belgique; aussi, à poids égal et à longueur 
égale, la corde anglaise est plus roide, la direction des fils s'écarte davantage 
de la ligne parallèle à l'axe, et par conséquent leur résistance est inférieure aux 
câbles fabriqués sur le continent. Comme, en outre, la couture se fait au moyen 
de ficelle mince et fragile, les aussières se disjoignent et des débris de houille, 
s’introduisant dans les vides, agrandissent ces fissures et détériorent le câble. 

.Les motifs de préférence des cäbles plats sur les cordes rondes dérivent de lour 
plus grande solidité, de leur moindre résistance à la flexion, de l'impossibilité où 
ils se trouvent de se tordre etde se détordre aussi fréquemment que los seconds, 
dans lesquels est aussi déterminée la rupture d'un grand nombre do fils; enfin, 
les aussières agissant parallèlement peuvent être chargées d'un poids égal à Ja 
somme de tous ceux que peuvent supporter chacune d'elles prise isolément. La 
différence de résistance observée entre deux câbles, l'un plat ot l'autre rond, 
tous deux de mème longueur et de même poids, est, en vertu de cette circon- 
stance, très-considérable, car si le premier a 6 centimètres de largour sur un 
centimètre d'épaisseur, il supportera 8000 kilogrammos à la rupturo, tandis que 
le second, dont le diamètre serait d'environ 27%. 5, ne résistora qu'à un poids do 
2500 kilog. Toutefois, il est une limito minimum pour la section des câbles 
plats; il est raro, en effet, que leurs dimensions soient au-dessous d'un décimètre 
de largeur sur 45 millimètres d'épaisseur, vu la difficulté do les coudre; en outre, 
il existe dans certains moteurs des dispositions qui forcent à faire usage do 
cordes rondes, quelle que puisse être leur épaisseur. 

COMPARAISON ENTRE LE CHANVRE ET L'ALOËS 1, — Dos expériences ont été 
faites simullanément dans les ports de Brest et de Toulon, par ordre du ministre 
de la marine française, afin de comparer la force respective des cordages en 
chanvre et on aloès. Les commissaires nommés à cot offot se sont conformes, 
dans ces circonstances, aux règlements en usage pour la réception des fourni- 
tures de chanvre. Celui-ci, à l'état blane, est tordu en fils de caret; 21 do ces 
fils forment un cordage appelé quarantenier d'épreure, dont la cireonférence 
est de 47 millimètres. Une longueur de & mètres doit peser 680 grammes, D'après 
les conditions en vigueur dans la marine, une telle corde doit supporter, au 
minimum, un effort de 4600 kilog., mais elles en supportent 4800, et quelques- 
unes vont jusqu’à 2200 ot plus. 

Les expériences de Brest ont été faites sur l'aloës seul, dont les résultats 
étaient comparés avec lo minimum exigé pour les quaranteniers en chanvre. 
On a trouvé qu'à poids égal les cordages d'aloës supportaient des efforts un 
peu au-dessus du minimum exigé pour les cordages on chanvre: mais qu'à 
dimensions égales, les résistances étaient bien au-dessous de ce minimum. 

A Toulon, où l'aloès et le chanvre étaient essayés simultanément, et où ce 
dernier pouvait, par conséquent, indiquer un maximum de résistance, les résul- 
tats ont été les suivants : 


1; L’aloës provient des filaments suyeux de l'aluës-pitte ou agavo d'Amérique. On 
emploie cette substance, soit dans son état naturel, solt enduite de goudron. 
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4° En moyenne et à volumes égaux, les cordages de ces deux substances 
étant doués d’une force exprimée réciproquement par les nombres 1821 et 
2071, le chanvre a sur l’aloès un excédant de force d’envirdn 44 pour 100; 

2° Un cordage en chanvre de 50 millimètres de circonférence pèse autant 
qu’un quarantenier d’aloès de 57 millimètres; aussi, le poids de cette dernière 
substance n’est que de 0" 877 de la première. 

Quant à la manière dont ces deux substances se comportent lorsqu'elles sont 
plongées dans l’eau ou exposées aux intempéries de l’atmosphère, il résulte des 
expériences de Toulon que les cordages blancs en chanvre et en aloès, après un 
séjour de quatre mois dans l’eau de mer, perdent, les premiers 3/6 de leur force, 
les seconds seulement la moitié; ainsi, l’aloès possède une propriété hydrofuge 
dont le chanvre est dépourvu. L’aloès goudronné, retiré de l'eau, a constam- 
ment conservé presque toute sa force de résistance. Enfin, si les cordages blancs 
sont livrés aux intempéries de l'air { qui pendant les expériences a été constam- 
ment sec}, le chanvre conserve son avantage sur l’aloès, tandis que, goudronné, 
le contraire a lieu. Si donc l’aloès-pitte présente, à poids égal, un plus grand 
volume que le chanvre, si, à volumes égaux, il lui est inférieur sous le rapport 
de la force et peut-être de la souplesse, il se comporte infiniment mieux dans 
une atmosphère humide, et le goudron, qui attaque les fibres du chanvre, n’exerce 
pas d'influence sur l’aloès. 

Dans les applications aux mines, une partie de la résistance du chanvre est 
anéantie par l'humidité de lair renfermé dans les puits, et les câbles de cette 
nature ne tardent pas à devenir, sous ce rapport, inférieurs à ceux d’aloès. 
L'excès de volume de ce dernier n’entraine aucun inconvénient, tandis que sa 
qualité hydrofuge et son peu de sensibilité pour le goudron offrent de grands 
avantages. 

Longtemps cependant la question est restée douteuse, ce n’est que dans ces 
derniers temps que l'on a fini par constater la supériorité réelle, quant aux 
travaux des mines, de la dernière substance sur la première. 

POIDS ET FORGE DE RÉSISTANCE DES CABLES. — Le poids des divers corda- 
ges étant un des éléments essentiels du calcul des moteurs d'extraction, il 
importe de le déterminer approximativement avant Ja confection des cordages 
eux-mêmes. Il en est de même pour des devis et pour d’autres objets où cette 
connaissance est indispensable. 

Les éléments nécessaires à la détermination du poids des câbles en chanvre et 

. en aloès, ronds ou plats, blancs ou goudronnés en fils, se rapportent à une 
unité dont la longueur est d’un mètre, et la section transversale d'un centimètre 
carré; ces éléments sont les suivants : 


CORDES BLANCHES. GOUDRONNÉES EN FIL. 
Chanvre..:...... 0k 09% (4 CNE 0k41 à 0k42 
Aloès. ....... ...  0k084 SOI osssaicreusisiotes4 . 0x096 


Le poids de l'unité qui, pour le chanvre, est de 0k44 à 0k12, peut s'élever 
à 0k13 et même à 0k135; pour peu que le cordier, prodigue de goudron, en ail 
fait pénétrer un excès entre les fils et les aussières. Ces données serviraient à 
l'exploitant pour déterminer le poids de toute espèce de cäble. S'agit-il, par 
exemple, d'une corde ronde de 54 millimètres de diamètre, ou de 4695 de cir- 
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conférence, il lui sufit de multiplier l'aire de la section exprimée en centimètres 
par 044 pour trouver la valeur cherchée. Én effet, cette section étant de 2°29 
carrés, le poids trouvé par mètro courant, ou 2k52, no s'écarte de la réalité quo 
d'un hectogramme. 

Un grand nombre de cordes plates en usage dans les mines du Couchant do 
Mons ont une largeur de 0®44, une épaisseur de 0™03, et pèsent do 485 à 4k 86. 
En prenant pour l'unité de poids 0445, le calcul aurait donné AKRI. 

Capces comiques t. — Ce sont des câbles qui commencent près de la chargo 
à 4 ou 5 kilog., et dont les dimensions croissent progressivement, de tello sorto 
que, près du moteur, le poids est porté à 7 et 8 kilog. par mètro. 

Les dimensions étant ainsi proportionnées aux efforts, le câble dure plus long- 
temps. Seulement, on ne peut les retourner comme on lo fait avec les cäbles do 
dimension régulière sur toute leur longueur. 

CABLES EN FILS DE FER. — Dans beaucoup d'exploitations, on substituo aux 
câbles en chanvre des câbles en fils de fer, ou des câbles mixtes en fils de fer 
tressés autour de petites cordes on chanvre qui servent d'âme et donnent do la 
souplesse. 

Les câbles en fils de fer doivent être très-pou tordus et être fabriqués avoc 
des fils non recuits de 3 millimètres au moins; ils no pèsent, pour un effort donné, 
qu'environ le tiers des câbles en chanvre. Ces câbles ne doivent ôtro employés 
que dans les puits guidés où ils ne sont pas soumis à des mouvements de torsion 
qui les déforment *. 

Nous trouvons dans la Revue universelle los ronscignements suivants sur uno 
manufacture installée par M. Godin à Aix-la-Chapelle, dans laquelle so fabriquent 
des cables et courroies en tissus à chatne métallique. 

Ces courroies et câbles sont des tissus véritables, exécutés avec des chaines 
distinctes, l’une en fils métalliques, soit de for ( galvanisé ou étumé), soit do 
cuivre, et l'autre en fils de lin et avoc une tramo composée de doux où plusiours 
fils de forte laine retordus avec un fil de lin. L'armure de ces élémonts est com- 
binée de manière que les fils métalliques soient entièrement recouverts par les 
autres matières entrant dans la confection du tissu. 

Les fils de fer, ainsi tissés, n’éprouvent aucune torsion, ce qui ost l'une dos 
principales causes de leur diminution de résistance dans les câbles ordinaires, 

De plus, on sait que la résistance à la rupturo, pour une section donnée de 
fils de fer, croit à mesure quo le diamètre de cos fils diminue; par exemple, 
l'effort de traction que supporte, sans s'altérer, un fil de fer ost, par centimètre 
carré : 


1. Trailé du gisement et de l'exploitation des minéraux utiles, par Amédée Burat. 

2. Les deux câbles doivent être naturellement enrouléx on nens inverse sur lex bobines, 
Tl résulte de cette disposition qu'un des câbles est ployé dans le même sena aur nue bobine 
et sur une molette, tandis que l'autre, ployé dans un sons mur la bobine, ext ploye en sens 
inverse sur la molette. Le câble, ainsi ployé en deux sens différents, dure naturellement 
moins longtemps que l'antre, ce qui a conduit les ingénieurs à chercher les dixponitionx qui 
permettraient de les enrouler tous deux dans le même sens, Celu n'obtient par un engres 
nage supplémentaire, mais à l'inconvénient de la courte durée d'un câble on nubatitue 
celui d'an organe qui complique le mécanisme moteur, On préfère généralement rester 
dans les conditions ordinaires, D'après des résultats constatés aux mines du Grand Hornu, 
la durée de fonctionnement du câble d'en-dessous est seulement les 0,9 de celle du câble 
d'en dessus, pour les mêmes conditions de travail utile produit, 
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2,000 kil. pour un diamètre de 3 millimètres. 
2,500 id. id. 11/2 
3,000 id. id. 1/2 


M. Godin compose ces câbles de fils de fer de 4/10 de millimètre de diamètre, 
ce qui fait quà force égale les bandes sont plus étroites, plus souples et d'en- 
viron 25 p. 0/0 plus légères que dans le système ordinaire. 

D’après un rapport de M. Bona, directeur de l’école de tissage de Verviers 
(Belgique), les courroies Godin supportent, en restant encore loin de leur limite 
d'élasticité, un effort de traction de 460 kilog. par centimètre carré de section 
transversale, tandis que le cuir, à surface égale, ne peut supporter impunément 
plus de 25 kilog. 

Afin de prévenir les effets désastreux de l'oxydation, M. Godin emploie ou des 
fils de fer galvanisés ou des fils ayant été immergés un certain temps dans une 
solution faible de potasse, ainsi que le conseille M. Payen. De plus, le tissu de 
lin formant l'enveloppe extérieure des cäbles, et qui protége encore ainsi les fils 
de fer, est à son tour enduit d’une composition particulière dont le but est de 
rendre toute oxydation impossible. 

La force de ces câbles peut s’évaluer d’après les données suivantes : 


FILS DE LIN. 

Numéro du fil......... E E A E 41 
Charge de rupture à la traction.................., 7 kil. 
Nombre de fils par centimètre carré................ 72. 
Résistance par centimètre carré...............,... 504 kil. 


Poids d’un mètre courant par centimètre carré....,. 29 gr. 


FILS DE FER, 


Numéro du fl session nee 27 
Charge de rupture à la traction.................... 8 kil. 

Nombre de fils par centimètre carré................ 200 
Résistance par centimètre carré................... 1,600 kil. 
Poids d’un mètre courant par centimètre carré...... 250 gr. 

CABLE FABRIQUÉ. 

Nombre de fils par centimètre carré. ....., ..... en 272 
Résistance totale à la rupture par centimètre carré... 2,104 kil. 
Force pratique, 1/10 de la charge de rupture....... 240 kil. 

Poids d’un mètre courant d’un centimètre carré de 

section (lin et for).........s.s..sssosss es é.. 279 gr. 

Id. id. (trame)... 42 
294 gr. 


APPLICATIONS DIVERSES. — Quelques exemples vont compléter ces renseigne- 
ments principaux sur les câbles d’extraction en chanvre, en aloès et en fils de 
fer. Nous avons vu qu'au puits Turenne des mines d’Anzin le câble est en fil de 
fer et a une longueur de 500 mètres environ, et son poids, qui est de 6k80 par 
mètre du côté de la charge enlevée, n’est plus que de 5k50 à l’enroulement, soit 
environ 6 kil. par mètre courant. 
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Les câbles plats en chanvre, également employés à Anzin, mais pour des 
puits moins profonds et pour lever des charges moins considérables, ont 0% 145 de 
largeur sur 003 d'épaisseur; ils pèsent 4k49 par mètre courant, et so ven- 
dent 450 francs les 100 kilogrammes. 

Au puits Lucie IE des mines de Blanzy, les cåbles sont en chanvre; ils ont 
300 mètres de long, 6 aussières de trois torons chacune, faisant 240 mill, de 
large à une extrémité et 480 mill. à l'autre. Un tel câble pèse 299% kil. ol se 
vend 4 fr. 50 cent. le kilogramme. 

Les câbles dont on fait usage au puits n° 8 des mines du Grand-Hornu sont 
en aloès goudronné, d'une longueur totalo de 42353, y compris la partie qui 
forme le noyau des bobines t. Ce sont des cäbles plats à six aussières de trois 
torons chacune, réunies par une couture simple, Is sont composés de trois 
parties de sections différentes ayant respectivement, à partir de l'estomac des 
bobines jusqu’au fond du puits, les longueurs de 258"82, A41™ I8 ot 12170, 
Ces trois parties forment un câble à section décroissante de la manière 
suivante : 


are partie do 0"17 de largeur, sur 00377 d'épaisseur, 
2 id. 0416 id. 0m 0354 id. 
3 id: 0415 id, TR EE: id. 


Ces trois sections sont celles que possède le câble à la sortie de la fabrique: 
mais elles ne tardent pas à diminuer par l'effet de l'allongement qu'il prend 
sous l'influence du poids élevé et du sien propre, On peut évaluer eet allonge- 
ment à environ 4 p. 400 de la longueur totale du câble déroule, 

Les torons de la première partie dite de relevage sont composés de 27 lils de 
caret de 2 à 3 mill. de diamètre; ceux de seconde de 25 fils, et eens do la 
troisième de 22 fils. La première partie renferme done 386 fils de caret, In 
seconde 450 el Ia troisième 396. 

Le poids total du càble est de 2290 kil, ol, par consequent, le poids moyen, 
par mètre courant, do 5k47. 

Il coùle 4 fr. 70 cent. le kilogramme. 

La proportion d'aloès blane qui entre dans ces eâbles pout Atre évaluée à 
85 p. 400 de leur poids, et celle de goudron à 45 p, 400, Ce dernier est du gou 
dron de Stockholm, préférable à celni d'Arehangel, paree qu'il imbibe mieux 
les fils, se durcit moins vite, el n'abandonne pas aussi facilement Je câble, dans 
le frottement de celui-ci sur la molette, sous l'action de la pression exercée par 
la charge, 


1. On sait que pour préserver le point d'attache du câble, afin d'éviter Ia fatigue qu'il 
subit dans l'intérieur de la bobine, il est nécexsaire, pour de grandes profondeur, de lin. 
ser au moins huit à dix tours du câble enroulé, quand la cago est au fomil du puita, 


FILATURE DU COTON 


CARDE DOUBLE 


A CHAPEAUX CIRCULAIRES ROTATIFS 


PAR 


M. E. NOUFLARD, directeur de filature chez M. CRÉPET, à Rouen 


(PLANCHES & kT 5) 


Comme nous l'avons fait dans les deux derniers volumes de cette 
Publication pour la filature du lin et du chanvre, nous nous proposons 
de donner successivement, dans ce nouveau volume, les machines les plus 
perfectionnées employées dans la filature du coton. Nous avons déjà, 
comme on doit se le rappeler, publié, à diverses époques, plusieurs 
machines destinées à la préparation de cette matière textile. Nous pou- 
vons citer en particulier : 

1° Le batteur-étaleur double, de M. Lagoguée (rv° vol.); 

2° Une carde perfectionnée avec débourreur mécanique automate, par 
M. Dannery (vè vol. ); 

3° Un banc à tubes, par M. Dyer (1v° vol.); 

he Un banc à broches en fin (vie vol.); 

50 Un métier à filer continu (1x° vol.), 

6° Et un mull-jenny self-acting, par M. Weild (1x® vol.). 

Depuis l'apparition de ces diverses machines, des perfectionnements 
nombreux et plus ou moins importants ont été apportés dans les procé- 
dés mécaniques concernant la préparation et la filature du coton; il de- 
vient donc utile, pour nous, qui devons suivre la marche progressive de 
l'industrie, de décrire les machines nouvelles en usage, afin de faire con- 
naître à nos lecteurs les appareils et les métiers qui donnent maintenant 
les meilleurs résultats pratiques. 

L'année dernière, à l'Exposition régionale de Rouen, nous avors ru 
constater avec plaisir les progrès réels dont nous venons de parler; parmi 

xm. 4 
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les divers métiers exposés, ceux qui ont le plus frappé notre attention 
sont les suivants : 

4° La carde double à chapeaux circulaires rotatifs de M. Nouflard, la- 
quelle se distiigue d’une manière toute spéciale de celles qui Pont pré- 
cédée, pour ses dispositions nouvelles, son débourtage automatique et les 
avantages qu'elle présente comme économie dans la production. 

2° Un réunisseur de carde, de M. Danguy jeune, remarquable par l'ad- 
dition d’un mécanisme permettant de faire varier létirage, afin de le 
mettre en rapport avec le nombre plus où moins grand des mèches 
ou de rubans venant des cardés. 

3° Un laminoir du même constructeur, et qui a été aussi très-remar- 
qué pour sa construction soignée et bien entendue. 

4° Un rota-frotteur à broches, également de M. Danguy jeune, lequel 
s’est surtout fait remarquer par son système de renvidage différentiel sur 
des axes horizontaux. 

5° Enfin, le renvideur mécanique où mull-jenny self-acting de 4,200 
broches, de M. Thouroude-Danguy. 

L'intérêt que présentaient ces machines nous ayant engagé à les faire re- 
lever, les constructeurs, sur notre demande, et avee une parfaite obli- 
geance, se sont empressés de nous en accorder l'autorisation. Nous 
sommes done en mesure de les faire counaitre aujourd'hui dauns tous 
leurs détails. Nous commencerons par la carde double à coton de M. Nou- 
fard, el nous continuerons cette série de machines en suivant autant que 
possible l'ordre dans lequel s'effectuent les opérations dans les filutures. 

Cette carde, pour laquelle l'auteur a pris un brevet d'invention de 
15 ans, le 26 juin 1856, permet de produire un travail double et plus 
parfait que celui obtenu avec les cardes ordinaires. Elle se compose de 
deux tambours peigneurs : 

Le premier, garni de fortes dentures, prépare la matière et fait l'oflice 
de carde en gros; 

Le second, muni de dents d'une plus grande finesse, termine lo cardago. 

Les chapeaux qui recouvrent ces tambours, au lieu d'être composés de 
barres plates garnies de dents, sont formés de petits rouleaux entourés 
de rubans de carde sur toute leur cireonférence et animés d'un mouve- 
ment de rotation très-lent, mais progressif, leur vitesse est si faible qu'en 
regardant fonctionner la machine, on ne s'aperçoit même pas qu'ils sont 
animés d'un mouvement rotatif à vitesse graduée, 

Ce mouvement a pour but de ramener à la partie supérieure, en do- 
hors du contact des dents du tambour, les dents des chapeaux qui ont 
travaillé et qui sont engorgées par les déchets, la bourre et les matières 
étrangères enfermées dans le coton. Ramentes ainsi complétement à 
découvert, il devient facile de les débourrer mécaniquement, sans inter 
rompre la marche de la machine; c’est ce qui a lieu d'une façon très- 
simple au moyen d'une sorte de peigne animé d'un mouvement circu- 
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lire de va-et-viérit, communiqué par un mécanisme spécial qui fait partie 
de là machine. 

L'avantage des chapeaux circulaires rotatifs à vitesse graduée, et dé- 
bourrés continuellement, consiste surtout à présenter aux dents du gros 
tambour des äiguilles dégagées de boutons, ce qui ne peut avoir lieu avec 
les chapeaux-planches, car le débourrage, ne pouvant être qu’intermit- 
tent, n’opère que sür les dentures coriplétement remplies de boutons ; 
il suit de là que le coton est forcé de s'enfoncer dans les aiguilles du 
tambour, et que l’on est 6bligé de débourrer très-souvent pour éviter les 
malons. 

Au moyen du système de M. Nouflard, il est très-facile de proportionner 
le débourrage au degré de propreté que l’on veut obtenir, et à celui de 
tnalpropreté des cotons que l’on travaille. | 

Le double cardage effectué ainsi sur la même machine permet, indé- 
pendamment de l'économie qu’il procure sur la mise de fonds, la main- 
d'œuvre, la perte en déchets, l'emplacement, la force motrice, permet, 
disons-nous, d'opérer sur une plus forte épaisseur que par le cardage or- 
dinaire. En effet, le deuxième tambour prend la nappe du premier par 
l'iftébmiédiaire d'un rouleau-peigne déchargeant le peigneur de ce pre- 
mier tambour. La seconde Opération s'effectue donc sans résistance des 
catnelés, lesquels renforcent les tendons, restreignerit leur jeu et ne per- 
mettent de produire que des quantités relativement peu considérables. 

Dans cette nouvelle carde, l'évaporation est insensible comme nous 
avons pu le constater à l'Exposition, car bien qu’elle fonctionnât tous les 
jours dans d'assez mauvaises conditions, aucun duvet ne s'en échappait. 

Les dispositions particulières de mécanisme et de construction qui 
distinguent cette machine, et que cet exposé ne peut faire comprendre 
complétement, se reconnaîtront aisément à l'inspection des pl. 4 et 5, 
dont nous allons donner une description détaillée. 


DESCRIPTION DE LA CARDE DOUBLE 


REPRÉSENTÉE PAR LES FIG. À A 7 DES PL. 4 ET B. 


La fig. 4, pl. 4, est une élévation longitudinale vue de fäce de cette 
machine, du côté du mouvement des peignes débourreurs. 

La fig. 2 en est un plan horizontal vu en dessus. 

La fig. 3, pl. 5, représente cette même machine en section longitudi- 
nale, faite par Le milieu de sa largeur. 

La fig. 4 est uhe seconde vue de face, opposée à la Hg. 1, du côté de 
la transmission de mouvement du moteur. 

Les fig. 5 et 6 donnent en détail, à l'échelle de 1/5 de l'exécution, le 
mécanisme qui produit l’enroulement du rubaï et sa superposition sous 
forme d’anneaux à l'intérieur du pot mobile. 
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DISPOSITION GÉNÉRALE. — Les axes des deux tambours et des principaux 
cylindres dont cette carde est composée sont supportés par un bâti en 
fonte formé de deux flasques verticales A, reliées entre elles par des en- 
tretoises en fonte A’ et des boulons en fer a. Pour leur donner plus de 
légèreté, ces flasques sont évidées; elles présentent ainsi des ouvertures 
rectangulaires fermées par des plaques en tôle retenues par des taquets 
ou verrous a’. Les deux extrémités sont fermées par des panneaux en 
bois 4°, munis de portes, permettant de nettoyer facilement et d’en- 
lever les déchets qui tombent des tambours sur le plancher. 

Pour supporter les axes des chapeaux placés au-dessus des deux tam- 
bours, deux demi-couronnes en fonte B sont fixées de chaque côté sur les 
flasques du bâti; leur milieu est également fermé par des panneaux en 
tôle pour empêcher les poussières qui se dégagent, de se répandre dans la 
salle des machines. Dans le même but, les cylindres intermédiaires, qui 
donnent et retirent la matière aux tambours, sont couverts par des douves 
en bois B/, qui épousent leur forme. Elles sont disposées pour pouvoir 
être enlevées aisément ou montées à charnières, de façon, dans les deux 
cas, à faciliter le nettoyage, le démontage et, au besoin, les réparations. 

Comme dans toutes les cardes, les paliers «a? des cylindres travailleurs 
sont montés sur les bâtis de façon à pouvoir se déplacer d'une petite 
quantité, afin de régler leur position les uns par rapport aux autres avec 
la plus grande exactitude; ceux du cylindre G, placé entre les deux tam- 
bours, non-seulement peuvent se déplacer horizontalement, mais encore 
sont ajustés sur des bras en fonte montés à charnières contre les flasques 
du bâti, de telle sorte que l’on peut, à l'aide de la vis at (lig. 4 et A), 
changer leur position dans le sens vertical. 

Tous les paliers de cette machine sont pourvus des graisseurs continus 
de M. Bonière fils, de Rouen. Ces graisseurs sont beaucoup plus simples 
que tous ceux qui ont été proposés jusqu'ici; ils ne se composent, 
comme l'indique le détail fig. 8, pl. 5, que d’un tube vertical surmonté 
d’un réservoir 4°, qui est, comme d'ordinaire, placé au centre du palier, 
Le tube desceud sur la portée de l'arbre, et sa buse, qui est percée de 
trous, lui reste tangente, 

Le réservoir west pas rempli d'huile ou de graisse ordinaire, et c'est IÀ 
principalement la particularité distinctive de ee système de graisseur 
ontinu, il est plein d'huile, dite concrète réfrigérante, qui n'est pas 
fluide, mais forme au contraire une sorte de pâte onctueuse; quand 
l'arbre est en mouvement, cetle huile fond légèrement à la partie infé- 
rieure, et se répand par gouttelettes sur toute la surface du tourillon. 

Cette huile particulière, pour laquelle M. Bonière est breveté, est com- 
posée de glycérine mélangée avec des huiles ou des graisses dans une 
proportion qui waltère en aucune manière les propriétés de la glycérine, 
laquelle empêche la formation des cambouis. 

DES TAMBOURS ET CYLINDRES FOURNISSEURS. — Les deux tambours G et (/ 
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sont formés chacun d’un cylindre en tôle rivés sur trois roues à croisil- 
lons fixés sur un axe en fer. La circonférence extérieure de ce cylindre, 
au lieu d’être garnie de stuc ou formée de douves en bois, comme cela se 
fait le plus ordinairement, est recouverte d’une forte épaisseur de sciure 
de bois appliquée par le procédé de M. Dubus aîné, de Rouen. 

Ce procédé a pour but : 4° d'éviter les variations de température qui 
amènent la déformation des tambours en bois ordinaire; 2° d’être plus 
légers que ceux en fonte et plus solides que ceux en stuc; 3° de retenir 
plus sûrement les clous qui servent à fixer les plaques ou les rubans de 
carde; il consiste à semer sur le cylindre de tôle des couches de sciure 
de bois que l’on fait adhérer au moyen d’une colle particulière; puis, 
quand la couche est arrivée à une certaine épaisseur, on l’entoure de 
ficelle, et on recouvre encore cette ficelle de sciure et de colle, de façon à 
former un corps solide que l’on tourne ensuite pour présenter une surface 
qui permette de fixer les rubans garnis de dents. 

Les deux tambours ainsi confectionnés sont montés sur le bâti; leurs 
axes sont reçus par des paliers qui y sont fixés; l’un d'eux est muni de 
la poulie à quatre diamètres P, recevant le mouvement du moteur et le 
transmettant par la courroie b à la poulie P’, fixée sur l'arbre du second 
tambour. Tous les autres mouvements dont les différents organes de la 
machine sont animés, sont communiqués par les axes des deux tam- 
bours, comme nous le verrons bientôt. 

En avant du premier tambour C est monté un cylindr en bois ou en 
fonte D (fig. 3, pl. 5), garni de dents droites et fortes destinées à déchirer 
la nappe de coton et à en garnir les dents du tambour. L'axe de ce cy- 
lindre est muni, en dehors du bâti, d'une poulie D’, sur laquelle passe la 
courroie croisée d, qui lui transmet le mouvement par le grand diamètre 
du cône P, calé sur l’axe du tambour C (fig. 2 et 4). 

Devant le cylindre D se trouve le petit cylindre e. Ce dernier est en fer 
et cannelé sur toute sa longueur; il repose sur une table e', fondue aux 
deux extrémités avec les paliers ou guides dans lesquels ce cylindre est 
monté. La position de la table e’ (et naturellement avec elle le cylindre 
alimentaire qui en fait partie), ou sa distance par rapport au cylindre D, 
est réglée suivant les besoins du service, c'est-à-dire suivant la nature des 
cotons à carder ou des degrés de finesse que l’on veut obtenir, au moyen 
de deux vis eê, qui permettent d'opérer le déplacement de la table sur la 
traverse en fonte A’ du bâti sur laquelle elle est fixée. 

Le cylindre alimentaire est maintenu en pression sur la nappe de coton 
qu'il doit entrainer, et qui, à cet effet, est engagée entre sa circonférence 
et Ja table, au moyen de deux contre-poids montés aux extrémités des 
leviers F, reliés aux chapeaux qui appuient sur les tourillons de ce 
cylindre. La table o” est prolongée par une petite planchette en bois f, 
laquelle reçoit la nappe directement à la sortie du rouleau en bois E’, 
chargé de coton venant du batteur. 
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Ce dernier est placé entre les deux joues en fonte F, qui lui servent de 
guide, et, au-dessus du rouleau alimentaire F’, lequel est animé Mun 
mouvement lent de rotation, nécessaire pour amener le déroulement 
uniforme de Ja nappe sur la table. Ce mouvement est transmis par le 
cylindre alimentaire au moyen du pignon f’, des deux roues intermé- 
diaires g ,et de la roue g' (fig. 2 et 4), fixée sur laxe même du rouleau. 

Le premier tambour C, dans son mouvement de rotation, emporte la 
nappe et la soumet à l’action des chapeaux qui opère le premier car- 
dage; il en est dépouillé par les dents du cylindre G, lequel tourne en 
sens inverse du tambour. A cet effet, la courroie 4, qui est croisée, trans- 
met directement le mouvement du plus petit diamètre du cône au grand 
diamètre la poulie G’, fixée sur laxe du cylindre G. 

Cette poulie G’ est fondue avec un second étage d'un plus petit dia- 
mètre, destiné à commander la petite poulie h (fig. 2, 3 et 4), fixée sur 
l'axe du cylindre H. Les dents dont celui-ci est garnie enlèvent le coton 
qui entoure le cylindre G, et le restitue au second tambour €’. 

ILest ensuite repris à celui-ci, quand le second cardage est effectué, par 
le cylindre, ou volant-peigneur H', lequel n'est autre qu’un petit tambour 
garni de rubans de carde, mais dont les dents sont plus longues et presque 
droites; il est animé d'un mouvement de rotation très-lent, qui lui est 
communiqué de l'axe du tambour C' par une série de roues d'engrenage. 
Tangentiellement à ce volant est disposée une lame dentée ou peigne 
h', animé d'un petit mouvement alternatif vertical de va-et-vient qui lui 
permet de détacher la nappe de coton. A cet effet, ce peigne est vissé sur 
une harre en bois réunie, par trois bras en fer 1, à un petit arbre en 
feri, pouvant osciller librement sur deux colonnettes verticales fixées au 
bâti. Une des extrémités de cet arbre est munie d’une manivelle à’, reliée 
par la bielle I’ à l’excentrique j (fg. 2 et 4); celle-ci lui communique le 
mouvement qu'elle reçoit de l'axe du tambour Ç, au moyen des poulies à 
gorges J et J' et de la corde j'. 

La nappe détachée par le peigne est engagée dans le petit entonnoir h, 
qui la conduit entre les deux eylindres en fonte K, montés librement dans 
la fourche de deux petits supports fixés sur lune des traverses A' du 
bâti. Le cylindre supérieur ne fait que presser sur le boudin formé par la 
nappe de coton engagé dans l'entonnoir, mais le cylindre inférieur attire 
cette nappe au fur et à mesure qu'elle est détachée des dents du volant, 
parce qu'il est animé d'un mouvement de rotation continu assez lent, qui 
lui est communiqué par une séme d'engrenages, ainsi que nous le ver- 
rons plus loin. 

DES CHAPEAUX CGIRGULAIRES ET DES DÉBOURREURS, — En décrivant chacun 
des organes de cette carde, à peu près dans Pordre dans lequel ils tra- 
vaillent, nous avons omis avec intention de parler des chapeaux, sans 
lesquels le cardage ne peut avoir lieu; c’est que nous voulions leur con- 
sacrer une mention toute spéciale. 
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Ces chapeaux, qui offrent, comme nous l'avons déjà dit, un des prin- 
cipaux caractères de nouveauté de cette carde, au lieu d’être composés 
de planches rectangulaires, comme c’est l’habitude généralement, sont 
formés de cylindres en bois L, recouverts de rubans de carde, et leur 
centre est occupé par un axe en fer. Les deux extrémités des axes de 
tous ces chapeaux sont prolongées en dehors des deux demi-couronnes 
B, fixées sur les deux flasques du bâti, pour reposer dans la fourche qui 
termine les boulons l, montés dans les doubles oreilles fondues avec ces 
demi-couronnes pour les recevoir. 

D'un côté, ces axes reçoivent, en dehors de leur support à fourche, des 
petits pignons l’, dont le nombre de dents et le diamètre vont en aug- 
mentant graduellement, pour chaque tambour, du premier chapeau 
circulaire au dernier, c'est-à-dire de l'entrée de la nappe à sa sortie. 

Tous ces pignons se commandent mutuellement, mais, pour tourner 
dans le même sens, une seconde rangée de pignons intermédiaire l? sont 
placés entre chacun d'eux, et, comme par suite de l'augmentation des 
diamètres de la première rangée de pignons montés sur les axes des 
chapeaux, les distances conservées entre eux diminuent graduellement, 
les diamètres des seconds pignons décroissent également, et naturellement 
en sens inverse des premiers. 

Entre chacun des chapeaux circulaires L sont placées deux traverses en 
bois L', qui règnent sur toute leur longueur, celle inférieure reliée aux 
deux extrémités à des joues également en bois, fixées de champ contre 
les demi-couronnes en fonte B, sur lesquelles sont montés les supports 
des chapeaux. 

Les traverses supérieures reposent simplement entre les chapeaux afin 
de pouvoir les enlever aisément pour opérer le nettoyage du tambour, 
qui doit avoir lieu chaque jour, le matin avant la mise en marche. 

Toutes ces traverses sont creusées cireulairement pour épouser la 
forme des chapeaux, et leur servir de coursier en laissant passer libre- 
ment les dents. Celles inférieures sont, en outre, un peu relevées (comme 
on peut le remarquer fig. 3) du côté opposé au mouvement de rotation 
du tambour, afin de faciliter le passage de la nappe en évitant qu’elle 
soit arrêtée par l'angle aigu que présentcrait la traverse, et en même 
temps de présenter un espace vide, une voie de ce côté, pour la sortie de 
la bourre et des matières étrangères dégagées du coton par le peignage 
au contact des dents des chapeaux. 

Cette forme donnée à la traverse inférieure est indispensable, car, sans 
elle, les matières étrangères qui doivent être détachées de la nappe se- 
raient entraînées avec elle par le tambour, tandis qu'au contraire, par le 
seul fait de cette disposition très-simple, ces matières s'engagent sans 
obstacle entre les traverses, et sont entrainées dans le mouvement rota- 
tif des chapeaux jusqu'à ce qu’elles apparaissent en dehors de. la circon- 
férençe extérieure, pour être enlevées par les débourreurs. 
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Chaque débourreur, et il n'en faut qu'un pour chaque tamhour, 
n’est autre qu’une sorte de chapeau-planche de carde ordinaire, com- 
posé comme ces chapeaux d'une traverse rectangulaire en bois M, garni 
d’une plaque de carde. Cette traverse est reliée à ses deux extrémités à 
des bras en fer M', montés fous latéralement de chaque côté du tambour, 
sur son arbre, lequel sert ainsi de centre de mouvement au débourreur, 
en permettant librement l'oscillation des deux bras latéraux, qui peu- 
vent alors décrire un arc de cercle, dont l'amplitude doit correspondre à 
toute l'étendue occupée au-dessus du tambour par les chapeaux cir- 
culaires. 

Les déchets enlevés par le peigne déhourreur durant sa course tan- 
gentielle aux chapeaux sont retirés des dents de ce peigne par un second 
peigne de construction semblablem, mais immobile, qui, à cet effet, est 
fixé par des boulons filetés sur les demi-couronnes du bâti. Au moyen de 
ces boulons, on règle exactement la hauteur des dents du peigne fixe par 
rapport à celles du peigne mobile, afin que le débourrage du débourreur 
ait lieu le mieux possible. Les déchets tombent ensuite de ce peigne 
fixe m, sur les douves en bois qui recouvrent les eylindres G et H, ainsi 
qu'il est indiqué par la fig. 3. 

Le poids des traverses dont les débourreurs sont formés est équilibré 
par des contre-poids de forme lentieulaire m', montés aux extrémités des 
bras en fer M’, de l'autre côté de leur centre d'oscillation, naturellement 
opposé à ces traverses. 

Pour qu'une seule transmission de mouvement fasse fonctionner si- 
multanément les débourreurs des deux tambours, deux bielles méplates 
en fer M? relient entre eux, de chaque côté, les bras en fer M. 

Comme on a déjà dù le reconnaitre, le mouvement à communiquer 
aux débourreurs est un mouvement circulaire, assez lent, de va-et-vient. 
Voici comment il est obtenu : sur l'axe du premier tambour G, à chacune 
de ses extrémités, en dehors du hâti, est montée folle une roue pleine 
N, contre laquelle est fixé, par des vis, le bras M’ correspondant, Cette 
roue, par une chaine Vancanson N° (tig. 1, 2 et 4), commande un pignon 
n, calé sur un arbre en fer a, placé à une petite distance du sol et 
régnant sur toute la largeur de la carde pour recevoir, de Pautre côté du 
bâti, un pignon semblable commandé de la même manière. 

Du côté principal de la commande (fig. 4 et 2), l'arbren’ est prolongé 
pour recevoir un second pignon o, plus petit que le premier, qui en- 
grènc avec une crémaillère O, reliée par une bielle O'à un bouton de 
manivelle pris sur la roue d’engrenage 02. Celle-ci reçoit un mouvement 
circulaire continu, considérablement ralenti, de l'axe du tambour C, pur 
l'intermédiaire du petit pignon v’, et des pouliesy et y”. 

JI résulte de ces combinaisons que le mouvement circulaire continu du 
tambour communiqué à la roue O?, est transformé par la bielle O’ en 
mouvement alternatif ou de va-et-vient à la crémaillère O. Celle-ci fait 
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donc tourner, tantôt dans un sens, tantôt dans un autre, l’arbre #/, muni 
des pignons o et n. Alors ce dernier, au moyen de la chaîne N’ et de la 
roue N’, communique le même mouvement aux bras munis des débour- 
reurs M. 

COMMANDE GÉNÉRALE. — Comme il a été dit plus haut, le mouvement est 
transmis à la carde par une courroie venant de la poulie motrice et em- 
brassant le petit diamètre du cône P, calé à l'extrémité de l'axe du pre- 
mier tambour C. Celui-ci, au moyen de la courroie b (fig. 2 et 4), donne 
le mouvement au second tambour C’. Ces deux tambours tournent 
presque à la même vitesse; et ce sont eux qui actionnent tous les autres 
organes de la machine. 

Nous venons de voir que le mouvement de va-et-vient des débour- 
reurs était communiqué par la poulie p’, qui fait partie de l'axe du pre- 
mier tambour C. Cet axe, par le grand diamètre du cône P et de la pou- 
lie D’, commande le cylindre D, et par la poulie G', le petit tambour G, 
qui, à son tour, par la poulie h, donne le mouvement au cylindre H. 

Laxe du second tambour C' met en mouvement les autres organes; 
ainsi, par les poulies à gorge J et V’ (fig. 2 et 4), il actionne le peigne dé- 
tacheur de la nappe h'; puis, au moyen d’une série d'engrenages, le 
cylindre ou volant-peigneur H’, qui à son tour fait mouvoir les rouleaux 
attireurs K, le cannelé alimentaire e, et les chapeaux circulaires. 

A cet effet, le bout de l'axe du tambour C’, opposé à celui qui reçoit 
sa poulie de commande P’, est muni d'un pignon d'angle engrenant avec 
une roue q, fixé à l’une des extrémités d'un petit arbre Q. A l'extrémité 
opposée de cet arbre, est montée un petit pignon qui engrène avec une 
roue d'angle q’. Sur le même axe se trouve un pignon droit engrenant 
avec la roue Q', fixé à l'extrémité de l'axe du volant-peigneur H. 

Cette roue Q’, par l'intermédiaire des roues r et du pignon r', donne 
le mouvement aux rouleaux K qui attirent la nappe, et la fait passer sous 
forme de boudin dans l’entonnoir k. 

La roue Q' commande encore le cylindre cannelé et les chapeaux cir- 
culaires L. A cet effet, elle engrène avec une roue R (fig. 1), montée folle 
sur un petit axe fixé sur ce bâti. Au moyen de cette dernière, de chaque 
côté, sont fixés deux pignons 7? et r°. Le premier engrène avec un 
pignon d'angle claveté à l'extrémité de l'arbre incliné R', dont l'extré- 
mité opposée est munie du petit pignon d'angle s, qui commande la roue 
S, fixée sur le prolongement du petit cylindre cannelé e. Celui-ci porte, 
en dehors du bâti, du côté opposé à la roue S, un pignon f', qui, par l'in- 
termédiaire des petites roues g et g' (fig. 2 et 4), donne le mouve- 
ment au rouleau alimentaire F', provoquant le déroulement de la nappe 
enroulée sur l’ensouple E’. 

Le cylindre cannelé e est encore muni d’une vis sans fin s’ (fig. 2), qui 
engrène avec une petite roue droite à denture hélicoïde fixée sur l’axe S’. 
Cet axe, par l'intermédiaire de la paire de roues d'angle t, met en mou- 
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vement le premier chapeau du tambour C. Celui-ci le transmet à tous 
les autres chapeaux avec une vitesse graduée de plus en plus lente, au 
moyen de la série de petites roues / et 1°, montées de l'autre côté du bâti. 

La commande des chapeaux du second tambour est obtenue d'une ma- 
nière analogue, au moyen du second pignon 177, fixé au moyeu de la 
roue R. Ce pignon, par la chaîne T, met en mouvement un pignon sem- 
blable +’, dont l'axe est muni d’une vis sans fin qui engrène avec une roue 
à denture hélicoïde 1, fixée à la partie inférieure de l'arbre vertical T”. 

L'extrémité supérieure de cet arbre est aussi garnie d'une vis sans fin 
qui engrène avec le pignon u, fixé à Pun des bouts de Paxe du premier 
chapeau ; le bout opposé est muni du premier pignon /’ qui, par l'intermé- 
diaire des pignons P, donne le mouvement à tous les chapeaux circu- 
laires L du second tambour C’. 

Comme dans toutes les cardes, les diamètres des poulies et des roues 
sont calculés et déterminés rigoureusement pour que le mouvement de 
chacun des organes ait lieu à la vitesse qu'il convient, soit pour Parrivée 
de la nappe, pour son étirage et pour son premier peignage pur action 
du premier tambour, soit pour son deuxième peignage par le second 
tambour, et enfin sa formation en ruban. 

Le tableau ci-dessous donne les dimensions principales et les vitesses 
des organes travailleurs, vitesses qui résultent naturellement des rapports 
qui existent entre les diamètres des poulies et roues de la transmission 
de mouvement. 


DÉSIGNATION DIAMÈTRE  ÉGMGONFÉÈRENCE  VITERAR VITRAN 
en en de rotation aintean] 


des organes travailleurs. mèire. mètre. | par minate, | par minute. 


Rouleau alimentaire P.......,,, 
Cylindre cannel 6.44, sssssss 
Menman D... .ssosv00e 


0,440 0,449 0,750 0,440 
(RNIT 0,188 2,000 0,976 
UO À 0,754 420,000 340,080 
Premier tambour CG... 4,040 3,267 450,000 490,080 
Aer chapeau L... 0,446 0,464 0,040 CRUE) 
"106 chopean L.. oe 0,154 0,025 6,009 
Petit tambour G.s.ssssssossosessoesses] 0,400 0,942 45,000 42,100 
Foursisseur H,5.sssscsoccassonoresk GUIR 0,504 456,000 n6,416 
Deuxième tambour Css ssesssss. 4,040 3,207 458,000 LADITE 
{ Aor chapeau D... 0.384 0,017 0,004 
¢ 78 chapeau Ia.. 0,364 0,043 0,004 
Volant-peigneur F'...,...,,.,,,,,. ous 4,550 9,000 111,740 
Rouleau d'appel K....,..,..,.,. cosvses 0,263 40,000 13,780 
Débour teurs. sc osseonre se ALT LT AT nee 68 40, aller ol retour, par minute 


metron, metros, tonr, mòtros, | 
| 
! 
{ 


Chapeaux circulaires. 


Chapeaux cirenlaires. 
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POT TOURNANT A MÈCHES COMPRIMÉES. 


Comme on sait, le ruban, en sortant de la carde, appelé par les rou- 
leaux K, est conduit à la réunisseuse ou doubleuse, machine que nous dé- 
crirons dans une prochaine livraison, et qui a pour but de réunir un cer- 
tain nombre de rubans, dix par exemple, et de les diriger ensuite sous 
les cylindres du laminoir en gros où ils subissent un premier étirage. 

Pour alimenter une réunisseuse de: dix rubans, il faut donc que dix 
cardes travaillent simultanément, ou bien que des rubans cardés soient 
préparés à l'avance. Voiçi la méthode que l'on suit le plus ordinairement 
dans les filatures. Les cardes alimentent directement la réunisseuse, et si, 
pour cause de nettoyage ou de réparation, leur nombre n'est pas sufli- 
sant, ce sont des rubans placés dans des pots qui les complètent. On a 
donc le soin d’avoir toujours des pots de rubans qu’une ou plusieurs 
cardes remplissent. 

Pour que le ruban se déroule bien du pot qui le contient, il est de 
toute nécessité qu'il y soit d’abord engagé avec une régularité parfaite, 
surtout pour lui en faire contenir une longueur assez considérable, ce 
que l’on ne peut ç obtenir que par une légère compression. 

Ce double résultat est obtenu au moyen, du pot tournant représenté 
près de la carde de M. Nouflard sur les fig. 4, 2 et 3. La mobilité de ce 
pot permet de disposer le ruban sous forme d’anneaux tangents à sa cir- 
conférence intérieure, et placés à côté les uns des autres, en laissant au 
centre un vide d’un petit diamètre. Le ruban, en continuant à se placer 
de cette manière, forme une deuxième couche sur une première assise 
d’anneaux, et ainsi de suite jusqu’à former une tresse verticale reposant 
sur le fond du pot. | 

Le principe de ce mode d'emmagasinage des rubans n’est pasnouyeau", 
comme on sait ; il est appliqué depuis longtemps déjà en Suisse, en Alle- 
magne, en Angleterre et en Alsace, aux bancs d’étirage de gros numé- 
ros, que l’on appelle étirage à mèches comprimées. 

Ce pot tournant est formé d'un cylindre en tôle U, au fond duquel est 
fixé un pivot monté sur une crapaudine qui fait partie du patin de la co- 
lonne creuse en fonte de forme carrée U’. Au centre de çelte cyiunne, est 
monté un arbre vertical en fer w’, muni de deux petits pignons v, et v? et 
d’une vis sans fin v’ (fig. 3). 

Le premier pignon communique un mouvement de rotation continu à 
l'arbre u’, qu'il reçoit d’un pignon Mangle monté sur un axe horizontal, 


1. M. Abegg, ingénieur à Horgen (Suisse), a imaginé une machine dite banc-Abegg, Aes- 
tinée à remplacer le banc-à-broches ‘pour les premiers passages, dans laquelle la torsion et 
le renvidage de la inèche sont obtenus d'une manière analogue à l’enroulement du ruban 
dans le pot tournant que nous allons décrire. Nous avons donné cette machine dans le 
Génie industriel, t. x, année 1855. 
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logé dans la douille u? (fig. 2), fondue avec la colonne. Cet axe est lui- 
même mis en mouvement par une corde croisée qui entoure les poulies 
à gorge V et V’, cette dernière étant mobile avec l'arbre du tambour C/ 
de la carde, sur lequel elle est fixée. 

La vis sans fin v’ tourne naturellement avec l'arbre w (fig. 3), et, par 
l'intermédiaire d'une roue hélicoïde, fait tourner un petit axe horizontal 
muni d’un petit pignon qui commande la roue d'angle +, fixée au fond 
du pot U, lequel alors se trouve naturellement entrainé dans le même 
mouvement, 

Le deuxième pignon v?, fixé au sommet de l'arbre w’, engrène avec une 
roue droite x’, supportée à sa circonférence par le plateau qui termine la 
colonne en fonte U’, et qui vient recouvrir le pot U. 

Cette roue tourne donc comme le pot d’une manière continue, mais 
en sens inverse; elle est en outre fondue avec un moyeu carré traversé 
horizontalement par un axe en fer muni des deux pignons droits y et y! 
(fig. 5 et 6). Le pignon y engrène avec une couronne dentée, ménagée 
au plateau fixe rapporté sur la colonne, lequel, comme on peut le re- 
marquer fig. 5, présente au milieu une ouverture cireulaire pour le pas- 
sage du disque plein bombé de la roue x', tandis que la circonférence 
dentée de cette roue reste appuyée sur le plat dans une rainure circu- 
laire pratiquée dans l'épaisseur de ee plateau. 

Pour que le pignon y puisse engrener avec Ia couronne dentée, une 
petite ouverture rectangulaire est pratiquée dans l'épaisseur de Ia roue x” 
(voyez fig. 5). Or, comme cette roue tourne d'une manière continue en 
entrainant avec elle le pignon y, et comme celui-ci engrène avec la con- 
ronne dentée du plateau fixe, il s'ensuit naturellement que ce pignon est 
animé de deux mouvements : il tourne à la fois avec la roue et sur son 
axe. Avec lui, puisqu'il est monté sur le même axe, tourne le second pi- 
gnon y’, qui commande un troisième pignon 4, lequel, comme celui y’, 
fait corps avec une partie cylindrique. C'est entre ces deux eylindres, 
tournant naturellement en sens inverse, que le ruban venant de la carde 
est engagé pour être attiré et introduit dans le vase U; ce ruban est prén- 
lablement engagé dans le conduit ou entonnoir X, vissé sur le moyeu de 
la roue +’. Voici le mode d’enroulage qui résulte de ces combinaisons. 

Le ruban, en sortant par le trou z, ménagé dans la roue a, décrit un 
cercle autour de l'axe z, z’ (fig. 5), et, supposant ce ruban descendu jus- 
qu'au fond du pot, il se couche sur ee fond sous la forme d'un anneau 
dont le rayon est égal à la distance z, z’ (voyez le détuil, fig. 7). 

Pendant que l'entonnoir X fait un tour, le pot est mis en mouvement 
par la vis sans fin v et la roue d'angle x, il tourne d'une faible quantité 
afin que le second anneau foriné par un second tour de l’entonnoir ne 
se trouve pas directement au-dessus de celui déjà formé, Les deux mou- 
vements de rotation se continuant ainsi dans un rapport de vitesse con- 
venable, les centres des anneaux que forme le coton sur le fond du pot 
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seront tous posés les uns à côté des autres, ainsi qu'on peut le remar- 
quer sur le fig. 7; le pot ayant fait un tour, son fond contient autant d’an- 
neaux de coton qu’il y a de distance entre eux dans leur superposition 
ou de division dans le cercle du rayon z, z’ (fig. 5 et 7). 

Le pot continuant à tourner reçoit une autre couche d’anneaux super- 
posés les uns aux autres, jusqu’à ce que ces anneaux viennent toucher le 
plateau supérieur. On laisse encore de nouveaux anneaux se former pour 
comprimer ceux déjà placés, jusqu'au moment où toute la masse du co- 
ton contenu dans le pot se trouve assez serrée. Il est facile alors d'enlever 
le pot et de le remplacer par un pot vide, sans arrêter le mouvement 
de la carde. 


RENDEMENT D'UNE CARDE DOUBLE DE M. NOUFLARD. 


COMPARAISON AVFC IA CARDE ORDINAIRE. 


La carde ordinaire, employée en France dans presque toutes nos fila- 
tures, travaille comme on sait le plus généralement dans les conditions 
suivantes : 

Le gros tambour a 1"20 de diamètre pris à la cime des garnitures de 
carde ; il fait 120 tours par minute; 

Les petits cylindres receveurs du cardage ont 048 et font 4 tours dans 
le même temps. 

L'entrée ou la table de charge est disposée de façon à recevoir deux 
nappes en forme de manchon provenant du dernier battage. Ces nappes 
se déroulent l’une sur l’autre avant d'entrer ensemble dans les cylindres 
cannelés, qui ont 35 millimètres de diamètre, et font 3/4 de tour par 
minute, ; elles donnent pour charge alimentaire une nappe en deux épais- 
seurs dont le poids total est environ 0k340 par mètre de longueur. 

Dans ces conditions, le produit d’une telle carde est d'environ 1150 à 
4k60 par heure. 

La carde double de M. Nouflard, que nous venons de décrire, peut 
produire trois à quatre fois autant; ainsi la production, pour les numéros 
de 26 à 32,000 mètres, est en moyenne de 5k500 par heure. 

Depuis l'Exposition de Rouen, c'est-à-dire depuis moins d’une année, 
dix-neuf cardes de ce système ont été construites, et toutes fonctionnent 
dans les meilleures conditions, et à la grande satisfaction des manufactu- 
riers qui en ont fait l'acquisition. 
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MOTEUR A GAZ 


De M. LENOIR, ingénicur, à Paris. 


Il nous est souvent demandé des renseignements au sujet de la ma- 
chine de M. Lenoir. En attendant que nous donnions la description 
exacte et le dessin de ce nouveau moteur, nous devons tenir nos lecteuts 
au courant des observations diverses qui nous sont faites, afin de les ini- 
tier autant que possible à cette intéressante machine. On sait que ce 
nouveau moteur repose sur l'emploi du gaz hydrogène pur ou du gaz 
d'éclairage ordinaire que l’on met en contact, dans un eylindre fermé, 
avec un volume d’air atmosphérique huit ou dix fois plus considérable, 
et que l’on enflamme par une étincelle électrique. La distribution d'air 
et de gaz a lieu dans le cylindre par des tiroirs placés de chaque côté, de 
manière à répéter l'opération à chaque extrémité de la course du piston. 

Une machine, de la force moyenne de 4 chevaux, fonctionne tous les 
jours dans un atelier de construction, à Paris, chez M. Lévêque, rue 
Rousselet, où on peut la voir travailler; elle a été visitée déjà par un grand 
nombre de personnes, parmi lesquelles des ingénieurs, des mécaniciens, 
des industriels des plus haut placés, Elle actionne des outils, des tours, 
machines à raboter, à percer et à dresser les métaux, une scio circu- 
laire à bois, etc. 

Cette machine est à double effet, à cylindre horizontal, comme les mo- 
teurs à vapeur connus, elle peut marcher à des vitesses très-différentes, 
et a le mérite de ne pas employer de générateur, par conséquent d'éviter 
fourneau et cheminée, condition importante, qui fait croire qu'elle est 
appelée à rendre de grands services dans bien des industries. 

En effct, Le fabricant, louvrier en chambre, qui travaille dans un 
troisième ou quatrième étage, et qui a besoin d'une force motrice, ne 
peut évidemment, avec le système ordinaire, adopter la machine à 
vapeur, à cause de la chaudière et de son fourneau; tandis qu'il peut 
appliquer sans aucune diflieulté le moteur de M. Lenoir, qui n'exige pus 
de loyer, dont le volume est extrêmement réduit, et qui peut se placer 
dans le coin d’une pièce, sur une table ou un établi. 

Les applications que l’auteur peut faire sous ce rapport nous parais- 
sent très-étendues; car, selon nous, il est partout nécessaire d'employer 
des machines de petite force, qui remplaceraient avantageusement la 
puissance musculaire de l’homme ou des animaux. Aussi, lors même 
que le prix de revient de la force obtenue serait plus élevé que celui 
de la puissance fournie par la vapeur, ce qui doit avoir lieu aujourd’hui 
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avec le prix du gaz actuel, nous pensons qu’un tel système n’en doit pas 
moins être bien apprécié par un grand nombre de fabricants. 

On nous a dit souvent qu un tel moteur doit coûter beaucoup plus, pour 
la même puissance produite, que le moteur à vapeur. Jusqu'à ce que des 
expériences précises et renouvelées afent constaté exactement la dépense, 
nous ne pouvons nous empêcher de faire remarquer que les avantages 
qu’il présente sont assez considérables pour que, dans bien des cas, la 
consommation de combustible soit regardée comme une question secon- 
daire; telles sont, par exemple, les applications industrielles des petites 
forces où la vapeur elle-même revient toujours à des prix élevés, com- 
parativement à celui des fortes machines. 

On sait, en effet, qu’un moteur à vapeur fixe de 50 chevaux, exécuté 
dans les meilleures conditions, peut ne consommer que 2 kilogrammes 
de charbon par heure et par cheval, soit 1000 kilogrammes ou 35 à 40 fr. 
par journée de 10 heures, c’est-à-dire 35 à 40 centimes par cheval, tandis 
qu'une petite machine de 4 cheval, quoique d’ailleurs également bien 
construite, ne brûle pas moins de 5 kilogrammes de houille à l'heure, 
soit 50 kilogrammes en 10 heures, c’est-à-dire 1 fr. 75 à 2 fr. par jour; 
et il faut toujours quelqu'un pour la conduire, pour alimenter son 
foyer. Il y a donc une différence notäble entre le prix de revient du che- 
val-vapeur dans une petite et dans une grande machine. 

Or, si d’après les premiers chiffres qui nous ont été communiqués, 
le gaz dépensé par la machine de 4 chevaux de M. Lenoir est de 2 mètres 
cubes à l'heure, au prix de 30 centimes le mètre cube que l’on paye à 
Paris, ce serait environ 19 à 20 centimes par cheval et par heure. Quant 
à la dépense d'électricité, elle peut être regardée comme nulle, car une 
pile ordinaire suflit pour produire l’étincelle qui enflamme le gaz à 
chaque coup de piston. 

Certes, dans ces conditions, une telle dépense ne serait pas trop con- 
sidérable pour une petite force, puisqu'elle ne dépasserait pas celle de la 
machine à vapeur; elle n’est sensible que pour les grandes puissances. 
Mais à ce sujet, il est évident que le système, qui n’est encore pour 
ainsi dire qu’à son début, peut être amélioré de façon à consommer 
moins de gaz; déjà même l'auteur s'occupe d'y appliquer la détente, qui 
pourra être d’autant mieux utilisée que les dimensions de la machine se- 
ront plus fortes. On doit, du reste, espérer que le prix du gaz lui-même 
descendra au-dessous de 30 centimes le mètre cube; dans un grand 
nombre de localités il est notablement moindre. 

Nous croyons donc que ce système ne tardera pas à préndre rang 
parmi les moteurs utiles, dont les applications devront se répandre 
et se multiplier chaque jour. 


AGRICULTURE 


MACHINE LOCOMOBILE 


A BATTRE, NETTOYER ET TRIER LES GRAINS 


Par MM. GARRETT et KERRIDGE 


Constructeurs à Leiston-Works, Saxmundhaun (comté de Sufolk). 


(PLANCHE 6) 


Depuis que dans les ateliers, les fabriques et manufactures, le travail 
mécanique est presque complétement substitué au travail manuel, on a 
pensé qu'il devait en être de même pour les travaux des champs et des 
fermes qui demandent, plus encore que pour les produits manufacturés, 
de la force, de la régularité et de la continuité dans les opérations. 

Heureusement, nous le constatons avec satisfaction, on est entièrement 
entré dans cette voie depuis quelques années; l'Exposition Nationale 
d'agriculture qui vient d'avoir lieu à Paris nous l'a bien prouvé; ce ne 
sont plus des modèles, des machines d'essais, ce sont de beaux et hons 
appareils actionnés par des animaux ou des moteurs à vapeur, qui rem- 
placent le travail de l’homme; celui-ci, n'épuisant plus ses forces pour les 
mettre en mouvement, n’a plus besoin que d'une certaine habileté pour 
les alimenter ou les diriger. 

Nous ne pourrions plus citer quelques-unes des nombreuses opérations 
que nécessitent les travaux des campagnes, que l'on ne soit parvenu à 
effectuer mécaniquement, d'une façon plus où moins parfaite à la vérité, 
mais qui, avant peu, nous pouvons l'espérer par les progrès que nous 
constatons à chaque nouveau concours, ne tarderont pas à être complé- 
tement satisfaisantes. 

Ainsi, cette année, au concours international qui a eu lieu à la ferme 
impériale de Vincennes, les opérations, qui paraissaient si difliciles, du 
fauchage des prairies naturelles et artificielles, du fanage, du ramassage 
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et de l'emmagasinage des fourrages sont aujourd’hui des problèmes à 
peu près entièrement résolus. Nous ne dirons pas que les faucheuses mé- 
caniques qui font la première de ces opérations sont parfaites et qu’elles 
n’ont plus besoin de recevoir de nouveaux perfectionnements, mais dès à 
présent, telles qu’elles sont, elles font un bon travail, et présentent déjà, 
à un degré très-appréciable, les avantages de la réalisation rapide et de 
l'économie que l’on recherche, conditions qui deviennent chaque jour 
plus indispensables en présence de la rareté et de la cherté croissante de 
la main-d'œuvre. 

Le grand intérêt qui résulte de l'emploi de ces machines est, en dehors 
de l’économie matérielle et de l'exécution rapide, de permettre au culti- 
vateur de choisir le moment le plus opportun pour couper les plantes au 
point précis où il juge qu’elles ont acquis le développement le plus par- 
fait, la qualité la plus grande. 

Nous donnerons bientôt dans ce Recueil le dessin complet de la fau- 
cheuse américaine de M. Wood, construite par M. Pelletier, à Paris, et 
qui a obtenu le 4% prix au concours de Vincennes, ainsi que les meil- 
leures moissonneuses expérimentées cette année sur le domaine impérial 
de Fouilleuse. 

Nous constatons aussi que la machine à vapeur a enfin pris place dans 
les grandes fermes, et fait partie aujourd’hui du matériel, conjointement 
avec les instruments agricoles; les cultivateurs n’en sont plus effrayés ; 
ils commencent à comprendre que c’est seulement à l’aide de ce moteur 
puissant qu’ils pourront produire rapidement et économiquement‘, faire 
fonctionner les machines à battre, les machines à égrener, les hache- 
pailles, tarares, concasseurs, coupe-racines, etc. 

Il n’y a pas plus de 10 ans qu’un moteur à vapeur, installé dans une 
ferme, était regardé comme une grande hardiesse; on craignait les 
explosions, les incendies, puis, en cas d’accidents ou de réparations, on 
croyait ne pouvoir jamais trouver de mécaniciens dans les contrées 
rurales; mais la nécessité, la persévérance et la volonté de quelques 
hommes instruits et amateurs intelligents de tout progrès réel ont fait 
justice de ces prétendues impossibilités; disons aussi que depuis cette 
époque les machines locomobiles destinées spécialement à l'agriculture 
ont été bien perfectionnées. Copiant d’abord les types anglais que l’Expo- 
sition de Londres, en 1851, avait fait connaître, les constructeurs français 
ont présenté des machines lourdes, diflicilement transportables, et brûlant 
quatre, cinq et même six kilogrammes de houille par force de cheval et 


1. Rappelons ici que, de tous les moteurs, c’est l'homme le plus cher; ainsi, on admet 
généralement qu’un cheval ordinaire de culture peut produire un travail mécanique de 
8 hommes, un cheval-vapeur de 13 hommes; en moyenne, la journée d'un cheval coûte 
3 fr., huit journées d'homme coûtent 12 fr. 

Une locomobile de 3 chevaux-vapeur, qui peut produire un travail de 5 chevaux vivants, 
ne doit consommer, en 10 heures, que 100 à 120 kilogrammes environ de charhon, soit, 
au maximun, de 4 à 5 fr. 
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par heure, tandis que maintenant les nouvelles machinessont, en général, 
plus simples, plus légères, enfin mieux appropriées aux services qu’elles 
sont appelées à rendre, ct, bien entretenues, ne doivent brûler que deux 
à trois kilogrammes de charbon par force de cheval et par heure. Ge 
résultat a été obtenu au concours cette année avee les machines de 
MM. Farcot, Barbier et Daubrée, Rouffet, Flaud, Bréval, Duvoir, ete. !. 

Ainsi, pour les machines à battre, par exemple, la machine à vapeur, 
par la régularité de sa marche, est un moteur bien supérieur aux chevanx, 
surtout pour la perfection du hattage. Pourtant, en France, où règnent 
presque exclusivement la petite et la moyenne culture, les batteuses à 
manège sont encore les plus répandues. 

Pendant longtemps on ne construisait que des machines battant 
en long, maintenant presque toutes battent en travers. Ce système est 
certainement inférieur à l’autre, au point de vue de la somme de travail 
effectué, et il wen saurait être autrement, lorsque l'on considère la posi- 
tion de lépi relativement aux organes batteurs; mais il satisfaisait à un 
besoin réel dans beaucoup de localités : celui de conserver la paille assez 
intacte pour qu'elle puisse être vendue sur les marchés. 

IL est à remarquer qu'au début, lorsque les machines hatfaient ep long, 
le nord de la France les repoussait, parce qu'elles brisaient lt paille, et le 
midi les rejeltait en masse, paree qu'elles ne Ia brisaient pis assez, car 
l'observation a démontré que la paille, qui a dans cette contrée une 
grande imporlance comme fourrage, est plus appétée du bétail lors- 
qu'elle est broyée que lorsqu'elle est entière, À ces exigences complé- 
tement opposées du nord et du midi, on peutajouter que des deux eûtés 
se trouve la raison, car si le broyage excessif de Ia paille en fait perdre 
une partie qui s'en va en poussière et rend dificile Le bottelage, d'un 
autre côté, un faible broyage partiel est avantageux quand on emploie la 
paille comme fourrage, ainsi que cela se pratique de plus en plus aujour- 
d'hui, et qu'en outre, il faut le reconnaître, jusqu'à présent la perfection 
du battage s'est trouvée généralement en raison du broyage de la paille, 

Les premières machines à battre étaient presque toutes fixes; mainte- 
nant un grand nombre sont portatives ou locomobiles; ces dernières 
forment aujourd'hui l'immense majorité en Angleterre; elles ne doivent 
cependant la vogue dont elles jouissent qu'à une circonstance purement 
culturale : de la coutume généralement répandue de mettre les céréales 
dans une cour ou dans les champs, en petites meules qu'on peut ainsi 
battre sur place, évitant par là les pertes de grains et une partie des 
transports. 


1. Le premier prix des machines à vapeur firas, n'exeédant pas In force do 10 chevaux, 
applicables aux machines à battre ou tout autre usage agricole, a été décorné à M. Houfret, 
le deuxième prix å M. Flaud, le troisième prix à M. Duvoir. 

Le premier prix des machines locomobites, n'excédant pas la force de 8 chevaux, a été 
donné à M. Farcot, le deuxième prix à MM. Barbier et Daubrée, le troisième prix à 
M. Bréval, et des mentions honorables à M. Falguière et à M, Cumming, 
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Presque toutes les grandes machines anglaises sont pourvues de net- 
toyages complets qui opèrent la séparation et la division des bouts de 
paille, otons, balles, petits grains, bons grains. Nos machines françaises, 
comme nous avons pu le constater cette année à l'Exposition agricole, 
ne sont pourvues généralement que d’un simple tarare séparant le grain 
des corps étrangers et de la menue paille. Il est vrai qu’en France lagri- 
culteur vend le plus souvent son grain dans cet état; ce sont les meu- 
niers qui, au moyen des appareils spéciaux, complètent le nettoyage et 
opèrent le triage ‘. Il faut dire aussi que jusqu’à présent les nettoyages 
anglais laissaient à désirer comme effet utile et compliquaient, sans avan- 
tage bien marqué, la machine à battre; mais maintenant, avec les nou- 
velles dispositions perfectionnées de MM. Ransomes et Sims, et de 
MM. Garrett et Kerridge, les complications forcées que nécessite ce travail 
se trouvent bien compensées par les avantages qui doivent résulter pour 
le cultivateur d’un nettoyage plus parfait, et surtout d’un triage qui lui 
permettrait de vendre ou de conserver pour son usage, soit le bon grain, 
le petit grain ou les grains qui y sont mêlés, et que l’on peut conserver 
pour la nourriture des volailles. 

Nous croyons donc que l'on ne verra pas sans intérêt la nouvelle ma- 
chine locomobile de MM. Garrett et Kerridge que nous avons représentée 
sur différentes vues, planche 6, et au moyen de laquelle s'effectue 
la triple opération du battage, du nettoyage et du triage des grains. 

Mais avant de décrire en détail cette machine, nous sommes bien aise 
de citer les constructeurs qui, à cette dernière Exposition, ont reçu des 
récompenses pour les appareils de cette catégorie. 

Disons tout d’abord que le nombre d'exposants de machines à battre 
s'élevait à 64 etcelui des machines inscrites au catalogue à 137. Ces appa- 
reils offraient entre eux, à la vérité, comme construction, des différences 


1. Nous avons publié, dans le v° volume de ce Recueil, page 320, le trieur mécanique 
de MM. Vachon père et fils, au moyen duquel, comme on sait, on épure les grains avec 
toute la perfection désirable. 

Il est à peine nécessaire de dire ici que cette épuration est indispensable; mais on en 
comprendra mieux l'importance quand on se rappellera que, parmi les grains gâtés et les 
mauvaises herbes, il en est, comme le mélampyre [Melampyrum arvense), la nielle ( Agros- 
tema gitago), l'ail sauvage (Allium vineale), ete., qui dounent au pain une couleur ou une 
saveur désagréable; d’autres, comme l’ivraie enivrante (Lolium temulentum ), le froment 
carié et le seigle ergoté, qui exercent ùne influence des plus délétères sur l’économie 
animale. 

Ajouter que la France produit, en froment seul, année moyenne, 82 millions d'hecto- 
litres (Rapport de M. Moll. Exposition de 1855), d’une valeur approximative de }600"mil- 
lions de francs; que malgré l’énormité de ce chiffre, la production nationale sufit à peine 
à la consommation; que la présence des matières étrangères signalées déprécie souvent 
d'un cinquième, d’un quart, d’un tiers, la valeur du grain, et en rend même une certaine 
portion, que nous n’évaluons pas à moins de 2 millions d’hectolitres, en froment et seigle, 
impropre à l'alimentation des hommes et utilisable seulement pour les volailles; enfin, 
qu’à mesure que la jachère disparaît, chassée par les besoins croissants de la consomme 
tion, la proportion des graines de mauvaises herbes augmente d'année en année, c’est 
assez dire de quelle importance sont les méthodes ét les machines perfectionnées de net- 
toyage, et quel intérêt s'attache à la généralisation de leur emploi. 
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peu sensibles, si ce n’est que les unes étaient fixes, les autres mobiles, 
avec ou sans nettoyages ; d’autres étaient disposées pour être actionnées, 
soit par un moteur à vapeur, soit par un manége ou à bras d'homme. En 
présence de ces différents genres de machines, qui toutes, comme on 
sait, ont un mérite relatif et présentent un certain avantage, suivant les 
localités ou l'importance des exploitations, le jury avait, pour faciliter 
la distribution des récompenses, divisé les machines à battre en dix ca- 
tégories, savoir : 

4° Machines à battre fives à manége, rendant le grain tout nettoyé, 
propre à être conduit au marché (grande exploitation). 

Le 1er prix a été décerné à M. Gérard, constructeur à Vierzonville; le 
2e prix à M. Drouillard, à Provins. Un rappel de 2° prix à MM. Harter et C°, 
à Colombey-les-Deux-Églises ; le 3° prix à M. Cholet, à Gamaches; et une 
mention honorable à M. Mesnier, à Pontoise. 

2 Machines à battre fixes à vapeur, rendant le grain tout nettoyé, 
propre à être conduit au marché (grande exploitation). 

Le jury wa décerné ni 1% prix, ni 2° prix pour ce genre de machine; 
le 3° prix a été donné à M. Faitot, mécanicien à Bercy. 

3° Machines à battre mobiles à manège, rendant le grain tout nettoyé, 
propre à être conduit au marché (grande exploitation). 

vest encore à M. Gérard que le 1° prix de ce genre a été décerné; le 
2e prix à M. Pialoux, à Agen ; le 3° prix à M, Rouot, à Châtillon-sur-Seine, 
et une mention honorable à MM. Damey et C°, à Dôle. 

L° Machines à battre mobiles à vapeur, rendant le grain tout nettoyé 
propre à être conduit au marché (grande exploitation). 

Le 1 prix a été donné à M. Cumming, à Orléans; le 2° prix à M. De- 
bièvre Lesaffre, et le 3° prix à M. Andreau, à Lavalette. 

50 Machines à battre fixes, à manége, sans vanner ni cribler. 

Il n'a pas été décerné de 4% prix pour ce genre de machine; un 2° 
prix a été donné à MM. Renaud et Lotz, de Nantes, et une mention hono- 
rable à M. Opter, à Montmorillon. 

6° Machines à battre fixes, à vapeur, sans vanner ni cribler. 

Un 2° prix seulement a été donné à M. Fournier, à Montluel. 

7° Machines à battre fixes, à vapeur, sans vanner ni cribler. 

8° Machines à battre mobiles, à vapeur, sans vanner ni cribler. 

Ces deux genres de machines n'ont pas reçu de prix. 

9° Machines à battre mobiles ou non, à manége ou ù vapeur, n'exigeant 
que la force d'un ou de deux chevaux (petites exploitations). 

Le 4° prix a été donné à MM. Damey et C°; le 2° prix à M. Lambert, 
à Argentan, et des mentions honorables à M. Lotz aîné, à Nantes, et à 
M. Caramiga, à Vert-le-Grand. 

40° Machines à battre à brus. 

Un 2° prix a été donné à MM. Bonnardet et Ce, aux Ternes-Paris, et 
une mention honorable à M. Ganne, à Cour-Cheverny. 
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DESCRIPTION DE LA MACHINE LOCOMOBILE A BATTRE 
ET NETTOYER LES GRAINS 


REPRÉSENTÉE PLANCHE 6. 


Ce qui distingue particulièrement cette machine de celles du même 
genre établies en Angleterre, c’est-à-dire opérant le battage, le nettoyage 
et le triage des grains, c’est qu’au lieu d'employer deux et trois ventila- 
teurs pour opérer la triple ventilation nécessaire pour compléter le 
vannage et le triage, cette nouvelle machine n’est munie que d’un simple 
ventilateur occupant peu de place. 

Par suite de la disposition particulière de ce ventilateur et des conduits 
distributeurs de l'air, ses dimensions réduites ne retirent rien à sa puis- 
sance qui est encore plus que suffisante pour effectuer la parfaite sépara- 
tion de la paille et autres matières étrangères. Il en résulte un avantage 
marqué comme simplicité de construction, volume moindre de l’appareil 
et économie notable de force motrice. 

La figure 4 représente cette machine en section longitudinale; elle 
montre les organes batteurs rejetant la paille en dehors de la machine, 
criblant le grain et le soumettant à la première ventilation; 

La figure 2 est une section transversale, faite suivant la ligne 1-2 de 
la figure 1 ; elle fait voir les canaux de la première ventilation et d’échap- 
pement des menues pailles ; 

La figure 3 est une seconde section transversale, suivant la ligne brisée 
3-4-5-6, indiquant la marche du grain après son premier vannage et sa 
sortie, divisé et trié, par des conduits distincts. 

La figure 4 représente cette même machine, en projection verticale, 
vue extérieurement du côté du ventilateur et des conduits d'air distri- 
buteurs ; 

La figure 5 la fait voir par la face opposée à la figure précédente, du 
côté par lequel tombent les menues pailles chassées par le ventilateur. 

Les figures 6 et 7 sont deux portions de section longitudinale, l’une 
faite suivant la ligne 7-8 de la fig. 3, l’autre par la ligne 9-10 de la fig. 2; 
elles montrent les dispositions au moyen desquelles les débris de paille 
qui auraient été entraînés par l'appareil élévateur avec le grain, peuvent 
retourner au premier crible. 

DISPOSITION GÉNÉRALE. — Comme on peut le remarquer à l'examen de 
ces figures, tous les organes de l'appareil sont renfermés à l'intérieur 
d’une sorte de caisse, à plusieurs compartiments formés de traverses en 
chêne A, et de panneaux de même bois a. Cette caisse est supportée par 
quatre roues ; les deux grandes de l'arrière B sont montées sur un essieu 
carré en fer b, fixé aux traverses inférieures. Les deux petites roues B” 
font partie d’un avant-train mobile, articulé sur le boulon b’, Cet avant- 
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train est composé d’une charpente en bois C, qui reçoit lessicu en fer c, 
et deux bras c’, reliés à une couronne en fonte C’, par quatre houlons à 
écrous. Sur cette couronne est ajustée une pièce semblable D, réunie à 
des bras d, fixés aux deux traverses D”, qui font partie du bâti de la 
machine. 

Il résulte de cette disposition que, quand les chevaux, qui sont attelés 
aux brancards reliés à la charpente C, tirent dans une direction oblique, 
la couronne inférieure C’ tourne seule sur le boulon central b’, en glis- 
sant sur la surface dressée en contact de la couronne supérieure fixée 
au bâti. 

TAMBOUR DATTEUR ET CONTRE-BATTEUR. — Dans cetle machine, comme 
dans presque toutes celles maintenant en usage, le battage s'effectue en 
travers. Le tambour batteur est formé d’un cylindre en tôle E, relié à ses 
deux extrémités par deux disques à un axe en fer e, supporté en dehors 
de la caisse par deux chaises en fonte œ’ (fig. 2, l et 5). 

Sept réglettes en bois, arrondies en forme de dents et recouvertes de 
tôle, sont fixées, à égale distance l’une de l’autre, sur la circonférence de 
ce tambour ; ce sont elles qui opèrent le battage des épis en les frappant 
eten les frottant contre le contre-hatteur. 

Ce dernier est formé de traverses rectangulaires en bois recouvertes de 
tôle, régulièrement espacées et fixées sur un coursier circulaire égale- 
ment en tôle F, percé de trous dans les parties laissées libres par les tra- 
verses, afin de permettre aux grains battus de tomber sur le tarare placé 
directement au-dessous. 

Pour régler exactement la position du contre-batteur par rapport au 
tambour batteur, et pouvoir modifier au besoin, suivant la nature des 
produits soumis au battage, la distance des dents mobiles de celles fixes, 
le coursier en tôle F est à brisures articultes, A cet effet il est formé de 
deux pièces : l’une, celle inférieure, est montée à charnières au point f 
(fig. 1), et elle est reliée à un axe f?, en fer, occupant toute la largeur de 
la machine. Cet axe est suspendu à chaque extrémité par des tringles 
méplates f’, pouvant osciller librement sur des goujons fixés par des 
pattes aux parois intérieures de la caisse; il passe en outre dans l'œil de 
deux tiges coudées 4? (fig. 5), vissées en dehors de cette caisse sur de 
petits supports. Il suffit alors de faire tourner les écrous qui retiennent 
ces tiges dans leur support pour déplacer l'axe, et par suite, faire avancer 
ou reculer le milieu du contre-batteur, à l'endroit de la réunion des deux 
parties; celle supérieure, également reliée à l'axe /4, est encore réunie 
par une tringle g, à une tige formant manivelle qui, prolongée en dehors 
de la caisse, reçoit à son extrémité une sorte de manette y’ (fig. 5), 

Au moyen de celle-ci on fait tourner la tige à manivelle qui, par l'in- 
termédiaire de la tringle g, déplace le sommet du coursier, et, par suite, 
donne plus ou moins d'ouverture ou d'entrée à la paille suivant les besoins. 

Aussi, comme on le remarque par ces dispositions, le coursier ou 
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contre-batteur F est doublement mobile; on peut le faire osciller, d’un 
côté, par sa partie inférieure, sur sa charnière f, en déplaçant l'axe f?, au 
moyen des équerres filetées g°, et, d'un autre côté, par sa partie supé- 
rieure, sur le même axe f?, comme seconde charnière, en agissant sur la 
manette g’. Celle-ci est forgée, comme on peut le remarquer fig. 5, avec 
une branche courbe percée de plusieurs trous distancés l’un de l’autre, 
afin de pouvoir faire pénétrer dans l’un ou dans l’autre, suivant la place 
que l’on veut faire occuper à la tête du coursier, une petite broche filetée 
qui fixe la manette dans une position immuable. 

L’axe e du tambour-batteur reçoit directement le mouvement du mo- 
teur par la poulie P, et le transmet aux autres organes de la machine 
par les poulies p et p’ (fig. 2 et 5) qui y sont calées. Sur cet axe est aussi 
monté le ventilateur V, opérant la triple ventilation, nécessaire au net- 
toyage complet et à la division des grains. 

Le blé non battu est introduit par louverture supérieure, laquelle forme 
une sorte de trémie au moyen des deux planchettes inclinées G, qui le 
dirigent entre le batteur et le contre-batteur; il sort de ce dernier, ter- 
miné par une tablette en hois G’, supportée par deux équerres en fer, et 
tombe sur le secoueur ou agitateur de paille (strawshaker), qui entraîne 
celle-ci et la rejette séparée du grain. 

SECOUEUR ET TARARE. — Le secoueur est composé de quatre châssis en 
bois G?, recouverts d’une sorte de grille métallique présentant des 
rainures longitudinales, concaves, percées au fond, sur toute leur lon- 
gueur, d’un très-grand nombre de trous pour permettre aux grains de 
tomber sur le tarare. Les bords latéraux de ces châssis sont munis de 
broches verticales en fer qui aident à la sortie de la paille. Ces châssis 
sont disposés en deux séries, oscillant, l’une sur l'arbre horizontal h, 
et l’autre sur l'arbre h’, placé parallèlement au premier. 

Ces deux arbres sont suspendus de façon à permettre aux secoueurs 
de se mouvoir ; à cet effet, le premier h est relié à chacune de ses extré- 
mités, en dehors de la caisse, à des tiges méplates h? (fig. 2, 4 et 5), 
articulées sur de petits paliers. Le second arbre h” est suspendu par une 
paire de petites bielles à. Les ouvertures pratiquées dans les panneaux de 
la caisse pour le passage des arbres sont fermées par de petites tablettes 
en bois, qui se meuvent avec les bielles et les tiges de suspension. 

Le mouvement est communiqué aux quatre agitateurs G° par un 
arbre coudé à quatre manivelles H, qui est animé d’un mouvement de 
rotation continu, au moyen d’une courroie croisée H’, entourant la petite 
poulie p, fixée sur l’axe du batteur, et la poulie P’, calée sur l'arbre à 
manivelles H. 

Des mouvements indépendants et continus d’oscillations sont ainsi 
donnés aux quatre châssis qui forment le secoueur, lequel reçoit la 
paille à sa sortie du contre-batteur, et la conduit en l’agitant, vers l'ex- 
trémité la plus élevée, d'où elle tombe en dehors de la machine. 
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Immédiatement au-dessous de ce secoueur est disposée une table en 
en bois I, suspendue dans une position inclinée au moyen des tiges pen- 
dantes I’, articulées en dehors de la caisse. 

Le but de cette table est de recevoir le grain, les menus et les débris 
de paille, à mesure qu’ils tombent de la masse de paille battue et de 
les guider sur une seconde tablette inférieure J, qui fait partie d’un 
châssis mobile, munie du crible V’. 

Ce châssis est supporté, comme la table I, à son extrémité d'avant 
par une paire de bras oscillants j, suspendus à des goujons fixés exté- 
rieurement au bâti principal, et son extrémité d’arrière est supportée de 
Ja même manière par une paire de bras 7’ (fig. 4 et 5), qui oscillent éga- 
lement sur des goujons fixes. 

Le mouvement est communiqué à la table I et au châssis J, garni du 
crible J’, par l'arbre coudé à trois manivelles k, auxquelles sont reliées 
les bielles k’ (fig. 1), dont deux latérales sont attachées par leur bout. op- 
posé au-dessous de la table 1, et la troisième, celle du milieu, au châssis J. 

Un mouvement de rotation continu est transmis à l'arbre coudé k, par 
l'arbre du secoueur, au moyen d’une courroie et des poulies K et K’ 
(fig. 4). Un petit volant X° (fig. B) est fixé sur ce même arbre, à l'extré- 
mité de celle qui reçoit la poulie K’, pour régulariser le mouvement. 

Au-dessous de la plaque métallique rainée et perece de trous qui 
forme le crible, ct faisant partie du châssis, se trouve un large canal 
incliné L (fig. 4 et 2), s'étendant en travers de la machine, dans le sens 
perpendiculaire à la table I; il sert à recevoir le grain et les menues pailles 
à mesure qu'ils tombent du crible et les décharge dans une caisse [/, 
qui, inclinée en sens inverse du canal, s'élève verticalement et est percée 
au sommet d’une large ouverture rectangulaire l (fig. 2 et 5), dant on 
modifie à volonté les dimensions au moyen d’une porte mobile dans des 
glissières latérales. 

Comme le crible est légèrement incliné, les débris de paille qui ne 
traversent pas ses trous, passent à l'extrémité d’arritre du châssis, et 
sont déchargés hors de la machine. Les menues pailles assez ténues pour 
tomber avec les grains à travers le crible, dans la caisse L”, sont chassées 
en dehors de celle-ci par l'ouverture l, au moyen d'un courant d'air 
forcé arrivant par le canal M. 

VENTILATEUR. — Pour produire ce courant d'air, un ventilateur est 
placé sur l’un des côtés du hâti, dans l'axe même du batteur, afin que 
l'extrémité de son arbre puisse, sans communication de mouvement, 
actionner directement les palettes produisant l'insufflation. 

Ce ventilateur, qui a fait l'objet d'une patente spéciale, demandée en 
Angleterre, le 3 septembre 1853, par M. Gage Stickney, est disposé pour 
produire une grande quantité d'air sous une faible pression, tout en 
permettant de régler le courant d'air lancé dans les conduits. 

Dans presque tous les tarares des machines à battre, les ailes ou 
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palettes du ventilateur occupent presque toute la largeur du batteur; 
dans celui-ci, comme on peut le remarquer sur le détail fig. 8, qui le 
représente en section suivant la ligne 11-12 de la fig. 4, elles sont renfer- 
mées dans une enveloppe circulaire en fonte V, qui n’a que 8 centimètres 
environ de largeur intérieurement, au centre, la partie la plus large des 
palettes. 

Ces palettes, au nombre de trois, sont formées de lames en tôle re- 
courbées v, s'amincissant vers leurs extrémités; elles sont fixées sur un 
croisillon à trois branches, clavetées sur l’arbre e du batteur; elles aspi- 
rent lair par l'ouverture centrale et le refoulent à la circonférence dans le 
canal annulaire, fondu avec la chambre concentrique de l’enveloppe qui 
reçoit les lames, en leur laissant juste assez de place pour leur permettre 
de tourner librement. 

Dans le canal annulaire sont pratiquées deux ouvertures pour la sortie 
de l’air par les conduits M’ et M? (fig. 2 et 4). 

Le premier M’, de ces conduits, est dirigé horizontalement et se Lermine 
par une ouverture étroite qui s'étend latéralement sur toute la largeur 
de la caisse L’, dans laquelle il débouche sous forme de van, afin de 
diriger lair par cette ouverture longue et étroite sur les grains et les 
menues pailles qui tombent du plan incliné L. Ces pailles et les autres 
matières légères sont chassées à la partie supérieure de la caisse L’, et 
s'échappent par louverture l, tandis que le grain, par sa pesanteur spé- 
cifique supérieure, tombe dans le réservoir m, placé en bas de la caisse 
pour le recevoir. 

TRANSPORT DU GRAIN. — Ce réservoir est muni d’un faux fond formé par 
une plaque de tôle inclinée, qui laisse descendre le grain dans un cylindre 
en tôle N, placé perpendiculairement à ce plan incliné, dans le sens 
transversal de la machine. 

Pour faciliter la descente du grain du plan incliné dans le cylindre, le 
réservoir m reçoit un petit mouvement de va-et-vient, qui lui est com- 
muniqué par le châssis J du crible J’, au moyen des tringles m’, reliées 
à celles j, auxquelles ce châssis est suspendu. Il est guidé dans ce mou~ 
vement par un galet à joues n (fig. 2, 5 et 7), sur lequel il repose et qui 
facilite son déplacement. 

1 e cylindre N reçoit le grain à l’une de ses extrémités, et des palettes 
obliques, dont l'axe central qui le traverse est garni (fig. 4 et 7), le condui- 
sent à l'extrémité opposée, au fond d’une boîte N’, dans laquelle plongent 
les godets d’un élévateur à chaîne, renfermé dans les conduits en bois O. 

Un mouvement de rotation continu est communiqué à l'arbre à 
palettes du cylindre N par une courroie n’ (fig. 5), qui reçoit le mouve- 
ment de la poulie p, fondue avec celle P, calée sur l'axe du batteur, et 
le transmet à la poulie O’, fixée à l'extrémité de l'arbre à palettes. 

La chaîne à godets est composée, comme tous les élévateurs de ce 
genre, d'une lanière en forte toile ou en cuir mince sur laquelle sont at- 
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tachés des godets en fer-blanc. Cette lanière passe sur deux poulies: 
celle inférieure est fixée sur un petit axe en fer, monté dans deux paliers, 
supportés sur des traverses à droite et à gauche de la caisse N’, dans la- 
quelle arrive le grain. 

L'axe 0, de la poulie supérieure, traverse complétement la machine pour 
recevoir, du côté opposé à la chaine à godets, une poulie o’ (vue en 
ponctué fig. 5), qui, par la courroie croisée q, reçoit le mouvement de 
l'arbre à manivelles H du secoucur, au moyen de la petite poulie y’, ealée à 
côté du volant Q, destiné à régulariser le mouvement de rotation de cet 
arbre. 

SECOND NETTOYAGE ET TRIAGE. — Le grain élevé par les godels de la 
chaîne est déversé dans un auget Q (lig. 3), qui le rejette sur une tablette 
inclinée R, d'où il descend sur le second erible R. Gelui-ei est composé 
d'une chambre fermée en dessus, en dessous et latéralement, mais ou- 
verte à ses deux extrémités; sa hauteur est divisée en deux comparti- 
ments par une toile métallique ou tôle percée r. 

Le compartiment supérieur reçoit d'un bout le grain qui descend de 
la tablette R, et, du bout opposé, communique avee le canal 2”, 

Le compartiment inférieur est fermé du côté de l'arrivée du grain, et 
est terminé de l'autre par le canal 72. 

Le crible et, naturellement avee lui, les canaux” et y? sont suspendus, 
vers l'extrémité de face de la chambre R, à des tiges s (lig. 3 et 6), arti- 
culées à la partie supérieure du båti principal, et son extrémité d'arvière 
est montée sur un goujon, qui est le centre des mouvements d'oseil- 
lations latérales rapides que doit posséder ee erible. Ces mouvements 
lui sont communiqués par une tiges” (fig. 5) se reliant avee une des 
tringles mobiles j, qui maintiennent suspendu le evible inférieur J. 

Le grain, en descendant de la tablette inelinée R, et an furet à mesure 
qu'il tombe sur la toile métallique n, formant crible, reçoit l'action d'un 
second courant d'air, qui arrive du ventilateur par le conduit M5, et dé- 
bouche par le canal S dans le compartiment supérieur de Ia chiunbre W. 

Les menues pailles et les matières étrangères légères qw'il contient en- 
core sont alors chassés en dehors de la machine par le canal d'échap- 
pement 7”. 

L'oscillation du crible fait tomber le grain À travers les ouvertures de 
la toile métallique », dans le compartiment inférieur de In chambre W, 
d'où il est rejeté par le canal r? dans un passage en zigsag 1, quile con- 
duil au cylindre séparateur ou trieur T. 

En tombant, le grain est encore ventilé par un troisitine courant 
d'air qui arrive du conduit Mè par Le canal See dernier chasse complé- 
tement les matières légères échappées à Paelion du second courant; il 
emporte en même tomps les semences d'un poids spécilique moindre que 
le grain, lesquelles relombeut séparées des matières étrangères daus un 
récipient spécial 4. Les deux canaux distributeurs du veut 5 et S° sont 
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munis de registres à papillon w et w’, permettant de régler, indépen- 
damment l’un de l’autre, la force des deux courants d'air qui arrivent sur 
le grain par un orifice large et mince, comme on peut le remarquer sur 
les fig. 1, 3 et 6. 

A l'arrière du crible se trouve une concavité v, placée transversalement, 
formée, comme le crible, de toile métallique ou de tôle percée, et destinée 
à intercepter le passage des débris de paille ou autres matières de rebut 
assez lourdes pour ne pas être emportés par le courant d'air. Ce canal 
saillit latéralement (voy. fig. 6) au delà du crible, et verse ces matières à 
l'intérieur de la machine, par le plan incliné U, sur le premier crible V. 

Au-dessous de la concavité v est disposée une plaque recourbée v’, 
formant second canal, destiné à recevoir les semences de toutes es- 
pèces qui peuvent traverser les ouvertures pratiquées dans cette con- 
cavité, et à les déverser dans un compartiment vertical U’ (fig. 6), 
qui les conduit en dehors de la machine, dans un sac accroché au canal 
de décharge U* (fig. 5). 

Le cylindre sépareur ou trieur T ne diffère pas, comme construction, des 
appareils de ce genre : c’est un cylindre en tôle percée, monté sur un 
arbre en fer {?, animé d’un mouvement de rotation continu au moyen de 
la poulie T’, qui, par l'intermédiaire de la courroie v?, est commandée par 
une petite poulie fixée sur le prolongement de l’axe de la chaîne à godet. 
Pour éviter la rencontre du conduit d'échappement des menues pailles t’, 
le constructeur faisait passer la courroie sur deux galets tendeursv®; mais, 
dans ses nouvelles machines, comme nous avons pu le remarquer sur 
celle qui figurait à l'Exposition de l’agriculture cette année, il a supprimé 
les galets qui fatiguaient trop le courroie, et a simplement diminué un 
peu la largeur du conduit {, pour le passage de cette courroie, laquelle 
est alors disposée comme l’indiquent les lignes ponctuées de la fig. 5. 

_Le grain, descendant par le conduit t, est reçu dans ce cylindre trieur à 
l’une de ses extrémités, et le meilleur grain, ou le plus lourd, sort à 
l'extrémité opposée et tombe dans un double auget x (fig. 4 et 3), auquel 
sont accrochés des sacs destinés à le recevoir. 

Les deuxièmes et troisièmes qualités de grains traversent les ouvertures 
du trieur et tombent à sa circonférence dans les augets x’ et x?, munis 
également de sacs qui les reçoivent. 

Afin d'éviter l’engorgement des ouvertures pratiquées sur la paroi du 
cylindre trieur, une brosse y (fig. 4), dont on peut régler la position par 
des écrous à oreilles, est disposée à l'arrière de la machine, de façon à 
agir constamment pour faire tomber les grains qui pourraient s'être logés 
dans les ouvertures. 

Nous allons maintenant donner, d’après les auteurs, le rendement du 
travail de cette machine, en les faisant précéder des résultats d’expé- 
riences qui ont été effectuées, en 1855, sur les diverses machines à battre 
exposées. 
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TRAVAIL ET RENDEMENT DE LA MACHINE, 


RÉSULTATS D'EXPÉRIENCES FAITES SUR LES MACHINES A BATTRE. 


Tout en cherchant à grouper dans un espace très-restreint tous les 
éléments de battage, vannage et criblage du grain, sa séparation et son 
classement par qualités, les auteurs de cette machine ont encore eu pour 
but l'économie de force motrice nécessaire pour faire fonctionner tous ces 
organes. Ils sont arrivés à ce résultat, principalement par la suppression 
des trois lourds ventilateurs dont nous avons parlé et qui, dans les ma- 
chines anglaises ordinaires à battre combinées nettoyant et classant le 
grain, règnent sur toute la largeur de l'appareil, et, par cela même, ab- 
sorbent une force motrice comparativement très-considérable. 

On comprendra bien l'importance de cette économie, principalement 
dans ces appareils, puisque, comme l'ont constaté des expériences faites 
avec le plus grand soin par MM. Moll et Tresca, au concours de l'Expo- 
sition universelle de 1855, le travail mécanique, absorbé par de certaines 
machines fonctionnant en charge, c’est-à-dire battant et nettoyant, n'ex- 
cède pas de plus de moitié, d’un tiers, et mêmo d'un quart celui néces- 
saire pour mettre en mouvement l'appareil à vide, c'est-à-dire quand il 
ne produit aucun travail utile, 

Nous allons reproduire le tableau dans lequel se trouvent résumées ces 
expériences, parce que, quoique, datant déjà de quelques années, elles 
n’en présentent pas moins un grand intérêt, en ce qu'elles pourront 
servir de comparaison avec les nouvelles expériences que l'on pourra 
faire sur les machines perfectionnées des mêmes constructeurs. 

M. Moll fait précéder ce tableau des observations suivantes : 


« En présentant ces résultats, nous déclarons que, malgré lo soin oxtrémo 
avec lequel les opérations délicates ont été faitos, nous n'avons pas cru dovoir les 
prendre comme base unique de notro jugement, Nous savons qu'il y a des ma- 
chinos de concours comme il y a des hommes do concours, machines ot hommes 
qui ont un genre de mérite qui donne les succès éphémères, Hominos de pra- 
tique, nous apprécions, d’ailleurs, l'influence qu'exercont souvent sur lo fonc- 
tionnement d'uno machine, surtout quand il est de courte duréo, des circon- 
lance en apparence insignifiantes. 

Nous avons donc eu recours à d’autros éléments encore, et nous n'avons 
considéré comme exacts, comme positifs, les chiffres fournis par les expériences 
que lorsqu'ils ont trouvé leur confirmation dans les faits de la pratique en grand, 
et leur explication dans la construction de la machine. 

« Réduites à co rôle modeste, ces expériences n’en ont pas moins une grande 
valeur, surtout lorsqu'il s'agit de groupes do machines, C'est la première fois que 
dos machines françaises sont essayées comparativement avec les machines étran= 
gères autrement que d’une manière ompirique, et les résultats obtenus sont de 
nature à modifier complétement l'opinion qu’on s'était faite, en France même, 
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TABLEAU 


RÉSUMANT LES EXPÉRIENCES FAITES PAR MM. MOLL ET TRESCA EN 4855. 


GENRE 
NOMS DE MACHINE 
en long (L), 


en travers (T), 
CONSTRUCTEURS portative (P), 
et fixe (E), 
nettoyage (N), 
PROYENANCES. ét sans 
nettoyage (0). 


des 


Tours du batteur par minute. 
Poids des gerbes battues par 
heure et par force de cheval. 

Travail consommé par la 
machine en charge. 
Travail consommé par la 
machine à vide. 
Différence. 
Perfection du battage 
exprimée par 5. 
Neltoyage du grain 
exprimé par 5. 


Machines mues par la vapeur. 


kilog, cher, 
Duvoir..... ss TFN 
Cumming...» TPN 
Rouol..... .. TFN 
ROUX... TFN 
Renaud et Lotz LPO 
Lotz ainé..... LPO 
Hornsby...... TPN 
Angleterre..{ Garrett... e.. TPN 
Clayton.….... TPN 
États-Unis.. | Pitts LPN 
| Canada Paige LPN 
Belgique . ~. | Heine-S.-Pierre. TFN 
Saxe.......l Hamm........ LPO 


Æ où à GG 
œ 


Ed 
t 


œ 1 D ND © 


Machines à manége mues par 2 chevaux. 


Duvoir....... TFN 449 | 0,50 
Damey....... LPN 1,36 | 0,35 
Cumming..….. TFN 4,48 | 0,27 

LPO 4,39 | 0,21 
Lotz alné...…. LPO 1,01 | 0,418 
Renaud et Lotz LPO 5 113 | 0,33 


France... TFN 


Pasquet-Roux. TPN 

Thérole LFO 

LFO 

TERO 

Legendre... LPO 

Angleterre.. | Garrelt.....…. LPO 
Drewitz et 

Rudolph... LPO 

Kaeminerer LFO 

Steimig...... LFO 


9 DO OX 9 RD OT OX + = DO O1 &æ aua 


Prusse..... 
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sur l'infériorité de nos batteuses relativement aux batteuses anglaises, écos- 


saises et américaines. 
«Nous ne donnerons aucune autre explication sur ce tableau, les têtes do 


colonnes faisant suffisamment comprendre la signification des chiffres. Nous 
appelons seulement l'attention des lecteurs sur la quatrième colonne qui ren- 
ferme les véritables termes de comparaison; et, pour rendre celle comparaison 
possible entre les machines qui nettoient el celles qui ne nelloient pas, nous 
ajouterons qu’un homme et un enfant, avec un bon tarare, vannent en un jour 
de 20 à 30 hectnlitres de blé, en moyenne 25, c’est-à-dire le produit de 3,700 kilog. 
de gerbes environ. Ainsi, dans le battage de ce poids de gerbes par une machino 
à nettoyage, on ne doit attribuer à ce dernier, au maximum, que de 4/6 à 4/5 
de cheval-vapeur ou de 1/4 à 4/3 de cheval ordinaire. Si l'appareil emploie plus 
de force, c’est uno preuve qu'il est défectueux. » 


Dans Ia nouvelle machine de MM. Garrett et Kerridge que nous venons 
de décrire, on peut obtenir, d'après les renseignements qui nous ont 
été fournis par les constructeurs, 44 à 45 hectolitres de grain battu, net- 
toyé et classé par heure, soit pour un travail journalier de 10 heures y 
compris les pertes de temps: ' 


440 hectolitres 


ou le produit moyen de 20,000 kilogrammes de gerbes environ. 


Pour donner ce résultat, la machine à vapeur motrice doit exercer un 
effort constant de 6 à 8 chevaux. 

En admettant la vitesse généralement admise de 800 tours par minute 
communiquée au batteur, les rapports des poulies de In transmission de 
mouvement donnent pour les autres organes les vitesses suivantes : 


Nombre de tours par minute du ventilateur. ...,..,.. 800 


Jd. id. de l'arbre des secouenrs, 450 
Id. id. de l'arbre de la table J ct 


. AL promot Mibo scene racens 100 
Nombre de tours par minute du second erible R°,,,. 450 


Id. id. de latrémie R........ 400 
Id. id. delavisN............ 300 
Id. id. dola poulie ne la chaine 
EA AREE T A E 
Id. id. du cylindre divisenur T. 418 


Le prix de cette machine, prise en Angleterre daus les ateliers de 
MM. Garrett et Fils, les constructeurs, est de 1800 francs, et rendue en 
France ehez le cultivateur, de 2800 francs. 
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BREVETS PRIS EN FRANCE POUR LES MACHINES A BATTRE. 


Le premier brevet pris en France pour le battage mécanique du grain (1) 
remonte à l'année 4794; il a été délivré le 49 avril de cette année à M. Brun, à 
Paris; ce n’est que douze ans après, en 1806, que nous trouvons deux autres 
brevets pour des machines analogues, l’un à M. Gros aîné, à Montpellier, l’autre 
à M. Dalmas, à Castelnaudary. 

Un espace de seize ans sépare ce troisième brevet du quatrième pris, le 8 no- 
vembre 1822, par M. Guillaume, à Paris. Un cinquième fut pris, en 4826, par 
M. Virton-Huet; un sixième, en 4827, par MM. Peyron et Augier. 

Dans l’année 1828, deux autres brevets furent délivrés, l’un à MM. Lechartier 
et Labove-Delille, l’autre à M. Quatresolz de Marolles. En 1829, un seul brevet 
fut demandé par MM. Georges frères; un autre, en 1830, par M. Trèche, à 
Toulouse. Trois ans plus tard, en 4833, deux autres demandes furent faites, l’une 
par M. Didelon, à Épinal, l’autre par M. Crozier,à Lyon. En 1834, il y eut 
trois brevets de make, le premier par M. Chabert, le deuxième par M. Her- 
land, le troisième par E. Pouydebat. 

Dans les quatre années qui suivent, il n’y a eu qu’une seule demande faite 
pour ces machines, par année: en 4836, par MM. Geoffroy et Fabre; en 4837, par 
MM. Marchand et Carbon; en 1838, par M. Sausse; en 1839, par M. Roussillon. 

En 1840, sept demandes furent faites par MM. Lorriot, Demars, Kœnig,. 
Sarrey, Brunet, de Laurens, Delignac et Signoret; en 1841, deux seulement, 
l'une faite par M. Sorbé, l’autre par M. Revel-Fort. Cinq brevets furent dé- 
livrés en 4842 à MM. Demars, Bergerie, Proux, Escudey et Larclause de Ville- 
non; en 4843, trois seulement, à MM. Boulet, Saintespès et Dufour. 

Le nombre des brevets pris en 4844 devient plus considérable : il s'élève à 
onze; les demandes sont faites par MM. Winter et Totman, Buret-Solier, Ber- 
ciaud, Mittelette, Rosé et C°, Darré, Achet, David, Colin, Lefebure, Gorrin. 

En 4845, nous en trouvons dix, qui sont délivrés à MM. Chamolle, Mothes 
frères, Grosley, Ducrost-Lorgerie, Winter et Totman, Dupetit-Delarue, Chau- 
chard, Meugniot, Dolley, Durand-Savoyat et Gavard. 

Le nombre est moindre en 1846; huit brevets seulement sont duandis per 


1. C'est à un mécanicien écossais , du nom d'André Meikle, que l'on attribue la pre- 
mière machine d'une valeur réelle. Cette machine, construite en 1786 , quoique fort dé- 
fectueuse encore, était établie sur le système actuel. Ce n'est qu’en 1818 que les premières 
machines de ce genre nous arrivèrent en même temps d'Angleterre et de Suède. 

Toutes les premières machines brevetées en France étaient disposées pour effectuer un 
travail semblable à celui que fait l'homme armé d'un fléau. 

On considère maintenant les machines à battre comme formant deux catégories dis- 
tinctes : les machines à “hoc, les machines à frietion. 

Les machines à choc exécutent le battage par la vivacité des coups qu’elles frappent 
sur les épis. Plus la vivacité est grande, plus le battage est parfait. Ce sont les ma- 
chines les plus répandues maintenant; elles battent généralement bien, font beaucoup de 
besogne, mais ménagent peu la paille. 

Les machines à friction exécutent le battage moins par le choc que par le froissement 
des épis entre les battes nombreuses du cylindre batteur et la surface cannelée du contre- 
batteur. Ces machines marchent ordinairement avec une faible vitesse, Il en résulte 
qu'elles produisent relativement moins de besogne , mais qu'elles ménagent convenable« 
ment la paille. 
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MM. Podczaski, Proux, Gaudon, Fournier, Gorni, Deniau el Turpaull Baumont, 
Vuittenez, Pélatan. 

En 4847, neuf brevets furent pris par MM. Giroud, Biètre, Dolley, Pons do 
Paul, Lebert, Duvoir, Proux, Chaubart, Pronier-Labouré; 

En 1848, sept seulement, par MM. André, Meunier, Bardcau, Grosjean, Roy, 
Damey, Lebert; 

En 1849, également sept, par MM. Léger frères et Bernot, Duvoir, Bollict, 
Renaud et Lotz, Chebardy, Canappe, Palluel. 

Comme les brevets pris dans ces dix dernières années offrent un plus grand 
intérêt, nous allons donner, avec les noms des brevetés, los titres complets et 
leur date: 


Noms des Lrevetés. Titre des brevets. Dates. 
RICHARD.......... Machine à battre les céréales...... eseseosese 8 mars 1880. 
Renavo et Lotz... Machine locomobile à vapeur à battre....... 15 mai 4850. 
Jeanoeau........ Machine à battre les grains, dite hattoir loco- 

mobile sans vapeur de Jeundeau............ 4 juin 4850. 
Trah. aoooevsossos Perfectionnements apportés aux machines à 

battre les blés.......... SFr .. 44 juillet 1850. 
BERGER........... Machine à battre le blé..................... 19 août 1860. 
Descnois et Trou- 

BAT eresersarsas Machine à battre les blés et à décortiquer 

toutes sortes de graminées, dite balteur 

portalif. (2 additions.)..........,..... s... 21 août 1860. 
Denrarte......,,.. Machine à battre le blé, dite batte Deratte à 

fléaux naturels (4 addition )...... T 48 janvier 1851. 
RABILLARD ....... Machine à égrener et vanner toute espèce de 

grains, dite la Luconnaise (4 addition)... 7 juin 4851. 
RBTDY...s.ss se Machine à battre, dite Voiture dépiqueuse..... 40r soptembre1861. 
STUBENRAUCH... Perfectionnement à une machine à battre le blé. 6 septembre 1851. 
MONTENOT ........ Battoir à pédales et à bielles. .... sssasveovsse 19 lüvrier 4882. 
Dauer... ..... Système de machine à battre portative....... 5 avril 1862, 
Lonmior....,...., Perfectionnements et modifications apportés aux 

machines à battre les cérdales........,,,.., 47 juin 4882. 
I'a Tea aa PA AAO Machine à battre les grains. ..escccsosssecses 22 juillet 1882. 


RONDEAU... ...... Machine à battre les grains, fonctionnant au 

moyen d’un moteur actionné par uno chaine, 8 août 4852. 
ROUX ae ... Machine à battre les grains........,., ETTA 2 novembre 1852, 
Cugsanoy......... Batterie à blé à support horizontal et vertical, 22 novembre 1882, 
Courre ct PauLyé.. Dispositions de manéges et de batteurs portatifs 


applicables à l’agriculture.........,,......... 24 décembre 1852. 

BARDI essor os Machine propre au dépiquage des grains...., 28 février 1853, 
Moxin........,... Machine locomobile à battre le blé mue à bras, 

par transmission flexible ...,.,......., s... 4 avril 4888. 
LAROQUE.. ....,.., Machine destinée à battre le blé (1 addition).. 28 avril 1888. 
WWILLIBON ose Perfectionuements daas le battage des grains. 29 avril 1858. 
RexauD et Lorz... Machine à battre le blé (2 additions)....... .. 47 mai 4883. 
POROM . ..... . Machine à battre le blé, dite Puissant......., 20 juin 4853. 
Lonni0T...,,... .. Machine locomobile à battre les céréales. ....., 42 juillet 1858, 
Tissier..….. ess Machine à hattre le blé, dite batteur-Tissier... 98 juillet 1858. 


GanDissaL,. ...,., Egraineuse avec manchon à action continue... 80 juillet 1868. 
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Noms des brevetés. Titres des brevetés. Dates. 


Apne, dit Laisxé. Machine propre à battre les grains de toute es- 

pèce, dite batteur Adrien... se... 26 octobre 1853. 
LEGENDRE....... .. Machine à dépiquer le blé {4 addition)........ 22 septembre 1853. 
Lorz............. Machine à battre le blé, portative et locomobile, 

à vapeur, à mouvement direct, propre à 

broyer les chanvres et les lins et à moudre la 

farine (1 addition)..............s..sss... 48 octobre 1853. 
LorTz....... ...... Machine à égrener le trèfle, avec noix et bois- 

seau en bois, garnie de lames de fer et 

d’acier, et pouvant concasser le blé noir et 


préparer le mil.......,...... ensssssssss.s 5 décembre 1853. 
HARTER.,......... Machine à battre et son manége à système 

solidaire locomobile.......... EIA 31 décembre 1853. 
SÉGUIN. .s0. + 000 0 Battoir à battre les grains.............. .... 4 février 1854. 
Donison......... . Machine à battre les grains de trèfle.......... 30 mars 4854. 
VELTER  .sscouooe Machine à battre le blé et broyer le chanvre, 

avec galets et sans engrenage..........,... 45 avril 1854. 
LALLEMENT.....,.. Machine à battre les céréales, à levier, mue à 

bras d'homme... .ossooscsssssessecs 18 mai 1854. 


Ocrvier et Boxox.. Système de machine à vapeur destinée à battre 
le blé (1 addition.}........................ 49 juin 1854. 


SAINT-SUPÉRY. .... Machine propre à dépiquer les grains (1 addit.). 6 juillet 1854. 
ARTHUIS ensure Perfectionnements d'une machine à battre.... 7 juillet 4854. 
PIALOUXe core .. Machine à dépiquer les céréales. ....... T 40 juillet 4854. 
NÈme....... .... Machine à battre le blé... sos esse ess... 11 juillet 4854. 
Chip EEEE Machine à battre le blé................ ….... 4% août 1854. 
MARÉCHAL. ....... Instrument propre à dépiquer les céréales. .... 8 août 1854. 
MOREAU........0. Système de machine à battre le blé, mue par 

chevaux, dite machine à battre Moreau..... 4 septembre 1854. 
CHAUMOUILLÉ.. . ... Perfectionnements aux moulins à battre...... 24 aoùt 1854. 
Lecrenc.......... Machine à battre les grains.................. 42 septembre 4854. 
GRENIER.......... Machine à frictionner toute espèce de grain... 18 septembre 1854. 
BERTIN........ .. Machine à frictionner les grains, dite ambu- 

ONE rune esse en ansieness ces as 44 octobre 1854, 
PROTTE...,....... Machine à frictionner, à battre les grains, dite 

fixe et portative......... noué ERRIA 23 octobre 1854. 
Caworonne-Ravin.. Machine à battre les grains....... sous eu Ts 27 octobre 1854. 
LEFÈVRE..... ..... Machine à battre le colza............ Sera ae ss 9 novembre 1854. 
Roux et Ce....... Machine à battre le blé, avec manége et meule. 29 novembre 1854. 
GENAUZEAU. ose Machine à battre le grain................ .. 16 décembre 1854. 
Luncep et Brouaro. Machine propre à extraire la graine de trèfle.. 26 décembre 1854, 
Lôftisisaressesse Machine à battre, à rouleau et à battes mo- 


biles, muc par son propre manége, et appli- 
cation de ce même rouleau, sans cône, pour 
marcher par manëége, ou machine à vapeur 


ordinaire comme moteur {1 addition}... .. 2 janvier 1855. 
GÉRARD. ...... .. Machine à battre à plan incliné....... css 17 janvier 1858. 
PASSEDOIT........ Machine portative à manêge, destinée à battre 

les grains (1 addition)........ Les ... 24 janvier 1855, 
MARIE..sossoree Système de machine à battre le blé, opérant 

sans briser la paille................... ... 25 janvier 1855. 


MANNEQUIN...» e... Machine à battre mue par une locomotive... 99 janvier 1835, 
XI, 6 
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Noms des brevetés. Titres des brevetés. Dates. 


Rese............ Machine à dépiquer les gerhes............... 6 février 1855. 
Founier......... Machine à égrener, dite égrenoir Fournier. pour 

toute espèce de grains (2 additions)........ 22 février 4855, 
CaramisA......... Perfectionnements dans la construction des ma- 

chines à battre le blé et autres graminées... 2 mars 1855. 
Commne.......... Machine locomohile destinée à hattre le blé ct 


les grains (1 addition).........., cures 21 mars 1495. 
Lecexore.......,. Machine à dépiquer les grains.....,...... .… 99% mars 1855. 
Vauor........... Moulin à battre le blé..........,...,........ 18 avril 1855. 


Duvom........... Perfectionnements apportés dans les machines 

à battre le blé et dans leurs manéges (4 add.}. 23 avril 1855. 
DELALAIN et Le- 

mée............ Machine à battre le grain à bras d'homme 

mise en mouvement au moyen de 2 volauts 

JUMEAUX... ssscosnsssessososoesnesoose D0 AVIIL 1888, 
Taiwmauzr......... Système de batteur et de concasseur.......... 8 mai 1858. 
Buzor............ Machine à battre les différentes espèces de grains. 2 juillet 1856. 
François, dit Ca- 

ROLIS........... Dépiqueuse à bras, dite la Légère (1 addition). 9 juillet 1856. 

Larosse.......... Perfectionnement dans les dispositions et la 

commande des machines à battre le blé et 

ANts FTAÎNS. se sssscosesoososencesosece 10 juillet 4886. 
Bacquer.......... Machine à battre les grains.........,........ 49 juillet 1888. 
CuÉRON........... Machine à battre les grains et graines........, 28 juillet 1855. 
Lonmior.......... Machiuc à hattre les grains (9 additions)... 16 août 1855. 
Lauuien...,,..,., Machine à battre les céréales, et sans manégr, 

dite système Lallier.....,....,,.......,.,, 99 août 1858. 
AUDE .....,.,..., Machine à hattre le blé et à le vanner......... 8 svptembre 1858. 
Pascaun.....,.,... Machine à battre Jes céréales. .....,,........ 20 septembre 1866. 
BEAUDET ...,...., Machine à battre les graius de luzerne, do 

trèfle, QG. ss sossesessnonososonesossose A nGtnbro 1888. 
Monrannox....... Machine à hattre le blé. ...,....,..,.,....,, D novembre 1855. 
DEZAUNAY. ....... Manógo propre à battre les grains..........., 48 novembre 1858. 
Durez.........,.. Machine à égrener les hlés et autres céréales, 

laquelle est applicable à égrener toutes les suh- 

stances végétales contenant des grains, graines 

OÙ Bl'ONAINOS «ss sus... 44 décembre 1885. 
GronGerT........., Machine à hattre les grains.......,...,.....,. 29 décembre 1856. 
Micuezer......... Batteuse mécanique propre à extraire le grain, 

àle vanner, à le purger et cribler........... 48 janvier 1856. 
BLONDEAU......... Machine, dite machine à battre, à balancier... 92 janvier 1866. 
SÉGuix........... Machine à battre les grains...............,., #4 février 1846. 
Peiçné.........., Système de machine à hattre.......... cossese B mars AREG. 
CAUDRELIER.. .... Machine à battre toutes sortes de graines... 6 murs 4866, 
Mantuau.......,, Id. id. les grains (1 addition)....... 41 mars 1866. 
Farror. .......... Perfectionnements dans les machines à battre 

les céréules. ....,, se ssesosooseorossrcese 12 MATS 4886, 
Pirts (W.)......, Certains perfectionnements de machines à battre 

Jos grains scsi seeseeseoes 48 MANB 4866. 
Mor...........,, Machine à dépiquer..,.,.,..,.,.,,:.,.,... 40 avril 4886. 
Gaunix.......,.,. Machine à battre le blé avec manége portatif.. 49 uvril 4856. 
Leresvre.,...,,,, Machine à battre le grain (2 additions). ....., 19 avril 1866, 
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Noms des brevetés. Titres des brevetés. Dates. 

LABROSSE.. ss... Machine à battre et nettoyer les grains, mue par 

la vapeur... cvs 8 mai 1856. 
PIALOUX. .... .... Machine à dépiquer les céréales............. . 3 mai 1856 
PÉTITisosssee ... Machine à dépiquer les grains des plantes four- 

TAGOT sos secs nos sossecsassene ee 23 mai 1856. 
GIRARD....... .... Machine à battre le grain............ siens . 2 juin 1856. 
BENOIT. ....o.sss e Id. portative à battre les grains... ..... 9 juin 1856. 
LOFFICIAL......... Machine à battre toute espèce de graïines...... 47 juin 1856. 
Du FAT... Id à battre... ee sonsos.ee . 20 juin 1856. 
RONSERAIL........ Id. id. les grains......... ses 20 mai 1856. 
ABADIE sons . Batteuse propre au battage des céréales (2 addi- 

MONS )sssssissscsseseuese Sens aa sstaese 5 juillet 1856. 
ROUSSET........ .. Machine à battre le blé... esc... PT 9 aôût 1856. 
Braxcé et Benis.. Machine à battre le blé. ..... eea 6 octobre 1856. 
DURAND. sessssane TA, id. les grains et à préparer le lin, 

le:chanyre elodie 43 octobre 1856 
MITEAU.. rose. Machine à battre les blés.................. .. 46 octobre 1856. 
CaizcoretLe BLanc Id. id lésgrainass sem 9 octobre 1856. 
LORRsssesvesss .. Machine à battre toute espèce de grains et à les 

vanner simultanément. ................. .. 22 octobre 1856. 


Guisac........... Machine à égrener les céréales (1 additiou).... 27 octobre 1856. 
CaappLain........ Aspirateur troyen applicable à toutes les ma- 


chines à battre........ RE PL EST TELL 24 novembre 1856. 
Gnimver et Bac... Perfectionnements d’une machine à battre por- 

tative, mue par la vapeur........... se 4 décembre 1856. 
Dewèvre......... Machine à battre les grains à l'usage de la pe- 

tite culture (1 addition),...............,... 19 janvier 1837. 
Desiävre......... Machine batteuse à courant d'air, remplaçant 

les cylindres alimentaires.................. 91 janvier 1857. 
PerreuL......... Machine à battre le blé...................... 24 janvier 1857. 
SHAW Stress tee Id. à fléau, servant à battre, à vanner, à 

nettoyer le blé et autres grains......... .... 4 mars 1857. 
NICOLAIS..oous ee Machine à battre les grains.................. . 11 mars 1857. 
GUILLON. ue... Id. Ms: HO sssssnsssransesssasiss ae avril 1857. 
MOREAU.......... Id. id, W onsas 2 avril 1856. 
BuISSON. ......... Rouleau batteur pour rouler et battre les grains. 16 avril 1857. 
CHATILLON ........ Machine à battre les grains.................. 22 mai 1857. 
RIMBERT.......... Perfectionnements dans les machines à battre 

a E E TTET EETA T 16 mai 4857. 
LOERT ses Id. id. id. les grains. 13 mai 1857. 
CHANTEPIE........ Manége Chantepie propre à battre les céréales.. 2 mai 1857. 
Ronpeau-Duroxt.. Batteuse pour les grains............,....... . 8 juin 1857. 
ENGIL......so oc ve Batteur mécanique à devanture mobile........ 45 juillet 1857. 
BALLET secs Perfectionnements dans les machines à battre 

ELA BPPP TE PEPR 7 juillet 1857. 
BUDAN. ..... ..... Machine à battre...... aise sas ses . 18 juillet 1857. 
GÉRARD. «us... Id. fixe ou portative à volonté 

(4 gäditon Jsa 47 juillet 1857. 
GOUSSET.......... Machine à battré le grain, mue à bras d'homme, 

et facilement transportable. ............... 5 août 1857, 


Duvoin.........., Perfectionnements dans les machines à battre 
les grains (4 addition)....,......,....... 12 août 1857. 
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Noms des brevetés. Titres des brevetés. Dates. 
Luove, COLLIN, Jo- 

Liver er Boxxer. Machine à battre toute espèce de grains...... 26 août 4857. 
VERRIER.. «rss. Id. id. cs 28 août 1857. 
PERRIN. ..ssseseue Machine à battre les grains................. 4 septembre 1857. 
BtWER om evscsse Application d'objets mécaniques pour battre le 

blé... seras REKONI rOTEOA sous ..... 42 septembre 1857. 
Dies eratan . Perfectionnement d'une machine à battre les 

MA A E T 23 septembre 1887. 
Pto sess sess Mécanique à battre le a a scene 29 septembre 1857. 
Caaussann........ Machine à battre le blé.................,... 49 octobre 4857. 
PAROTYR...ss 0 ve . Id. portative à battre le grain.......... 9 novembre 1857. 
GAUTIER PPRT Machine à battre et à vanner les blis........ 42 novembre 1857. 
Hucens. ......... Appareil propre à battre toute espèce de grains 

(1 addition)............msosesososous ee 19 novembre 4857. 
CET PRE AE DIE Machine manuelle à excentrique pour battre les 

BAINS... nos en s0e » dec RTE Sssrsses 2 décemhre 1857. 
ALAISE........... Machine à battre les blés RTS ETS . 3 août 1857. 
CHENEL..........e Machine à égrencr le trèfle et autres gralues 

(2 additions)......... RP IL 15 décembre 1887. 
GERVAIS. sesoses . I. id. id. et graines fourra- 

BIOS. soc o « coserssansecosseosotessee 5 décembre 1837. 
TARN ss Perfectionnemenxs apportés aux machines à 

HN. scene resserre TONT 9 décembre 1857. 
Guisez.. .... Machine à battre les grains.............. «s. 17 décembre 1857. 
ROUSSILLE. . ...... Machine à battre le blé, massivo en fer, et fonc- 

tionnant avec une vitesse considérable. .... 48 décembre 1857. 
Assas . Machine à dépiquer les céréales, mmo par doux 

hommi scesa ara tS 16 janvier 1858, 
Penneut.......... Machine à battre Je blé, teiller et préparer los 

chauvres ct los lins..... AAN ET 29 janvior 1858. 


TennoLe......... Mauêgo portatif propre à battre ot à moudre 

les grains, et pour d’autres usages......... 14 février 1888. 
FLAmEenT.......... Application à la machine à battre, dite Pro- 

nier, de quatre rouleaux formant sous les 

batteurs un lit de paille continu, et d'un còne 

dépouillant les grains, dits lanes vélus..…., 47 fúvrior 1858, 
Haexer, frères... Machine à battre le blé, l’avoine, dite égre- 


NOUL. css e soso ones once secs ee 29 murs 1858. 
SONNET...... .….. Machine à battre, à chariot et à manége.... 45 avril 4858. 
DANIEL. ....... .. Genre de batteuse....... side sais 96 avril 1888. 
GANNE..... SRNE Système de machine à battre les grains....... 24 avril 4688 
PIGEON........... Machine à battre le blé...... stress ER 27 avril 1858 
RenauD er Lorz... Machine à Lattre et nettoyer Le blé simultand- 

MON ss rsesssssioseessersesshatensese 4 mai 4858. 
Pauyor........... Genre de machine à hattre..............,.., 19 mai 1858. 
BATTAUDIER. ...... Appareil destiné à battre le blé, dit batleuso 

AOON ss 29 mai 1858. 
Bauquix........., Machine à battre les grains, à manége direct. 2 juin 1858. 
Carurce.......... Machine à battre les grains.....,........... 13 juin 1858. 
Nesue, ainé...... Id. id. le blé...... ARRESE ..... 6 mai 1868. 


REIGNIER. ..,..... Système de battage et sciage des céréales au 
moyen d’une batteuse à scie circulaire...... 14 juin 1858. 
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Noms des brevetés. Titres des brevetés. Dates. 

Rouquer......... Batteuse à contre-batteur à cylindre, système 

Rouquet............ sonosnrorserees see se 28 juin 1858. 
TRIZÉ. 0... Système à battre le blé................... . 5 mai 1858. 
LAFOSSE......,... Perfectionnements apportés dans la construc- 

tion des machines à battre le blé et autres 

aal PEE HN TT I tie saias 9 juillet 1858. 
BosTEL...... ..... Machine à battre le blé et toute autre espèce de 

a DEPTT EEIT PE E A TE juillet 4808. 
HAINAUT... ..... Machine à battre les grains......... s.sesoeso 8 août 1858. 
PTE p Re .... Batteuse à bras, avec engrenage...........,.. 9 août 4858. 
THERON so ces 0 6 2 0 Machine à battre le blé, dite batteuse à volants. 9 août 1858. 
Brécaon et Rosin. Machine à égrener... ésérss nes snsusssmu .. 12 août 1858. 


Lanpy........... Perfectionnements d'une machine locomobile à 
battre les grains... .......sssssssesesseses 25 AOÛ 1858. 


SORIN......0 0 ... Machine à battre à huit fléaux....... sossise . 1'r septembre 1858. 
LAMBERT... 000 0 0 Id. id. les grains, dite batteuse à bras 

(1 addition)..........,.,.... E ET .... 4 septembre 1858. 
CHABOD. ss. Perfectionnements apportés aux machines à hat- 

n tre les grains. .…ssssssososassssenase se . 11 septembre 1858. 

Herncué.......... Machine à battre le blé et d’autres céréales 

(4 addition)... svsasstesanso see ses .. 18 septembre 1858. 
JarcoT........... Perfectionnements apportés dans les machines à 

battre... s... PETITI ecsccesesesceceooooo 14 Octobre 1858. 
Duioissssssercess Machine à battre le blé, très-portative, fonc- 

tionnant à bras...........ssss.esessssssse 20 OCtODTO 1858. 
PINÈDE. ....... .. Machine à battre le blé.........,.....,...,. 16 octobre 1858, 


LENORDEZ, PAULET 
et VASNER. ..... Machine à battre les grains, hacher la paille, 
couper les légumes et les tourteaux employés 
à la nourriture des bestiaux, et broyer les 
pommes pour la fabrication du cidre........ 2 novembre 1858. 
DEzaLLEux........ Machine à égrener les grains.........,....... 8 décembre 1858. 
Sicouner......... Id. destinée à battre les grains.........,, 4er mars 1859. 
Jorer............ Machine à battre à manége................., 7 mars 1859, 
BONNARDOT, VASNER 
et LETRILLARD. .. Perfectionnements aux machines à battre les 
céréales... .....osooo so ao e csesoosesoseeo 9 MATS 1859. 
Mauwpois...... ... Machine à battre et son manëge......,....... 16 mars 1859. 
Cocuur et MARAN- 
DON............ Moulin batteur agricole... sonssssssosoosss. 26 MATS 1859. 
Miopox........... Système de contre-batteur, dit contre-batteur à 
jour, avec grille mobile pour séparer les balles 
et les grains de la paille, pour être appliqué 
aux locomobiles (battoirs) à vapeur......... 25 mars 1859. 
MONNEYRES. ...... Régulateur des machines à battre le grain..... 13 avril 1859. 


Jouax............ Batteuse mécanique servant à battre le blé et 

autres graines battues au fléau........,.,., 20 avril 1859. 
MARCHANDIN. ..... Batteuse mobile ou fixe à hélice........ +... 16 avril 1859. 
BERTELÉ...... ... Machine à battre les grains.......,...,....., 30 avril 4859. 


Casque et Bardou. Machine à dépiquer..ssssssssssesssessssoses 9 mai 1859. 
OZENNE. sesssoosss ld. A battre. .s.ssesssssoosssessvossess 18 MAÍ 1859, 
Lonien.....,..,... Manége locomobile suspendu pour battre et net- 
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Noms des brevetés. Titres des brevetés. Dates. 
toyer le colza dans les champs............ . 4 juin 1859. 
Garrett ét Ker- 
RIDGE. eee Disposition perfectionnée de machines à battre 
et nettoyer le grain........................ 23 juin 1859. 


BERTIN. .......... Machine dite égrencuse générale, remplaçant les 
machines à hattre les grains et autres céréales. 27 juin 1859. 


DuUBOIS........ Machine à battre le blé.....,...........,.... 29 juin 1859. 
Feuuser…....... Machine destinée à égrener les céréales, trèfle, 

dite égrenoir alternatif de Feuillet....... .. 26 juillet 1859. 
RONDEAU... se... e. Machine à battre le grain.................... 49 septembre 1859. 
LAMBERT... Jd. id. les grains avec manége à un 

cheval... poussant ETET .... 21 soptembre 41889. 
MESNAGER. ....... Perfectionnements dans les machines à battre le 

Dlérsssssmwenasenmevivisetenrriss .. 25 octobre 1859. 
GANNE. us... Machine à battre avec manége à cheval ot à 

pied... sicssasarisddesese seat esse .. 12 novembre 1859. 
Meymen........, Machine à battre ct à vanner lo hlé.....,..... 10 décembre 1859, 
LECLÈnE.......... Machine à battre les grains... Tera 26 décembre 1859. 
WOOLFRY......... Batteuse à chässis mobile............,..., s.. 20 janvier 4860. 
Angevin Mitscne.. Machine à battre les grains..............,.,.. 15 février 4860. 
CUSSON s00 0.00 a 050.0 Manége sans engrenage, propre à hattro les 

graius, à teiller le chanvre età d'autres usages, 6 mars 4860. 
Duvom........., . Perfectionnements apportés dans les machines À 


battre locomohiles et dans leurs commandes. 8 murs 1860. 
FLACIAIRE «ces... . Machine à battre le blé, dite batteuse...…...,.,. 46 murs 4860. 


MATÉRIELS DE CHEMINS DE FER 


MONTE-CHARGE DOUBLE A VAPEUR 


ÉTABLI A LA GARE DE BERCY 


POUR DESSERVIR DEUX HALLES D'ENTREPOTS ÉTAGÉS 


PAR 
M. LECONTE, ingénieur en chef 
ET 


M. DELPECH, ingénieur du matériel et directeur des ateliers du Chemin de fer 
de Paris à Lyon et à la Méditerranée 


(PLANCHES 6, 7 ET 8) 


Les nouveaux entrepôts que la Compagnie du chemin de fer de Lyon 
a fait construire vers la fin de l’année 1858, pour augmenter l'importance 
déjà très-considérable de la gare de Bercy, sont spécialement destinés à 
recevoir des vins, des alcools, etc. ; ils présentent cet avantage, c'est que 
tout en utilisant doublement la surface de terrains disponibles, ils per- 
mettent de loger les marchandises au niveau de la rue de Bercy, par la- 
quelle leur sortie doit avoir lieu, et qui est située, comme on sait, beau- 
coup en contre-bas de celui de la voie du quai de la gare. On est arrivé 
ainsi à éviter, pour toutes les marchandises que peut contenir la halle 
inférieure, un long détour et la descente d’une rampe qui, quoique pou- 
vant être assez douce, est toujours pénible pour des chevaux chargés. 

Afin d'utiliser ainsi les deux étages que présentent ces nouveaux entre- 
pôts, sans mettre dans l’obligation d'employer un nombreux personnel 
à effectuer des transports et des maniements longs et dispendieux, un 
appareil puissant était nécessaire pour descendre à la fois les wagons tout 
chargés et les remonter à vide, ou pleins au besoin. Les auteurs de cet 
ingénieux appareil, à qui nous devons la communication des dessins, 
sont M. Leconte, ingénieur en chef du matériel et de la traction au che- 
min de fer de Lyon, et M. Delpech, ingénieur du matériel et directeur 
des ateliers, à Paris. Ces habiles ingénieurs ont étudié le projet dans tous 
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ses détails, et lont ensuite fait exécuter dans les ateliers mêmes du che- 
min de fer. 

Quoique ce monte-charge soit sans précédent, dès le premier jour de 
son installation il a parfaitement fonctionné, et depuis il n’a cessé de 
rendre tous les services que l’on en attendait; la manœuvre en est facile, 
simple et commode. Du reste, toutes les précautions ont été prises pour 
éviter les accidents que l’on pouvait craindre dans le déplacement d'aussi 
fortes charges que celles qui sont successivement enlevées et descendues. 

Pour donner wne idée de l'importance de cet appareil, voici sommai- 
rement quelles sont ses disposilions générales : il est composé de deux 
plateaux ou châssis mobiles de 7" 40 de longueur, sur 3" 94 de lar- 
geur, et 41" 05 de hauteur, qui sont placés à une distance horizontale d’axe 
en axe de 12 mètres l’un de l'autre. Le chemin que ces châssis ont À par- 
courir, pour passer du niveau du plancher supérieur à celui inféricur, 
et réciproquement, est de 6m 30. 

Chaque châssis est guidé par quatre demi-colonnes creuses, en fonte, 
dans lesquelles descendent des chaines attachées aux quatre angles des 
châssis. Ces chaines passent sur des poulies de renvoi logées dans 
l'épaisseur du plancher supérieur, et vont se relier deux à deux, à chaque 
extrémité du châssis, avec une chaîne plus forte qui, passant sur une 
poulie de renvoi établie dans une fosse, au-dessous du plancher inférieur, 
est attachée à un {tambour placé au milieu de la longueur du ehâssis. 

Ce tambour reçoit les deux fortes chaînes, qui sont attachées, l'une en 
dessus, l’autre en dessous de sa circonférence, afin que, comme elles se 
dirigent en sens inverse, elles puissent s'enrouler el se dérouler simulta- 
nément pour soulever ou descendre bien parallèlement le châssis. 

L'arbre sur lequel ce tambour est fixé est muni, à son autre extrémité, 
d'un second tambour semblable au premier, sur lequel sont attachées les 
chaines du deuxième châssis, lesquelles sont reliées à sa circonférence 
dela même manière, mais inversement des précédentes, de façon à ce 
que, quand les chaînes du tambour de droite s'enroulent pour provoquer 
le soulèvement du châssis correspondant, celles de gauche se déroulent 
pour descendre l’autre châssis, et réciproquement. 

Le mouvement est communiqué à l'arbre des tambours par un moteur 
à vapeur installé sur le plancher inférieur, dans l'espace libre compris 
entre les deux châssis mobiles. Ce moteur est composé de deux cylindres 
semblables à ceux des machines locomotives, et placés horizontalement 
l'un à côté de l’autre, avec les lumières d'introduction et d'échappement 
vis-à-vis, de façon à ce que les deux tiroirs de distribution puissent être 
placés et se mouvoir dans la même boite. 

Ces deux cylindres sont fixés à l'extrémité d'un fort båti en fonte, qui 
n'a que 045 de hauteur, et dont l'extrémité opposée est munie, à 2" 92 
du fond des cylindres, d'un arbre coudé à doubles manivelles actionnées 
directement par des bielles attachées aux tiges des pistons des cylindres. 


MONTE-CHARGE. 89 


Cet arbre reçoit à ses deux extrémités, en dehors des poulies, deux vo- 
lants, et, intérieurement, deux pignons engrenants avec deux grandes 
roues calées sur un arbre intermédiaire, monté dans des paliers fixés vers 
le milieu du bâti, au contre-bas de l’arbre à manivelles, pour laisser la 
place nécessaire aux bielles et aux barres des excentriques de distribution 
et de changement de marche. 

Cet arbre intermédiaire est garni au milieu d’un fort pignon, qui com- 
mande directement la grande roue fixée sur l’arbre des tambours des 
monte-charges. 

Le changement de marche est obtenu, comme dans les locomotives, 
par deux coulisses de Stephenson reliées par des bielles de suspension à 
une barre de relevage. Celle-ci est manœuvrée à l'aide d’une vis à plu- 
sieurs filets que le mécanicien fait tourner par un petit volant à manette, 
placé à l'arrière de la machine, entre les deux cylindres, près des leviers 
de manœuvre du régulateur. 

Pour faire fonctionner les monte-charges avec toute la sécurité dési- 
rable et obvier, autant que possible, au manque d’attention des hommes 
de service, un mécanisme automoteur très-ingénieux a été imaginé par 
MM. Leconte et Delpech. 

Ce mécanisme est placé au plafond, directement au-dessus de la ma- 
chine motrice; il est en communication avec une tige qui commande un 
disque placé sur le bâti de la machine, et sur l’un des côtés duquel se 
trouve inscrit en gros caractères le mot : marchez. 

Ce même mécanisme fait en même temps fonctionner un sifflet placé 
au sommet de la colonne d'arrivée de la vapeur, afin de prévenir le mé- 
canicien qu'il doit porter son attention sur le disque indicateur. 

Aussitôt, à l’aide d’un levier à contre-poids placé sur l’un des côtés de 
la machine, il dégage les verrous qui retiennent le châssis chargé qu'il 
faut descendre et, agissant sur le levier du régulateur et sur le volant à 
manette de la distribution, il met la machine en marche. 

Quand le chässis descendant est près d'arriver au niveau du plancher 
inférieur, celui qui monte est également près d'arriver au niveau du 
plancher supérieur. Ce dernier rencontre alors un crochet saillant qui, 
agissant sur le mécanisme, bande les ressorts, fait siffler de nouveau et 
en même temps fait faire un demi-tour au disque; le mot marchez dis- 
parait alors; ce qui invite le mécanicien à provoquer l'arrêt de l'appareil. 

Pour avertir qu’un nouveau wagon vient d'être placé sur le châssis, il 
existe au niveau du plancher supérieur, près des deux ouvertures qui y 
sont pratiquées pour le passage des châssis, une petite colonne garnie 
d'une tige à piston et à ressort d'air, terminée par une poignée. Comme 
cette tige communique avec le mécanisme qui commande le disque indi- 
cateur et le sifflet avertisseur, l'ouvrier de service n’a qu’à appuyer sur 
la poignée pour provoquer en temps opportun la mise en marche de 
l'appareil monte-charge. 
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Telles sont sommairement les dispositions principales de cet appareil 
qui dessert Ja halle inférieure du nouvel entrepôt. 

Les détails de construction de celui-ci offrent aussi des particularités 
nouvelles et remarquables qui résultent en partie de la disposition des deux 
halles étagées ; telle est la construction du plancher supérieur complé- 
tement en fer, et disposée pour recevoir, vers ses extrémités, des plaques 
tournantes destinées à établir des communications entre les voies des che- 
mins transversaux et une voie longitudinale qui règne sur toute la longueur, 
dans le fond de la halle supérieure, pour desservir les quais élevés un 
peu au-dessus du sol, et sur lesquels les marchandises sont entre posées. 

Ce plancher en fer est supporté d’un côté par le mur de soutènement 
du quai, et par 162 colonnes creuses en fonte formant trois rangées pa- 
rallèles de 54 colonnes chacune. La largeur de la salle inférieure, du 
mur du fond à Faxe de la troisième rangée de colonnes, est de 19 mè- 
tres, et une marquise en fer de 4 mètres de largeur est ajoutée sur le 
devant, du côté de la cour de manœuvre, au niveau de la rue de Bercy, 
pour abriter une voie ferrée qui règne sur toute la longueur pour le ser- 
vice des marchandises entreposées dans celte halle. 

Sa longueur totale est de 285 mètres, et sa hauteur, du niveau des 
rails à celui des poutres longitudinales, est de 6950. 

La halle supérieure règne au-dessus sur toute la longueur; son loit est 
supporté par une charpente en bois soutenue par deux rangées de po- 
teaux; celle du fond est placée directement au-dessus de la troisième 
rangée de colonnes en fonte à partir du mur de soutènement, et eelle de 
devant du quai sur ce mur; la distance d'axe en axe de ces poteaux est 
de 20 mètres. Les deux extrémités ainsi que le fond de cette halle sont 
fermés par des planches; de larges eroisées, placées à 10 mètres d'axe 
en axe l'une de l’autre, éclairent le fond, 

Le devant, du côté de la courde la gare, est ouvert et abrité par le toit, 
qui avance de 4 mètres de l'axe des colonnes, 

Malgré notre désir de donner tout l’ensemble de ce grand travail qui 
offre un véritable intérêt dans ses moindres détails, et auquel il aurait 
fallu consacrer au moins huit à dix planches de notre Recueil, nous avons 
été obligé, pour rester dans le cadre que nous nous sommes tracé dans 
sette publication, de limiter les dessins à l'appareil monte-charge et à la 
machine à vapeur au moyen duquel il fonctionne. 

Nous devons remercier MM. Leconte et Delpech pour l'obligeance qu'ils 
ont eue de mettre À notre disposition tous les dessins, au moyen desquels 
nous pouvons aujourd'hui faire connaitre ces importants travaux dont nos 
lecteurs pourront comme nous apprécier tout le mérite, 

Nous commencerons par décrire Ta maehine motrice représentée par 
plusieurs projections sur la planche 7, et nous entrerons ensuite dans 
tous les détails nécessaires pour faire reconnaitre les particularités dis- 
tinctives du double monte-charge représenté sur les planches 8 et 9. 
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DESCRIPTION DE LA MACHINE MOTRICE DU MONTE-CHARGE 


= 


REPRÉSENTÉE PAR LES FIG. À A A0 DE LA PL. 7. 


La fig. 4 représente cette machine, toute montée et prête à fonction- 
ner, en plan horizontal vu en dessus, 

La fig. 2 en est une section verticale faite par le milieu , entre les deux 
cylindres, suivant la ligne 1-2 du plan, fig. 1. 

La fig. 3 est une section transversale, faite suivant la ligne 3-4 de la 
fig. précédente, par axe muni du pignon qui transmet le mouvement 
à l'arbre du treuil. 

Les fig. 4 et 5 donnent en détail, à une échelle double des figures 
précédentes, une coupe horizontale des deux cylindres à vapeur, et une 
élévation des mêmes organes moitié vus en coupe et moitié extérieu- 
rement. 

La fig. 6 est une section transversale du bâti passant par la ligne 5-6, 
à la place destinée à recevoir les paliers de l'arbre à manivelle. 

Les fig. 7 et 8 font voir, sur deux sections perpendiculaires l'une à 
l'autre, la construction des paliers de l'arbre à manivelle. 

Lesfig.9 et10 représententles détails du régulateur pour l'introduction 
de la vapeur dans la boîte de distribution commune aux deux cylindres. 

On doit remarquer, à l'inspection de ces figures, que les principaux 
organes de cette machine sont à peu près semblables, comme nous 
Pavons déjà dit, au mécanisme ou appareil moteur des locomotives. Il 
n'en est pas de même pour un assez grand nombre de détails de con- 
struction et d’agencement qui sont particuliers au travail spécial que 
doit effectuer ce moteur. 

Du BATI ET DES CYLINDRES A VAPEUR. — Sur un fort massif en pierres de 
taille est fixé, par de longs boulons de scellement, le bâti A, qui n’a que 
0®45 de hauteur, et est fondu d’une seule pièce; son modèle, quoique 
très-simple de forme, se trouve assez compliqué par les ouvertures desti- 
nées à l’alléger et par celles nécessaires pour le passage des manivelles, 
bielles, leviers et roues qui font partie de l'appareil. 

Sur ce bâti, à l'extrémité d’arrière, sont boulonnés les deux cylindres 
à vapeur B, fondus, comme on le fait ordinairement, avec les lumières 
d'introduction b (fig. 4 et 5) et les conduits d'échappement b’. 

Les deux tiroirs de distribution c sont renfermés dans la même boîte B’, 
formée par la réunion des deux cylindres fondus à cet effet avec des 
brides munies de trous pour recevoir les boulons d’accouplement. Les 
extrémités de cette boîte sont fermées par les couvercles B?, garnis des 
presse-étoupes b?, pour le passage des tiges c’ des tiroirs. 

Les fonds C des cylindres, traversés par les tiges C’ des pistons, sont 
fondus avec des saillies destinées à recevoir les règles en fer C? des glis- 
sières, lesquelles sont supportées à leur extrémité opposée par une 
saillie venue de fonte avec le châssis vertical A’, fixé sur le bâti. 
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Un robinet purgeur « (fig. 2 et 5) est disposé entre les deux cylin- 
dres, de façon à communiquer par un tube recourbé avec l’intérieur de 
la boîte de distribution, et par une branche horizontale avec le conduit 
d'échappement b’. Il est manœuvré à l’aide d’un levier à manette placé à 
l'arrière et à la portée du mécanicien. 

L'admission de la vapeur dans la boite de distribution a lieu par les 
deux tubulures arquées fondues avec la boîte D, qui renferme le régula- 
teur. Celui-ci qui sert, comme on sait, à ouvrir et fermer le passage 
de la chaudière aux cylindres, est composé, comme dans presque toutes 
les locomotives, d'un tiroir en bronze d, glissant sur une table dressée 
percée d’orifices pour le départ de la vapeur. Il est entouré d’un cadre en 
fer terminé par une tige qui sort de la boîte, et vient sous la main du 
mécanicien, qui la manœuvre à l’aide des leviers D’. 

La vapeur arrive dans la boîte D par la tubulure supérieure sur laquelle 
est montée la colonne D?, en communication avec le générateur par un 
tuyau assemblé avec le raccord D? (fig. 2). 

Les deux leviers D’, qui servent à la manœuvre du régulateur, ont 
leur centre d’oscillation sur le support arqué E (fig. 2, 9 et 10). Ce sup- 
port est en fonte, composé de deux pièces reliées par des boulons alin 
de faciliter le montage entre ses deux branches de la douille e, qui sou- 
tient la tige prolongée de la vis F, au moyen de laquelle on opère le 
changement de marche. La tige du régulateur est assemblée par une cla- 
vette avec un cadre en fer, dans lequel sont engagées les extrémités des 
deux leviers D’. Ces extrémités sont arrondies comme une dent de roue 
d'engrenage, pour se mouvoir librement à l'intérieur du cadre pendant 
son déplacement; elles oceupent, placées Pime au-dessus de Pautre (voy. 
ig. 9 et 10), toute la hauteur intérieure. Au-dessus est montée une petite 
plaque ¢, ouverte au milieu pour laisser voir la position des dents qui 
indiquent celle du régulateur par les lettres O, ouvert, et V, fermé. 

C'est par précaution que l'on a mis deux leviers pour faire fonctionner 
le régulateur, alin que le mécanicien puisse agir promptement, qu'il se 
trouve à droite ou à gauche de la machine. 

TRANSMISSION DE MOUVEMENT, — L'arbre principal G, qui reçoit directe- 
ment le mouvement des pistons renfermés dans les cylindres à vapeur, 
est forgé avec deux coudes à angle droit formant manivelle, Sur chacune 
d'elles est ajustée la grosse tête d'une bielle motrice G^. La petite tête 
de cette bielle embrasse le boulon d'attache fixé dans la coquille où 
crosse à fourche de la tige du piston correspondant. 

Cette crosse est munie des coulisseaux qui guident, dans les glissières C?, 
le mouvement rectiligne de va-et-vient du piston. 

L'arbre moteur G est supporté à ses extrémités par deux larges pa- 
licrs G?, et au milieu par un palier plus étroit G9, afin de laisser la place 
nécessaire pour le calage des excentriques de distribution. 

Les coussinets des paliers G3, comme on peut le remarquer par les 
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fig. 7 et 8, sont composés de trois pièces en bronze, formées par un 
siége plat et par deux joues latérales: celles-ci, au lieu de se rappro- 
cher au sommet, sont ouvertes, et forment avec la verticale un angle 
de 13° environ. Une sorte de coin g, dont les côtés sont dressés suivant 
le même angle, est logé entre ces joues; il occupe toute la largeur du 
coussinet, mais d'une plus faible hauteur, de façon à ne pas toucher le 
tourillon. Cette disposition a pour but, comme les paliers à coussinets, 
à coins et à vis de serrage, que M. Farcot applique, et que nous avons 
décrits (vol. x1, page 447, pl. 36), de remédier à l'usure du coussinet en 
obligeant les joues à se rapprocher en resserrant les boulons du chapeau, 
et à rester en contact avec le tourillon. 

Chaque tiroir de distribution est commandé par deux excentriques H, 
Pun pour la marche en avant, l’autre pour la marche en arrière. A cet 
effet, les barres H’ de ces excentriques sont reliées à la coulisse de Ste- 
phenson H*, par des fourches qui embrassent ses deux extrémités. 

La tige ¢' de chaque tiroir de distribution est réunie à la coulisse cor- 
respondante par deux bielles méplates h. Ces bielles sont prolongées au 
delà du coulisseau engagé dans la coulisse, pour s’assembler aux deux 
leviers verticaux h’, montés sur un arbre horizontal h? (fig. 4 et 2), sup- 
porté par des consoles boulonnées sur une nervure du bâti. 

Ces leviers sont destinés à supporter les bielles et leur coulisseau, 
tout en suivant le mouvement communiqué par les excentriques à la 
coulisse. Celle-ci est reliée à la barre de relevage I, par les bielles de 
suspension l’, qui viennent s'attacher aux branches 1°, montées sur le 
même arbre que la barre. 

A l'extrémité supérieure de cette dernière est rapportée une fourche 
munie d'un écrou en bronze, traversé par la vis à trois filets F, au moyen 
duquel on opère le changement de marche. 

Ce changement a lieu par le déplacement de la coulisse, exactement 
de la même manière que dans les machines locomotives. Comme dans 
celles-ci, pour faciliter le déplacement, les barres d’excentriques sont 
équilibrées par un contre-poids monté à l'extrémité du levier I°. 

Pour faciliter la manœuvre au mécanicien, en lui faisant connaître les 
positions des coulisses correspondantes aux positions extrêmes ou inter- 
médiaires de la marche dans les deux sens, l'arbre de la vis F, garni du 
volant à manette f, est muni d’une petite roue dentée engrenant avec la 
chaîne de galle F’. Cette chaîne engrène avec deux autres petits pignons 
qui la dirigent verticalement sur la poulie f’, montée au sommet de la 
colonne D?, par laquelle arrive la vapeur. 

L'intérieur de la console sur laquelle cette poulie est montée est dis- 
posé pour recevoir un ressort à boudin, qui permet à la chape à fourche 
soutenant son axe de présenter une certaine élasticité, et par suite de 
maintenir la chaine parfaitement tendue. Celle-ci est en outre munie de 
deux galets indicateurs f?, disposés de telle sorte que, suivant les positions 
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qu’ils occupent l’un par rapport à l'autre, le mécanicien peut recon- 
naître dans quelle condition fonctionne le mécanisme de changement de 
marche. Cet effet est obtenu, comme nous l'avons vu, par suite de la 
relation existante entre le mouvement de la chaine et celui de la vis F, 
qui commande les leviers de relevage des coulisses de Stephenson. 

Ainsi, quaud ces coulisses sont soulevées, pour la marche en avant, 
par exemple, Pun des disques, celui de gauche, est en haut el celui de 
droite en bas (fig. 2). Quand le contraire a lieu, pour la marche en 
arrière, c'est le disque de gauche qui est en bas et celui de droite qui est 
en haut. Il suit de là naturellement que, quand la coulisse est au milieu 
et que les tiroirs de distribution ne laissent plus pénétrer de vapeur dans 
les cylindres, les deux disques se trouvent à la même hauteur vis-à-vis 
Pun de l’autre, dans la position indiquée fig. 5. 

La colonne de prise de vapeur D? est munie d’un siMet E/, qui, au 
moyen du petit levier e?, et d’une tige E?, en communication avee un 
mécanisme de sûreté que nous décrirons plus loin, avertit le mécanicien 
de faire la manœuvre nécessaire, soit pour la mise en marche, qui lui est 
indiquée par le disque tournant E’, sur Pun des côtés duquel le mot 
marchez est tracé, soit pour provoquer l'arrêt quand ce disque est 
tourné et présente son épaisseur. 

Le mouvement de rotation que l'on peut communiquer, comme nous 
venons de le voir, tantôt dans un sens, tantôt dans un sens opposé à 
l'arbre à manivelles G, qui est muni de deux volants régulateurs V, est 
transmis à un second arbre horizontal J, monté vers le milieu du bâti, 
dans les deux forts paliers j, au moyen des pignons j’, et des grandes 
roues J/, calées à ses extrémités. 

C’est au milieu de cet arbre que se trouve le fort pignon F3, qui transmet 
le mouvement communiqué par la machine motrice que nous venons 
de décrire, au treuil double de l'appareil monte-charge dont nous allons 
maintenant expliquer en détail le mode de construction et le fonction- 
nement. 

Comme dans ces sortes d'appareils, if y a souvent des chocs, les 
pignons j’ et J?, pour éviter la rupture de leurs dents, sont taillés dans 
des disques de fer forgé au moyen d’une machine à ruboter. 


DESCRIPTION DU MONTE-CHARGE 


REPRÉSENTÉ PAR LES FIG. 49 A 24 DES PL, 8 ET 9. 


La fig. 11, pl. 8, montre en élévation l'ensemble de l'appareil en fonc- 
tion : l'un des châssis descend avec un wagon chargé, l'autre monte 
avec un wagon vide. La partie gauche de cette figure est une section 
transversale faite vers le milieu du premier châssis, et celle de la partie 
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de droite devant le second châssis, par les poulies supérieures sur les- 
quelles passent les chaînes de la transmission. 

La fig. 12, pl. 9, est une section longitudinale passant par l'axe des 
conduits verticaux, qui servent de guide au châssis, et disposés, malgré 
cela, pour voir le moteur. 

La fig. 13 indique en plan la disposition des poulies qui dirigent les 
chaînes de suspension et de traction des châssis. 

Les fig. 14, 15 et 16, représentent, à une échelle triple des figures 
précédentes, en vue de côté et en section, les dispositions de montage 
et d'assemblage des poulies supérieures. 

Les fig. 17 et 18 font voir en détail la construction d’un des tambours 
d’enroulement, et le mode d'attache de la chaine. 

Les fig. 19, 20 et 21 sont les détails, à l'échelle de 1/10 de l’exécu- 
tion, du mécanisme automoteur avertisseur appliqué pour faciliter le 
service de l'appareil. 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES. — L'espace réservé aux monte-charges dans la 
halle inférieure de l’entrepôt de la gare de Bercy se trouve compris 
entre les deux colonnes K (pl. 8). Il existe 3 colonnes semblables, 
comme nous l'avons dit, sur la profondeur, et dans le sens de la lon- 
gueur, 23 à gauche et 29 à droite, ce qui forme alors, avec les colonnes K 
indiquées fig. 11, trois rangées de 52 colonnes chacune, soit 156 colonnes 
supportant le plancher de la salle supérieure de l'entrepôt, lequel est 
en outre appuyé sur le mur du fond qui soutient les terres formant le 
sol supérieur de la gare. 

En plus de ces colonnes, montées sur le quai de l’entrepôt inférieur 
élevé du sol de la voie de 0m 890, sont disposées deux autres rangées de 
trois colonnes montées sur des dés en pierre; sur les deux du fond de 
ces deux rangées sont les quatres colonnes K’ (fig. 11 et 12), au milieu 
desquelles le moteur à vapeur est installé. Ces dernières sont fondues 
avec une saillie présentant une portion d'arc de cercle, destinée à les 
réunir deux à deux par l'arc en fonte nervé K?. 

Des poutres en tôle L, placées dans le sens transversal de la halle, sont 
fixées sur le sommet de ces colonnes par deux joues en fonte k, qui y 
sont boulonnées. Des poutres semblables L’, avec cornières doubles en 
tôle aux deux extrémités, sont placées au-dessus des premières dans le 
sens longitudinal; elles supportent un châssis en bois recouvert d'un par- 
quet également en bois L?, qui forme le quai sur lequel les marchan- 
dises sont entreposées. 

Ce quai est élevé de la voie de 0™ 870; cette voie existe naturelle- 
ment au niveau du sol de la cour de débarquement devant la halle supé- 
rieure, de sorte que le service est très-facile de ce côté, parce qu'il peut 
se faire par des plaques tournantes qui permettent d'approcher les wa- 
gons tout chargés. 


Pour pouvoir opérer de la même manière sur la face d'arrière de la 
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halle, les ingénieurs ont ménagé de ce côté un chemin qui règne sur toute 
la longueur; il est garni de rails, et quatre plaques tournantes le relient 
par des chemins transversaux à la voie ferrée de la gare. 

Le niveau de ce chemin longitudinal et des chemins transversaux é{ant 
plus bas que le plancher du quai L?, les poutres L/, fixées sur celles L, 
n'existent pas aux endroits où règnent ces voies; ce sont d'autres pou- 
tes moins hautes, semblables à celles L*, qui sont reliées directement 
par des fers à T aux parois des poutres L. 

Les caisses circulaires munies des cercles de roulement sur lesquels 
tournent les plaques mobiles de manœuvre sont prises dans la hauteur de 
ces dernières, de manière à ce que les rails dont elles sont pourvues 
coincident bien ct se trouvent à la même hauteur de eeux de la voie. 

La machine motrice est installée sur un fort massif en pierre M, ouvert 
au milieu, dans le sens transversal, pour le passage de la grande roue M’, 
qui reçoit le mouvement du pignon F2, pour le transmettre à l'arbre M? du 
treuil. 

Cet arhre est supporté par quatre forts paliers m, fixés sur des plaques 
en fonte boulonnés sur les fondations en pierre d’un canal longitudinal 
en communication, par ses extrémités, avec les deux fosses latérales M°, 
destinées à recevoir les châssis mobiles sur lesquelles les wagons sont 
placés pour opérer alternativement leur descente et leur ascension. 

Le canal situé au-dessous du moteur n'a que 4% 200 de largeur; il est 
recouvert par un plancher en tôle de fer strié, soutenu de distance en 
distance par des fers à T. Les fosses, dans le sens de la hgeur de ce canal, 
ont 8" 60, ct, dans l'autre sens, 542 ; elles ne se trouvent fermées com- 
plétement que quand les châssis N sont descendus, et viennent repo- 
ser sur les poutres en bois N’ (fix. 41) qui, à cet effet, règnent sur toute 
la longueur de la fosse, supportées par cinq traverses N?, également en 
bois, assises sur des dés reposant sur le sol. 

Comme les châssis ont des dimensions moindres en surfaces que les 
fosses, il reste sur les côtés des ouvertures; elles sont fermées par des 
tôles striées supportées par les consoles en fonte m. 

Aux deux extrémités de chacune des fosses sont boulonnés des mon- 
tants verticaux en fonte m? (fig. 41), dont les têtes sont disposées pour 
recevoir les bouts des rails de la voie de la halle inférieure, de telle sorte 
que, les châssis descendus, les rails dont ils sont pourvus, et sur lesquels 
reposent les roues du wagon, se trouvent bien vis-à-vis ceux de la 
voie, 

Le plancher de la halle supérieure est muni de deux ouvertures reetan- 
gulaires de dimensions correspondantes à celles des châssis, afin que 
ceux-ci puissent s'élever et mettre leurs rails au niveau des rails du quai 
de débarquement des marchandises. 

Comme lorsqu'un châssis monte l'autre descend, les deux ouvertures 
pratiquées dans le plancher supérieur ne peuvent être fermées à la fois, 
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l’une d'elles reste donc béante quand l'appareil ne fonctionne pas; pour 
éviter les accidents qui pourraient en résulter, les ingénieurs ont eu le 
soin de placer latéralement une balustrade en bois N°, fermée aux extré- 
mités par des chaînes que l’on peut décrocher rapidement pour faire en- 
trer les wagons et les diriger sur les rails des châssis. ` 

Pour isoler le moteur de la salle inférieure de manœuvre, une grille en 
fer montée sur des parpaings forme une sorte de chambre dont les co- 
lonnes K’ forment les quatre angles, et un petit escalier est ajouté en 
dehors afin d'établir une prompte communication entre les deux étages. 

Les deux grands châssis N, qui servent à recevoir les wagons, sont 
formés de bandes de tôle consolidées par des cornières et des fers à T, 
placés diagonalement. Des rails Barlow sont fixés également sur des 
fers à T qui règnent sur toute la longueur, et un plancher en bois re- 
couvre le dessus en reposant sur des fers disposés en croix. 

Le mouvement ascensionnel et descensionnel de ces châssis est guidé 
par quatre demi-colonnes creuses en fonte O, composées de plusieurs 
pièces réunies par des oreilles et des boulons; des fers o (fig. 22), en 
forme de T, règnent dans toute la hauteur sur les deux bords de ces co- 
lonnes, et guident les coulisseaux en fer 0”, attachés au quatre angles du 
châssis. C'est à ces coulisseaux que sont fixés les boulons à fourche 
auxquels les chaînes de suspension et de traction s'attachent. 

MÉCANISME DES MONTE-CHARGES. — Aux deux extrémités de l’arbre prin- 
cipal de transmission M? sont clavetés les tambours P, fondus chacun 
avec trois joues, deux latérales et une au milieu (fig. 12 et 13) ser- 
vant à établir une séparation entre les deux chaines Q et Q’ qui, en 
s’enroulant, l’une en dessus et l’autre en dessous de la circonférence de 
chaque double tambour (dans la direction des flèches indiquées (fig. 12, 
pl. 9), opèrent le soulèvement du châssis auquel elles sont reliées. 

Pour que ce soulèvement ait lieu bien parallèlement, il doit être effectué 
simultanément sur les quatre angles du châssis. 

A cet effet, quatre petites chaînes q et q’, reliées par des espèces de 
peignes q° aux deux grandes chaînes Q et Q’, sont attachées, par leur ex- 
trémité opposée, aux pattes ou coulisseaux o’, fixés aux angles du châssis. 

Les grandes chaînes Q et Q’ sont composées de 25 lames de 5 mill. 
d'épaisseur chacune sur 60 mill. de largeur; elles sont réunies par des 
boulons de 20 mill. de diamètre espacés les uns des autres de 70 mill. 
Ces chaines passent sur des poulies de renvoi P’, calées sur dés axés 
mobiles dans les paliers en fonte n, fondues avec une plaque fixée sur le 
sol de la fosse. 

La circonférence des tambours P est tournée un peu excentriquement 
par rapport au centre de l'arbre, et est disposée pour recevoir une pièce 
en fer n’, terminée par une sorte de peigne dans les dents duque- 
viennent s'engager les premiers maillons de la chaîne. 

Cette pièce d'attache n’ est réunie au tambour par une saillie qui pé- 
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nètre dans une rainure correspondante, et par quatre boulons à tête frai- 
sée dans l'épaisseur de la pièce. 

Par le fait de l’excentricité du tambour, le second tour de l’enroule- 
ment de la chaîne, qui complète la course totale du châssis, est effectué 
concentriquement à laxe. 

Les petites chaînes q et g’ sont composées de 13 lames de même di- 
mension que celles des grandes chaînes; il y en a deux reliées à cha- 
eune de ces dernières par le peigne double 4°, disposé pour diriger la 
brisure des maillons des deux petites chaînes dans une direction perpen- 
diculaire à celle des maillons de la grande chaîne Q, afin de leur permettre 
de s'appliquer sur la circonférence de la poulie supéri»ure de renvoi p, 
dont l'axe est placé perpendiculairement à celui de la poulie inférieure 
P’ (Voyez fig. 13). 

La poulie p est double, c’est-à-dire qu'en outre de ses joues latérales 
elle est fondue avec une troisième joue au milieu (fig. 15 à 16), qui sé- 
pare les deux petites chaînes et les dirige ; l'une, immédiatement vers le 
châssis, à l’angle qui se trouve directement au-dessous, tangentiellement 
à la poulie; l’autre sur une poulie simple p’, placée au niveau de 
celle p, de telle sorte que sa circonférence correspond à Pautre angle du 
châssis. Les extrémités de ces deux chaînes descendent à l'intérieur des 
colonues-guides O pour être attachées aux boulons q°, fixés aux coulis- 
seaux o’ des châssis. 

Les mêmes dispositions sont appliquées pour opérer la suspension des 
deux autres angles du châssis; seulement les poulies supérieures de ren- 
voi p etp’, sur lesquelles passent les chaines q’, sont d'un diamètre un 
peu moindre que les poulies semblables qui guident les chaines q, et cela 
pour que les chaînes q’ passent bien tangentiellement à ces poulies, tout 
en montant et en descendant bien verticalement. 

Cette disposition est nécessitée, comme on doit le remarquer (lig. 44), 
par celle du tambour qui conduit la seconde chaine Q^, et qui se trouve 
forcément plus rapprochée du châssis que la première chaîne Q. 

L'axe de chacune des poulies p et p’ est elaveté au centre de deux 
disques en fonte } (voyez les détails fig. 44, 45 et 16), reliés par un cadre 
en fer, des cornières et des feuilles de tôle aux poutres qui soutiennent le 
plancher supérieur. Comme l'axe est fixe, le graissage de la surface de 
frottement du moyeu de la poulie est effectué par un tube en cuivre 
mince }’, surmonté d'un godet ou réservoir d'huile; ce tube communique 
à sa partie inférieure avec un canal pratiqué dans l'arbre, de façon à diri- 
ger l'huile au centre du moyeu (fig. 16). 

La dernière assise des colonnes-guides O, placées directement au-des- 
sous des poulies de renvoi, est disposée pour former des coflres 0’ 
munis des verrous 0?, destinés à arrêter le châssis en le maintenant au 
niveau du plancher supérieur. 

Ces verrous sont reliés deux à deux, dans le sens transversal, par un 
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arbre en fer o2, vers les extrémités duquel ils sont calés, au milieu d'une 
douille fondue avec le coffre (fig. 14). 

Les deux arbres o° de chaque châssis sont eux-mêmes reliés dans le 
sens longitudinal par des tirants en fer l?, roidis au moyen d’écrous serrés 
contre deux cadres en fer suspendus aux poutres par des tiges n? 
(fig. 12). 

Quand le châssis est en haut, au niveau du plancher supérieur, les 
quatre verrous le supportent en restant engagés sous les coulisseaux o’, 
dans la position indiquée sur le détail (fig. 16). 

La première manœuvre que le machiniste doit donc faire pour effec- 
tuer la descente du châssis, est de dégager à la fois les quatre ver- 
rous. 

Ce dégagement est obtenu au moyen de la machine motrice, en sou- 
levant le châssis de quelques centimètres au-dessus du plancher supé- 
rieur, de façon à permettre au levier contre-poids r (fig. 11 et 12), de 
s’abaisser d’une petite quantité pour ouvrir complétement les verrous. 

Afin de rendre sa manœuvre facile, ce levier est muni d'une manette 
qui sert au mécanicien à placer le contre-poids à droite ou à gauche de son 
axe (fig. 12) pour provoquer louverture ou la fermeture des verrous. A 
cet effet, le levier, en arrivant à fin de course, entraîne un second petit 
levier monté sur le même axe, et qui, par une tige horizontale 7’, en- 
traîne un autre levier à trois branches r?, monté sur un second axe fixé 
sur le bâti de la machine motrice. Ce dernier est relié par deux longues 
tringles en fer R (entretoisées au milieu de leur longueur par une petite 
bielle s, pour éviter leur flexion et guider leur mouvement), à un 
levier à deux branches s’, fixé à l'extrémité d’un arbre horizontal R’. 

Cet arbre est supporté par deux chaises en fonte S, et son extrémité 
opposée (voyez fig. 11) est munie d’un levier semblable s?, dont les deux 
branches sont reliées par de longues bielles S’ avec les leviers s°, fixés à 
l'une des extrémités de chacun des arbres 0? (fig. 19, 44 et 15) sur les- 
quels sont calés les verrous. 

Une disposition semblable de transmission de mouvement est appli- 
quée à chacun des châssis et fonctionne indépendamment l’une de l’autre 
par les leviers à contre-poids montés de chaque côté du moteur. 

MÉCANISME DE L'AVERTISSEUR. — Directement au-dessus de la machine 
motrice est fixé, à l’une des poutrelles du plancher supérieur, un petit 
châssis en fer, sur lequel sont montées toutes les pièces qui composent 
le mécanisme de transmission de mouvement des signaux avertisseurs, 
destinés à diriger et à faciliter la manœuvre de l'appareil. 

Ce mécanisme est représenté, à l'échelle de 1/10 de l'exécution, en élé- 
vation de face et de côté (fig. 19 et 20), et en plan horizontal (fig. 21); i 
est composé d’un cadre mobile en fer &, forgé à ses deux extrémités avec 
des oreilles auxquelles viennent s'attacher les fourches des deux tringles 
horizontales t, qui, prolongées à droite ¿t à gauche du mécanisme, sont 


400 PUBLICATION INDUSTRIELLE. 


chacune reliées à une pièce en fer recourbée présentant la forme d'un 
croissant. 

Cette pièce, comme on peut le remarquer sur la tig. 11, pl. 8, désaf- 
fleure l'ouverture pratiquée dans le plancher pour le passage du châssis, 
afin que le bord extérieur de celui-ci puisse la rencontrer quand il arrive 
vers le haut de sa course ascensionnelle. 

Lorsque c'est le châssis de droite, par exemple, qui se trouve au niveau 
du plancher supérieur, le cadre (> est poussé vers la gauche et toutes 
les pièces du mécanisme sont alors dans la position indiquée par les 
fig. 19 à 21. Quand le contraire a lieu, le cadre est repoussé vers la 
droite, ce qui oblige les autres organes à changer de position. 

Latéralement, des deux côtés de ce cadre, sont montées, pour se mou- 
voir parallèlement, deux tringles v, munies chacune, mais inversement, 
d'un ressort à boudin u, destiné à les tirer l’une à droite et l’autre à 
gauche. Ces tringles sont reliées, par leur extrémité opposée à celle 
garnie du ressort à boudin, à des bicelles méplates t’, qui, par un levier 
coudé en équerre t (fig. 44, pl. 8 ct fig. 20, pl. 9), sont réunies aux 
tiges verticales T”, manœuvrées par les ouvriers faisant le service de 
monte-charge. 

A chacune de ces tringles v, sont encore fixés une équerre v? et un 
goujon v (fig. 21). L'équerre a pour but, quand le ressort à boudin w est 
détendu, d'agir sur l’une des broches verticales, dont est garni le levier 
horizontal terminé par les secteurs w et u?. 

Le goujon v? est disposé pour venir buter contre un bras mobile v’, 
destiné à arrêter la tringle v quand le ressort w est bandé, I faut done 
pour que ce ressort agisse en se détendant, que le bras v? qui lui corres- 
pond soit soulevé. 

A cet effet, les deux bras v? portent chacun un goujon x, qui repose sur 
l'épaisseur du cadre 1? (voy. fig. 21), laquelle épaisseur présente de 
petites saillies formant plans inclinés, disposés de façon à rencontrer, 
quand le cadre se déplace, le goujon, et à le forcer à se soulever. Le 
bras v°, auquel ce goujon est rivé, se trouve naturellement soulevé et, 
par suite, dégage le goujon v*, fixé à la tringle v. Le ressort u dont 
celle-ci est garnie peut alors se détendre et agir pour la ramener dans 
sa position normale. 

C’est dans cette position que son équerre v’ rencontre la broche du 
levier des secteurs et le fait tourner sur son axe, monté au milieu sur 
une traverse en fer du petit châssis, sur lequel toutes les pièces du 
mécanisme sont ajustées. 

Un de ces secteurs w’, est denté pour engrener avec un secteur sem- 
blable, fixé à l'extrémité supérieure de l'arbre U (fig. 41, 42, 20 et 21), 
muni à sa partie inférieure du disque E’, sur la face duquel, comme on 
doit se le rappeler, le mot marchez est écrit. 

Or donc, quand le secteur u’ tourne, celui fixé au sommet de l'arbre V 
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tourne également, et le disque présente au regard du mécanicien sa face 
ou son épaisseur, suivant le sens de rotation des secteurs dentés et de la 
position que ce secteur occupait primitivement au repos. 

En même temps que le bras du levier muni du secteur u’ tourne dans 
un sens, son bras opposé tourne naturellement en sens inverse, ainsi que 
Pindiquent les flèches fig. 21; celui-ci est terminé par le secteur u?, non 
denté, mais présentant en dessous, en son milieu, une sorte de camme 
contre laquelle un galet est maintenu constamment en contact, de façon 
à être abaissé graduellement quand la partie du milieu la plus saillante 
se présente, et a être soulevé quand, au contraire, ce sont les extrémités 
qui se trouvent en contact. 

Ce mouvement du galet est transmis au levier U’, à l’un des bouts 
duquel il est monté, tandis que son bout opposé, relié par la tringle E?, 
communique le mouvement au levier e? pour ouvrir en temps opportun 
la soupape du sifflet avertisseur E’ (fig. 12). 

On voit donc que chaque fois que le levier des secteurs u” et u? tourne 
sur son axe central, deux signaux se produisent simultanément : 

19 Le déplacement du disque E?, qui présente sa face au regard du 
mécanicien pour l’inviter à faire fonctionner la machine motrice, ou si 
ce disque est dans cette position, lui fait faire un demi-tour pour le pla- 
cer perpendiculairement ; 

2° L'ouverture de la soupape du sifflet, qui permet à la vapeur de 
s'échapper, en frappant sur le timbre pour produire le signal de la 
mise en marche. 

Avant de décrire les fonctions générales de ce mécanisme, très-simple 
dans sa construction et assez compliqué dans ses effets, disons encore 
que les tiges verticales de manœuvres T’, auxquelles les bielles t sont 
reliées par les équerres t, traverse les colonnettes creuses T, garnies inté- 
rieurement, comme on peut le remarquer sur la section fig. 23, d’un 
disque en métal faisant l'office de piston, et qui, à cet effet, se meut dans 
une partie cylindrique parfaitement alésée, fixée à la base de chaque colon- 
nette. L'application de ce piston a pour but en aspirant l'air dansla colonne, 
de présenter une certaine résistance au mouvement de la tige, dans le 
cas où l’ouvrier de service frapperait un coup trop brusque sur le tampon 
qui dépasse les colonnettes. Pour que cette résistance ne soit pas trop 
considérable, la circonférence du disque ne touche pas complétement 
la paroi intérieure du cylindre, de cette manière il n’y a pas frottement, 
et une certaine quantité d'air peut pénétrer dans la colonne. 


MANCŒUVRE DES MONTE-CHARGES. 


Quand l'appareil est au repos, un des châssis, comme nous l'avons 
déjà dit, est arrêté au niveau du plancher supérieur maintenu par les 
quatre verrous 0?, tandis que l’autre repose sur le cadre en char- 
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pente N’, N°, disposé dans la fosse pour le recevoir et le soutenir au 
niveau du plancher inférieur. 

Supposons comme point de départ, que le châssis de gauche soit en 
haut, et celui de droite en bas. Dans cet état, admettons, ce qui est le 
cas le plus ordinaire (voir fig. 41, pl. 8), que l'on ait à descendre un 
wagon plein et à remonter un wagon vide. 

Les ouvriers, qui forment l’équipe de service du quai supérieur, 
amènent le wagon plein sur les rails du châssis de gauche (fig. 11), 
lequel se trouve alors au niveau des rails du quai. Pendant ce temps 
le wagon vide est amené par les ouvriers de l'équipe de service du quai 
inférieur, sur le châssis de droite. 

Quand les deux châssis sont respectivement dans ces deux positions, 
les pièces qui composent le mécanisme de l'avertisseur sont placées 
comme celles de la fig. 21, mais inversement, c’est-à-dire que le cadre 1? 
est repoussé vers la droite et que c’est le ressort u du premier plan, à 
gauche, qui est détendu, tandis que celui de droite est maintenu bandé,. 

La position du levier des secteurs w’ et u? est toujours la même dans 
les deux cas, et correspond à celle qui maintient la soupape du sifflet 
fermée, et le centre du disque placé perpendiculairement à l'axe des 
cylindres de la machine motrice, de façon que le mot marches ne soit 
pas visible pour le machiniste qui se tient près des leviers du régulateur 
et du volant à manette de mise en marche. 

Pour faire tourner le disque de manière à lui faire présenter sa face et 
en même temps soulever la soupape du sifet, afin d'avertir que l'on peut 
descendre le wagon, l'ouvrier de service du quai supérieur, appuie sur 
le tampon de la tige verticale T/, qui dépasse le sommet de la eolon- 
nette T de droite (fig, 11). Cette tige, comme nous l'avons vu, est reliée 
par le levier coudé t avec la bielle £ attachée à la tige v munie du res- 
sort u et de l'équerre v’. 

Ce mouvement, en comprimant le ressort u, éloigne l'équerre o de la 
broche fixée au levier des secteurs, de sorte que celui-ci peut tourner 
sur son axe, sollicité par un ressort en spiral æ, dans la direction des 
flèches indiquées fig, 21. 

Ce déplacement des secteurs fait, comme on sait, tourner le disque et 
fonctionner le sifflet. Alors le machiniste, convenablement averti, com- 
mence par placer le levier à contre-poids r, correspondant au châssis à 
descendre, de façon à le faire agir sur les tingles R pour provoquer 
l'ouverture des quatre verrous O?, 

Ceux-ci, comme nous l'avons vu, ne peuvent s'ouvrir sous l'action du 
contre-poids, il faut d’abord les dégager de la charge du châssis et du 
wagon qu'ils supportent. A cet effet, le machiniste, mettant le moteur 
en mouvement, fait tourner le treuil dans le sens convenable pour sou- 
lever le châssis de quelques centimètres, ce qui permet au contre-poids 
d'agir pour ouvrir les quatre verrous. 
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Le châssis de gauche, ainsi dégagé, il renverse le sens de la marche, 
pour le faire descendre (fig. 11), tandis que celui de droite monte. 

Ce dernier, en arrivant au niveau du quai supérieur, rencontre le 
crochet saillant attaché à la tringle horizontale tè, et la repousse du côté 
du mécanisme de l’avertisseur. 

Le cadre {° est alors repoussé vers la gauche et vient occuper la posi- 
tion indiquée par les fig. 19 et 21. Ce déplacement du cadre a eu pour 
effet de soulever le bras v? (celui du deuxième plan, fig. 21), qui, en re- 
tenant le goujon v?, maintenait bandé le ressort u, et, par suite, l’équerre 
v’ éloignée de la broche saillante du secteur denté w’. 

Cette équerre, appuyant maintenant sur la broche, oblige les secteurs, 
malgré l’action du ressort en spirale æ, à rester dans la position qui cor- 
respond à celle où le secteur se présente, sur le sens de son épaisseur, au 
regard du machiniste, position qu’il conserve jusqu’à nouvel avertisse- 
ment, provoqué par l’ouvrier de service du quai supérieur, en venant 
appuyer sur le bouton de la tige à piston et à ressort d’air T’. 

Comme il peut arriver que l’on ait à monter un wagon vide ou plein 
sans en avoir à descendre, il est bon que les ouvriers du service du quai 
inférieur puissent également faire fonctionner le mécanisme de l’avertis- 
seur. Pour arriver à ce résultat, il a suffi d’attacher aux tiges T’ des cordes 
qui, terminées par une poignée, descendent, à la portée des hommes, 
dans la salle inférieure. 

Quoique cet appareil fonctionne régulièrement depuis environ dix-huit 
mois, il nous est difficile de préciser la quantité de travail mécanique 
qu’il effectue chaque jour, parce que le temps nécessaire pour chaque 
manœuvre est très-variable, en ce qu’il ne réside pas seulement dans la 
montée et la descente des deux châssis, qui se font simultanément et, au 
besoin, très-rapidement, mais principalement dans le déplacement des 
wagons pour les amener des voies supérieures de la gare, et ensuite 
opérer leur déchargement dans la halle inférieure pour les remonter 
vides. 

Du reste, comme on a pu le remarquer par ses dimensions, la machine 
motrice est calculée pour exercer un effort bien plus considérable que 
celle qu’elle est appelée à produire. Ainsi, le poids ordinaire de chaque 
châssis est d'environ 5,000 kilogrammes; mais dans la manœuvre les 
deux châssis se font équilibre. 

Le poids du wagon vide est également de 5,000 kilogrammes, et celui 
de la charge de 1,000 kilogrammes environ. Ce n’est donc, le plus ordi- 
nairement, que ce dernier poids que l’on descend, puisque l’on remonte 
presque toujours un wagon vide qui vient équilibrer le poids de celui 
qui descend chargé. 


MOULINS A BLÉ 


MINOTERIE PORTATIVE A MEULES VERTICALES 


AVEC TARARE ET BLUTOIR CYLINDRIQUES 
Par M. FALGUIÈRE, constructeur de macbines à Marseilla 


(PLANGUX 10) 


Cette minoterie se distingue de fous les systèmes de moulins que nous 
avons publiés jusqu'à présent, non-seulement sous le rapport de la dis- 
position des meules, mais encore sous celui de la construction des appa- 
reils accessoires. 

On sait que les moulins à blé qui travaillent pour le commerce sont 
généralement montés el organisés de façon à former avee les bâtiments 
mêmes qui doivent les recevoir, une solidarité telle que le matériel devient 
comme parlie inhérente, inséparable de linmmeuble, Ge sont des méca- 
nismes par destination, qui, malgré les changements de locataires et sou- 
vent même de propriétaires, restent à l'établissement; on en estime la 
aleur, à dire d'experts, à la fin de chaque bail, en tenant compte des 
modifications, des suppressions ou des additions qui ont pu être apportées 
par le meunier sortant. 

Lorsqu'on veul, en elfet, enlever tout le mécanisme d’un moulin du 
bâtiment où il se trouve, on détruit une partie des constructions, des 
planchers et des points d'appui existants; de sorte que pour approprier 
l'immeuble À une autre industrie, il faut nécessairement Le remettre en 
état, et faire des dépenses qui peuvent êlre plus ou moins considérables. 

Avec le système proposé par M. Falguière, et que nous avons vu fonc- 
tionner à l'exposition de Bordeaux en 1859, et, cette année, au concours 
général et national d'agriculture à Paris, les machines sont tout à fait in- 
dépendantes du bâtiment; celui-ci pourrait être, au besoin, un simple 
hangar couvert, sans plancher, sans support spécial, Sous ce rapport, il 
présente déjà une économie réelle sur les systèmes fixes, puisqu'il per- 
met de s'appliquer partout, sans exiger des constructions importantes, qui 
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augmentent souvent de beaucoup, par l'entretien, le loyer et les frais 
généraux du moulin. 

En cherchant à rendre portatif le mécanisme des meules, M. Falguière 
a voulu que les accessoires nécessaires fussent également indépendants; 
ainsi son nettoyeur à blé, comme son blutoir à farine, sont des appareils 
séparés qui peuvent se transporter aisément. Sans se relier aux murs, ni 
aux cloisons, ni aux plafonds, ils reposent simplement sur le sol ou sur 
le plancher qui les porte, et il suffit de quelques boulons pour les y main- 
tenir. 

C'est surtout pour les fermes, pour les établissements agricoles, pour 
la marine, comme pour l’armée en campagne, qu'un tel système peut 
être avantageux, et doit en effet rendre de véritables services. 

Le moulin proprement dit se compose de deux petites meules verticales 
et parallèles, en pierre dure, préalablement tournées et dressées, pour 
s'ajuster dans des manchons ou plateaux en fonte, dont l’un est fixe et 
l'autre mobile, entrainé par la rotation rapide d’un arbre horizontal, 
qu'un moteur quelconque peut mettre en mouvement à l’aide d’une 
poulie ou d’une courroie. | 

La surface travaillante de ces meules est plane, sur une grande partie, 
et un peu concave vers le centre, pour l'entrée du grain, comme dans le 
système ordinaire, à l'exception que le travail de la trituration et de la 
mouture a lieu sur un plan vertical, au lieu de se faire dans un plan ho- 
rizontal. 

Le blé nettoyé, chargé dans une trémie qui surmonte l'appareil, tombe 
dans un auget à mouvement saccadé qui le distribue à l’entrée d’un con- 
duit cylindrique formé par la douille même qui supporte le plateau fixe; 
une vis sans fin, logée dans l’axe de ce canal, amène constamment le 
grain par petites quantités au centre des deux meules. Tombant par son 
propre poids, il est bientôt rencontré par les parties rapprochées de 
celles-ci, concassé par leurs rayons qui forment cisailles ; puis, entrainé 
par l’action de la force centrifuge, il ne peut arriver à leur circonférence 
que complétement trituré et réduit en mouture. 

Pour le nettoyage du blé, l'appareil imaginé par M. Falguière diffère 
de ceux qui ont été employés jusqu'ici, par le peu d'emplacement qu’il 
occupe, par la réunion des opérations qu’il effectue, et par la construc- 
tion particulière de son tambour principal. Dans un espace de moins de 
deux mètres carrés, il réunit l’émotteur, le tarare, avec un ventilateur 
et au besoin un petit mouilleur pour humecter les blés durs. 

Le blutage est aussi réduit d’une manière considérable, comparative- 
ment à celui en usage dans les minoteries du commerce. Sans adopter le 
blutoir à brosses des Anglais, qui n’a pas tardé à être abandonné après son 
apparition en France, lors de l'introduction du système américain, M. Fal- 
guière a cru devoir, néanmoins, appliquer aux séparations du corps cy- 
lindrique de la bluterie, entre les divers numéros des soies, des plateaux 
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circulaires garnis de petites brosses qui facilitent et activent le tumisage. 
Les dimensions de ce blutoir mixte varient avec le nombre de paires de 
meules, et, par conséquent, avec la quantité de mouture que le moulin 
produit dans un temps donné. 

Nous allons décrire ces différents appareils avec quelques détails, afin 
d'en bien faire voir le mécanisme et les particularités qui leur sont pro- 
pres ; nous commencerons naturellement par le nettoyeur, comme effec- 
tuant la première opération nécessaire dans une minoterie : mais disons 
avant que l’auteur, qui est bien connu dans tout le midi dela France, est à 
la tête d’un établissement de construction très-considérable, qu'il a monté 
depuis plusieurs années à Marseille et successivement agrandi. M. Fal- 
guière ne s'occupe pas seulement des moulins de différents genres, mais 
encore de la construction de machines à vapeur, de locomobiles, de mo- 
teurs hydrauliques, d'appareils de navigation; il a surtout apporté, dans 
les fabriques d'huile, des perfectionnements notables que nous ne tarde- 
rons pas à publier. 


DESCRIPTION DU NETTOYEUR A BLÉ 


REPRÉSENTÉ SUR LES FIG, 4 A 3 DU DESSIN PL, 40, 


La figure 4 est une vue par bout de cet appareil du côté de la com- 
mande du tambour. 

La figure 2 en est une section verticale faite par l'axe de celui-ci et par 
l'axe du cylindre émotteur. 

La figure 3 est une section transversale faite perpendienlairement à la 
précédente et vers le milieu de la machine. 

On voit, par ces figures, que l'appareil, comme nettoyage, est à peu 
près complet; il comprend, d’une part, le cylindre émotteur, qui est 
destiné à enlever les pailles, les petites mottes de terre, et, en général, 
toutes les matières étrangères plus grosses que le grain; et de l'autre, 
le tambour tarare, ou cylindre nettoyeur proprement dit, qui détache 
les poussières que le ventilateur projette au dehors, 

Le cylindre émolteur ne diffère pas sensiblement de ceux que l'on 
emploie généralement dans les grands appareils de nettoyage, Il se com- 
pose de deux feuilles de tôle concentriques, dont l'une, celle intérieure A, 
est découpée dans toute son étendue en trous ronds et longs qui sont 
assez grands pour laisser passer à travers toute la bonne graine, mais pas 
assez cependant pour livrer passage aux pailles, aux petites pierres et aux 
mottes de terre plus grosses qu'un grain de blé. 

Ce cylindre intérieur est monté sur 5 à 6 tringles en bois a, assem- 
blées à des cercles b également en bois, qui, soit par de légers croisillons 
en fonte, soit par des tiges en ferc, taraudées sur la circonférence de 
deux manchons ou douilles en fonte d, sont rendus solidaires avec l'arbre 
incliné B, lequel est porté, d'un bout, par le support vertical G, et, de 
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l'autre, par la joue verticale prolongée du double conduit de fonte G. 

L’enveloppe extérieure D est en tôle pleine, maintenue à égale distance 
du cylindre intérieur par des tasseaux en bois e, que l’on retient simple- 
ment avec des vis. Elle est fermée d’un bout, du côté de la trémie en 
bois E qui reçoit le blé brut, par une joue plane en tôle, ouverte au 
centre pour le passage de l’arbre et du conduit par lequel se termine la 
partie inférieure de la trémie. 

Le moteur reçoit un mouvement de rotation peu rapide par la poulie 
pleine F, rapportée à l'extrémité de son arbre. Dans ce mouvement, le 
blé, qui vient sans cesse de la trémie, se répand dans le cylindre percé, 
et, s'échappant au fur et à mesure par tous les trous qu’il rencontre, est 
reçu successivement par l'enveloppe qui, à cause de l’inclinaison même 
donnée à tout l'appareil, l'amène à son extrémité inférieure, d’où il tombe 
dans la première partie f, du double conduit de fonte G, tandis que les 
matières étrangères qui n’ont pu passer par les trous du cylindre inté- 
rieur, sont amenées par celui-ci, dont la longueur est un peu plus grande 
que celle de l'enveloppe, dans la seconde partie f’ du conduit, afin d’être 
projetées au dehors. | 

Du premier conduit f, le blé descend dans la tubulure verticale g, qui 
fait corps avec lui, dans l’intérieur de la douille creuse H, fondue avec 
un disque plat et circulaire h, et prolongée pour former, d’un bout, 
tourillon à la chemise ou enveloppe I du tambour nettoyeur. 

Une douille semblable H’, mais non percée à sa circonférence, est 
également fondue avec un second disque h’, de même dimension que le 
premier, et forme le second tourillon de l'enveloppe mobile I. Cette enve- 
loppe est en tôle crevée, ou piquée dans toute son étendue, de façon 
que les aspérités se trouvent en dedans; elle est boulonnée dans sa lon- 
gueur sur des barrettes en fer qui la retienne solidement entre les deux 
disques de fonte h et h’, par des écrous extérieurs. 

Une poulie à joues I’ est rapportée sur la seconde douille H’, pour lui 
imprimer, et par suite transmettre à l'enveloppe, un mouvement de 
rotation qui ne doit pas être très-rapide. 

Le tambour nettoyeur se compose d’un cylindre en bois plein J, taillé 
à sa circonférence suivant des échancrures parallèles que l’on garnit de 
barrettes en fer ï, et recouvert entièrement de tôle piquée, comme la 
chemise, mais avec les aspérités en dehors. Monté sur deux plateaux de 
fonte j, ce cylindre est traversé à son centre par un axe en fer k, par 
lequel il reçoit un mouvement de rotation beaucoup plus rapide que 
celui donné à l'enveloppe, mais dans le même sens, au moyen de la 
poulie en fonte K. 

Cet arbre traverse aussi dans toute leur longueur les deux douilles 
creuse H et H’, afin d'être porté, aux deux extrémités, par les paliers 
graisseurs l, V. Dans la portion correspondante à la première moitié de 
la douille H, il est fileté, en forme de vis sans fin, à pas allongé et conve- 
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nablement évidé, pour servir à conduire le blé, au fur et à mesure qu’il 
arrive de l'émotteur, à l'entrée de l'enveloppe I, sur la circonférence de 
laquelle il est projeté par son propre poids et par l'action de la force 
centrifuge. Mais par le double mouvement rotatif imprimé en sens con- 
traire au tambour et à cette enveloppe, le blé est constamment retourné 
en tous sens, battu par leurs barrettes, et vivement froissé par les aspé- 
rités saillantes des tôles piquées; de sorte qu'il arrive vers l’autre bout 
dépouillé de la barbe et de la poussière qu'il pouvait avoir. Il sort ainsi 
nettoyé par une ouverture ménagée dans le disque plat k/, et descend 
par un conduit latéral L, dans la boite d’une vis sans fin O, qui le ramène 
vers l’autre extrémité, à l'ouverture de sortie m, pendant que les pous- 
sières qui se dégagent du nettoyeur dans la chambre ou trémie en bois M, 
sont chassées au dehors par l’action d’un ventilateur à palettes N, qui 
est monté vers le bout de l'arbre de couche en fer n, auquel Ia poulie m 
imprime un mouvement de rotation très-rapide, 

Au moment où le grain arrive à l'entrée de Ia vis sans fin, il peut, s'il 
est dur et qu'il ait besoin d'être mouillé, avant de passer aux meules, 
recevoir un léger filet d’eau qu'on laisse écouler par gouttelettes d'un 
réservoir F, dans lequel plonge un flotteur muni d'une tige P, indiquant 
le niveau; à sa partie inférieure est un petit robinet o que l'on ouvre au 
degré convenable. 

Tout l'appareil est monté sur un bâti de fonte, composé de deux châssis 
verticaux et parallèles Q, reliés entre eux par la traverse horizontale R, 
formant table, sur laquelle sont rapportés les paliers à coussinets de 
l'arbre du tambour et des tourillons de son enveloppe mobile, 

La commande des diverses parties de la machine a lieu par l'arbre de 
couche mférieur S, qui, d'un bout, porte la poulie motrice T, par laquelle 
il reçoit son mouvement de rotation du moteur, et une poulie folle 1, 
servant à interrompre ce mouvement quand on le juge nécessaire, en 
faisant alors changer la position de la courroie, à l'aide de la fourchette 
à deux branches p dont la tingle se prolonge, alin d'être à la portée de 
Pouvrier où du garde-moulin, et se termine à cet effet par une poignée en 
fer p’. Ge même arbre porte encore quatre autres poulies, dont une, la 
plus grande U (de 50 centimètres), ajustée dans le bout, sert à comman- 
der celle qui est montée sur laxe du tambour, qui, comme nous Pavons 
dit, doit tourner très-rapidement; la seconde V/, de 0325 de diamètre, 
commande celle du ventilateur: la troisième X, celle de la vis sans fin 0; 
el la quatrième Y, qui n'a que 010, commande celle Y^, de 031, 
montée sur un axe intermédiaire en fer y, afin de transmettre le mouve- 
ment à l'enveloppe 1, en retardant notablement la vitesse, au moyen 
d'une seconde poulie très-petite z, qui communique avec celle 1” de la 
douille H. Une dernière poulie Z est ajoutée sur ce même arbre intermé- 
diaire, pour servir, au besoin, à faire marcher un élévateur, afin de monter 
le blé brut dans la trémie E, lorsqu'elle ne le reçoit pas directement d'un 
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réservoir supérieur, ou bien pour élever le blé nettoyé dans la trémie 
même du moulin à farine. 

On voit que si cette machine avait un cribleur pour séparer les petits 
grains ou les graines étrangères au blé, elle formerait réellement un appa- 
reil de nettoyage complet; on pourrait, du reste, en ajouter un au besoin 
sans aucune difficulté, comme on le fait généralement dans les grands 
appareils de nettoyage. Il est vrai qu'alors il prendrait tout autant d’em- 
placement, car ce ne sont pas les tarares ou nettoyeurs proprement 
dits qui occupent le plus de place, mais bien les cylindres cribleurs. 

On sait que dans une telle machine, qui, pour être énergique, doit 
marcher à de grandes vitesses, ce sont les tôles piquées qui fatiguent le 
plus et demandent à être remplacées d'autant plus souvent qu’elles ont 
plus de travail à faire dans un temps donné, et qu’elles présentent peu 
de surface travaillante comparativement à la quantité de blé. 

Un tambour auquel on ne donne, par exemple, que 0"56 de longueur, 
et 0"30 de diamètre extérieur, ne présente qu’une superficie totale de 


0=56 X 0,30 X 3,14 = 0™- 4: 528. 


Soit un peu plus de 1/2 mètre carré. - 
Son enveloppe, qui porte alors 0®35 de diamètre intérieur, et 0" 60 
de longueur, forme une superficie de 


0260 X 0,35 X 3,14 = 0.9. 66. 


Mais sur laquelle il ne faut pas compter plus de 04 60 de surface 
travaillante. 

C'est donc en totalité 1-4 12 de tôles piquées par lesquelles le blé 
doit être froissé et nettoyé. 

Or si, comme l'indique le constructeur, on veut en faire passer 240 
à 250 kilog. à l'heure soit, au moins, 4 kilog. à la minute, ce qui corres- 
pond à environ 90 centimètres cubes par seconde, on trouve que pour 
une vitesse moyenne de 750 tours par minute, c’est un peu plus de 
9 cent. cub. de grain par révolution que l’on soumet aux aspérités des 
tôles. Cette vitesse de 750 tours est obtenue en faisant marcher l'arbre 
de couche S à 300 révolutions par minute, car la poulie commandée K 
n’a que 0200 de diamètre, tandis que celle U qui commande en a 0* 500. 

Cette vitesse de rotation paraît grande si on la compare à celle des 
tambours verticaux des nettoyages, publiés dans les premiers volumes de 
ce Recueil ; cependant par les différences de diamètre, la vitesse à la cir- 
conférenceest sensiblement la même, soit 110 à 115 par seconde. Mais 
nous ferons remarquer que, dans un tarare vertical de 0" 60 de diamètre, 
de 420 de hauteur, on ne fait généralement pas passer plus de 250 kilog. 
de blé par heure; par conséquent les surfaces travaillantes étant doubles 
du tambour horizontal, sont évidemment susceptibles de s'user moitié 
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moins vite; et d’un autre côté, par cela même que l'arbre tourne sur pivot, 
il exige moins de force motrice que celui qui tourne sur des coussinets 
horizontaux. 

Le prix de la machine, dans les dimensions représentées, avec son élé- 
vateur et sa trémie, est de 1500 francs; celui d’une machine plus puis- 
sante avec laquelle on peut faire nettoyer 500 kilog. de blé à l'heure 
est de 2200 francs. 


DESCRIPTION DU MOULIN A MEULES VERTICALES 


REPRÉSENTÉ SUR LES FIG. 4 A 6. 


La fig. 4 du dessin pl. 10, est une vue par bout du moulin du côté de 
la trémie à blé qui doit l’alimenter. 

La fig. 5 est une coupe verticale faite par l’axe des deux meules. 

Et la fig. 6 est un plan en dessus de la trémie alimentaire et de la 
meule fixe. 

Tout le système est, comme on le voit par ces figures, d'une disposition 
simple, facile à monter et à démonter. Il se compose de deux petites 
meules en pierre dure À et A’, qui sont chacune, dressées et emboittes 
dans des plateaux en fonte B, B/, préalablement tournés, et dans lesquels 
elles sont retenues par des cales que l'on chasse à la circonférence, de 
façon à ne faire pour ainsi dire qu'un seul et même corps. 

L'une de ces meules est fixe; celle qui se trouve du côté de Ia trémie 
alimentaire peut toutefois se rapprocher on s'éloigner d'une certaine 
quantité de la meule mobile, parce que son plateau est fixé par des vis 
à l'embase d’une douille creuse en fonte C, portée par un support à 
chapeau D, dont on serre les boulons à volonté. Une vis de rappel a, 
dont l’écrou est logé à l’intérieur de ce support, et dont le collet est 
engagé dans une oreille b fondue avec la douille, sert à faire avancer ou 
reculer celui-ci au moyen du croisillon en fer à quatre branches c que 
l'on tourne à Ja main. 

La seconde meule A’ reçoit un mouvement de rotation plus ou moins 
rapide par son plateau B’, qui est vissé à Pembase de l'axe en fer E, lequel 
porte la poulie tournée F, qui fait mouvoir la poulie inférieure plus grande 
F’, placée sur l'arbre de couche de commande G, Get axe E tourne dans 
des coussinets en bronze qui sont disposés à l'intérieur des paliers grais- 
seurs H, lesquels forment réservoirs d'huile, comme plusieurs de ceux 
que nous avons publiés dans le n° volume. 

Pour maintenir la butée, le constructeur a eu le soin d'ajouter une 
vis butante d, qui appuie à l'extrémité de l'axe. L'arbre de couche G 
reçoit à l'une de ses extrémités la poulie motrice 1, commandée par le 
moteur de l'usine, et la poulie folle V, qui permet d'interrompe le mou- 
vement du moulin, lorsqu'on y fait glisser la courroie, par la fourchette 
d'embrayage J, que le garde-moulin manœuvre par la tringle à poignée J’. 
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Cet arbre tourne, comme l’axe E, dans des coussinets semblables, ajustés 
également à l’intérieur des paliers graisseurs H’, boulonnés sur la traverse 
inférieure fondue avec les deux châssis K, qui forment le bâti de la ma- 
chine, et qui, dans le haut, sont réunis par la table de fonte à nervure L 
sur laquelle se boulonnent les paliers de la meule mobile, et le support 
de la meule fixe. 

Le grain ou la graine à moudre, remplissant la trémie en bois M, qui 
est placée à la partie supérieure du moulin, sur un cadre en fer supporté 
par les consoles en fer N, s'écoule par l'ouverture pratiquée à la base de 
cette trémie, lorsqu'on ouvre le registre ou la valve d, et tombe sur 
l'auge inclinée O, qui l'amène et l’introduit dans la douille C, percée à cet 
effet. Cette auge, soutenue d’un bout par une sorte de mentonnet en 
bois e, et de l’autre par une petite corde f, reçoit un mouvement saccadé, 
comme dans les moulins à la française, par une sorte de camme double g 
(fig. 4 et 6), appelée babillard, laquelle, à chaque demi-tour, touche un 
petittaquet À fixé latéralement à l’auget, et lui imprime une secousse d'au- 
tant plus vive que le ressort i, placé du côté opposé, est plus tendu; l'axe 
de cette camme porte une petite poulie en fonte ou en boisÿ, qu’une cour- 
roie étroite commande par une poulie plus petite j’ rapportée sur l’axe G. 

On donne plus ou moins d’inclinaison à l’auget, suivant les besoins, 
en enroulant la cordelette f sur la gorge d’une petite bobine attachée 
vers la partie supérieure de la trémie; de même on tient le ressort de 
rappel i, plus ou moins tendu, par la ficelle qui le relie au petit taquet h. 

La graine qui tombe à l’entrée de la douille C, lorsque le registre d est 
ouvert, est bientôt conduite jusqu'au centre des meules, par la vis sans 
fin l qui, placée dans l'axe de la douille fixe, se prolonge d’un bout jus- 
qu’au dehors de celle-ci pour être soutenue par le support en fer m, et 
de l’autre jusqu’au plateau de la meule mobile où elle se termine par un 
carré, afin d’être entraînée dans son mouvement de rotation. 

Au fur et à mesure qu’elle est écrasée par le contact des meules, la 
mouture sort par la circonférence de celles-ci, et se projette dans l'en- 
veloppe en bois P terminée à sa base par un conduit incliné qui l'amène 
dans des sacs ou dans une chambre spéciale. 

M. Falguière exécute la surface travaillante des meules suivant la nature 
des grains ou des graines à moudre ; ainsi, pour le blé, les meules sont 
parfaitement planes, sans entrée ; les rayons qui y sont pratiqués comme 
dans les meules anglaises, suffisent pour l'introduction du blé. Pour les 
olives et les graines oléagineuses, il donne nécessairement une entrée 
conique analogue à celle indiquée sur la coupe fig. 5, et qui varie, au 
reste, en raison de la grosseur même de la graine que l’on veut triturer. 

Par ce mode de construction, on comprend qu'avec des meules de re- 
change, le même moulin peut servir à la mouture ou à la trituration de 
diverses substances. Aussi l’auteur l'appelle moulin universel, à cause des 
diverses applications auxquelles il se prête. Il suflit, en effet, de changer 
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les meules selon les besoins, ce qui s'effectue en quelques instants ; sous 
ce rapport, l'appareil est véritablement recommandable. Il peut rem- 
placer avec avantage les moulins portatifs de petites dimensions qui ont 
été proposés pour les fermes et pour l'Algérie. IL devient surtout éco- 
nomique dans les fabriques d'huile, ense substituant aux moulins à grandes 
meules et aux laminoirs qui sont des appareils coûteux d'un entretien 
plus cher, et qui exigent comparativement une plus grande force motrice. 

M. Falguière assure queles olives, les arachides, les noix de palme, les 
graines de sésame, et beaucoup d'autres qui exigent des appareils spé- 
ciaux, peuvent être parfaitement triturées par ce système, qu'il emploie 
même au décorticage des cafés. 

Pour le blé, la quantité de mouture produite varie, suivant la qualité 
que l'on veut obtenir, de 20 à 30 kilog. par heure et pur cheval. On ne 
peut évidemment pas, avec des meules qui n'ont que 30 centimètres de 
diamètre, produire des fines fleurs de farine, comme on le fait avee de 
grandes meules qui travaillent avec des surfaces plus rapprochées, et 
auxquelles on fait moudre comparativement une moindre quantité de blé; 
mais il faut bien le dire, ce n’est pas aux minoteries importantes travail- 
lant pour le commerce que ce système est destiné; c'est plus particuliè- 
rement, comme nous Pavons dit, à des fermes ou à des établissements spé- 
ciaux qui travaillent à façon, ou bien encore à des minoteries situées dans 
des contrées moins exigeantes pour les farines premières et la blancheur 
du pain, qu'on ne l’est dans les grandes villes. 

Par cela même que le système est d'une construction simple, d'un 
transport facile, qu'il occupe peu de place, et que les meules peuvent 
être montées et démontées en peu de temps, on comprend, en effet, qu'il 
doit recevoir des applications dans un grand nombre de localités, 1] a, 
d’ailleurs, le mérite de pouvoir fonctionner partout, aussi bien dans un 
navire, dans un lieu peu solidement établi, que dans des bâtiments spé- 
ciaux, el sans exiger de fondations. 

llest vrai que, lorsqu'il s'applique à la mouture du blé, les meules doi- 
vent être rhabillées plus souvent que dans les grands moulins, mais aussi 
le rhabillage est bientôt effectué, et prend fort peu de temps pour retirer 
chaque meule et la remettre en place; car il n'est pas nécessaire de les 
détacher de leurs plateaux; il suflit de dévisser les vis qui fixent ces der- 
niers sur l’embase de l'arbre ou de la douille, puis de les revisser dès 
que l'opération est terminée. 


DESCRIPTION DU BLUTOIR A FARINE 
REPRÉSENTÉ PAR LES PIG. 7 ET 8, 


La fig. 7 est une section verticale faite par l'axe de ce blutoir, la partie 
inférieure de son bâti étant supprimée. 
La fig. 8 est une coupe transversale faite vers le milieu. 
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Comme pour les autres appareils de meunerie, M. Falguière a cherché 
à réduire les dimensions des bluteries, afin de rendre tout le système le 
moins volumineux possible et par suite facilement transportable. Il a dû, 
à cet effet, ajouter aux soies qui garnissent le corps de la bluterie une 
disposition de plateaux et de brosses qui, en détachant les farines des 
sons, accélèrent l’opération du tamisage. 

Ce blutoir se compose d’un cylindre principal A, de 0m 50 de diamètre, 
fermé de huit tringles en bois a, et entièrement couvert de soies de 
divers numéros selon les farines ou les substances que l’on doit bluter. Ces 
tringles sont fixées, d’une part, sur des cercles en bois b et b', dont l’un est 
formé par un disque ou bouchon c, percé seulement pour le passage de 
l'axe D, et du conduit de la mouture, et l’autre porté par des tiges en 
fer d, formant croisillon réuni à une douille en fonte e, ajustée sur l'axe. 
Elles sont, d'autre part, encastrées dans la circonférence des trois pla- 
teaux circulaires en bois B, qui forment autant de séparations ouvertes 
seulement au centre. 

Ces trois cloisons sont munies, sur une face, de plusieurs rayons ou 
palettes en bois f, et en grande partie couvertes par des cônes aplatis g, 
de manière à former, entre leurs surfaces, des espèces de conduits, qui 
permettent à la mouture de traverser, en arrivant par la circonférence et 
en passant par le centre, afin de tomber sur la face opposée des plateaux, 
qui, de ce côté, sont garnis d’une couronne de liége. ` 

Des disques en bois C vers la circonférence desquels sont rapportées des 
brosses circulaires À ont pour objet de froisser la mouture qui n’est pas 
sortie par les soies, et, par suite, de nettoyer les sons, et d'en détacher la 
farine qui y serait adhérente. Ils servent en même temps à écraser les 
mottes de farine agglomérée, lorsqu'il ya lieu. Ces disques sontajustéslibres 
sur l'axe D de la bluterie, par leur moyeu en bois à contre lequel s'appuie 
constamment, à l’aide d’un ressort à boudin j, une douille cylindrique 
en fonte, et qui, traversée par l'axe, peut se promener dans une certaine 
étendue, quoique entraînée d’ailleurs dans son mouvement de rotation, à 
cause de la rainure longitudinale que le constructeur a eu le soin d’y 
ménager, et dans laquelle passe la vis qui la retient à laxe. 

Par cette pression continue que chaque douille k exerce contre son 
disque correspondant, on comprend que celui-ci doit être aussi en- 
traîné dans la marche rotative, mais, par cela même qu'il est libre, et 
qu'il est chargé en un point de la circonférence d’un poids en plomb !, 
il ne peut compléter sa révolution entière, il est toujours ramené par son 
poids à sa position primitive. Son mouvement est donc intermittent, 
tandis que celui des cloisons B est continu. Par conséquent, ce ne sont 
jamais les mêmes parties des brosses qui frottent contre les couronnes de 
liége ; il en résulte bien alors un froissement favorable à l'opération, et 
qui active le travail que l’on veut produire. 

L’axe D est en fer, dans toute sa longueur, au lieu d'être en bois garni 
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de tourillons en fer comme dans les grandes bluteries cylindriques ordi- 
naires. Porté vers chaque extrémité par de simples coussinets m, en 
charme ou en cormier, il est commandé en dehors par la grande poulie E, 
qui reçoit son mouvement d'un arbre de couche de l'usine, et il porte, 
en outre, deux autres poulies dont l’une F sert à faire marcher le distri- 
buteur ou l’élévateur qui amène la boulange dans la bluterie, et l’autre G 
transmet le mouvement à celle plus petite H, rapportée à l'extrémité de 
la vis sans fin I, disposée au-dessous du cylindre A, et dans toute sa 
longueur. Le but de cette vis, qui, au lieu de palettes en bois, est sim- 
plement formée d’un cordon en fil de fer tourné en hélice autour d’un 
axe cylindrique, est de ramener les farines vers les ouvertures de sortie 
pratiquées à la partie inférieure de la trémie K. 

Ainsi toute la farine la plus fine, qui a traversé la première partie du 
blutoir, est amenée par la vis à la tubulure L que Pon ouvre et que l'on 
ferme à volonté par un registre horizontal n; les farines dites de seconde 
ou de troisième, après avoir traversé les cloisons mobiles, sortent par les 
autres parties de la bluterie, qui, à cet effet, est garnie, comme on sait, 
de soies moins fines dans ces parties que dans les premières, et sont 
amenées aux tubulures suivantes L’, LÀ, lesquelles sont également munies 
chacune d’un registre horizontal. Les sucs que l'on suspend à ces tubu- 
lures reçoivent ainsi les diverses qualités de farines, tandis que la der- 
nière M et le conduit N qui se trouve à l'extrémité de l'appareil sont des- 
tinés aux recoupettes et aux sons. 

Le corps du blutoir est renfermé dans un coffre en hois O séparé en 
plusieurs compartiments par des cloisons fixes P, et formé sur les côtés 
par des panneaux que l'on relire à volonté, pour visiter et réparer les 
soies, comme dans les blutoirs ordinaires; tout le système est, d'ailleurs, 
élevé au-dessus du plancher, à la hauteur convenable par des montants 
en bois Q réunis par des traverses. 

La vitesse moyenne donnée au cylindre bluteur est de 40 révolutions 
par minute, ce qui correspond à 


0m50 X 3,44 x 40 
60 


= 1047, 


soit 4 mètre environ à la circonférence par seconde. 

Eu donnant à ce cylindre une longueur de 2e 40 à 2» 20, le construc- 
teur estime que cet appareil peut sullire à bluter les farines provenant du 
travail de deux à trois paires de meules semblables à celles décrites pré- 
cédemment, travail qui s'élève jusqu’à 50 kilog. à l'heure. 
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Instruments construits par M. PELTIER jeune, fabricant-dépositaire, à Paris 


(PLANCHE 11) 


On sait que les fourrages étant coupés, il faut les dessécher avant de 
les rentrer et de les mettre dans les greniers ou en meules. Le fanage 
s'exécute presque partout avec la fourche, que manient le plus souvent 
des femmes chargées de remuer le foin, de manière à mettre toutes ses 
surfaces en contact avec l'air. 

En Angleterre, dont le climat humide est si peu favorable à la dessicca- 
tion du foin, et où cependant le grand développement de l'élève du 
bétail a fait donner une grande extension aux herbages, on se sert avec 
succès, depuis longtemps déjà, de machines à faner qui se sont très-répan- 
dues, preuve de leur grande utilité pratique. 

C'est à M. Robert Salmon, de Woburn, breveté en 1814 et en 1816, 
que l'on attribue la première bonne machine à faner. Cette machine, 
sauf quelques améliorations d'un ordre secondaire, est encore le type 
d’après lequel sont construites les meilleures faneuses mécaniques main- 
tenant en usage, ainsi que nous avons pu le constater cette année, en 
assistant au concours international des machines à faucher et à faner, 
tenu sur la ferme impériale de Vincennes. 

Les inventeurs des systèmes les plus perfectionnés sont MM. Thomas 
Wedlake, Smith et. Nicholson. Toutes ces machines se composent de 
râteaux en fer, à dents flexibles, assemblés sur une sorte de charpente 
cylindrique, tambour ou barillet tournant autour de l’essieu d’un chariot. 

Les dents saisissent l’herbe étendue sur le sol et la projettent plus ou 
moins haut, selon qu'elles la prennent par la cavité ou la convexité de 
leur courbure. 

C’est un spectacle vraiment intéressant que de voir le foin jeté avec: 
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rapidité à une grande hauteur, et ensuite retomber à l'arrière de la ma- 
chine, après avoir été exposé à lair beaucoup mieux et plus longtemps 
que ne peuvent le faire les femmes ou les enfants qui fanent avec la 
fourche à la main. 

A la suite des expériences faites sur ces machines au concours de Vin- 
cennes en 1860, le jury a décerné les prix dans l’ordre suivant : 

Une médaille d’or et 200 fr. à M. Ashby, de Stamford (Lincolnshire), 
pour une faneuse à double action, pouvant être employée pour les légu- 
mineux et les graminées, se débrayant facilement, et coûtant 530 fr. ; 

Une médaille d'argent et 150 fr. à la fancuse Nicholson, construite 
par MM. Ransome et Sims, importée et exposée par M. Ganneron, à Paris 
(prix : 550 fr. ); 

Enfin une médaille de bronze et 100 fr. à la faneuse inventée et exé- 
cutée par M. Samuelson, importée et exposée par MM. Claudon et Ce. 

Ces machines sont encore peu répandues en France, et nous devons 
le regretter, car, dans certains cas, elles peuvent rendre de grands ser- 
vices en permettant de profiter de quelques rayons de soleil, et de mettre 
le foin en état d'être rentré en conservant toute sa qualité. Tout le monde 
sait que s’il séjourne trop longtemps sur le sol, le foin pourrit, et qu'il 
n’est souvent bon qu'à être jeté sur le fumier, sans avoir fourni de nour- 
riture pour le bétail, ce qui en fait un engrais d'un prix très-élevé et 
d'ailleurs très-peu actif. 

L'instrumentcomplémentaire de la faneuse est le râteau à cheval, destiné 
à réunir en andains le foin étendu sur la prairie. Plusieurs systèmes sont 
en présence, mais ceux qui fonctionnent dans les meilleures conditions 
sont analogues à un râteau ordinaire dont les dents pourraient tourner 
autour de la pièce sur laquelle elles sont assemblées ; en outre, les dents 
sont indépendantes les unes des autres, et retombent par leur propre 
poids lorsqu'elles viennent à être soulevées par un obstacle du terrain. 
Un levier peut en outre servir à soulever une barre transversale qui prend 
toutes les dents à la fois, et les fait remonter À une hauteur suflisan(e 
pour les dégager de toutes les herbes qu'elles ont ramassées. 

Voici, d'après le rapport du jury, les récompenses décernées pour ces 
instruments à la suite du concours de Vincennes : 

Une médaille d'or et 200 fr. à M. Gustave Hamoir, à Saultain, pour un 
râteau perfectionné par l’exposant, et construit par M. Matha Tesneren. 
Ce râteau coûte 275 fr. IL est remarquable par une sorte de pied qui se 
pose à terre lorsque le conducteur de l'attelage juge à propos d'appuyer 
sur un levier pour relever les dents et laisser tomber le foin rassemblé, 
et former l'andain ; 

Une médaille d'argent et 450 fr. à M. Pinel, à Estrepagny, pour un 
râteau du système Howard ; 

Une médaille d'argent à MM. Clubb et Smith, pour un râteau de leur 
invention, du prix de 225 fr. ; 
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Une médaille dargent à M. Ganneron, pour un râteau construit par 
MM. Ransome et Sims, et coûtant 275 fr. ; 

Une médaille de bronze et 100 fr. à M. Bodin, de Rennes, pour un râteau 
du système Hovard, perfectionné par le constructeur, et coûtant 275 fr.; 

Une mention honorable à M. Simphal pour son ramasseur de foin ; 

Une mention honorable à M. Lallier, pour le principe de son râteau, 
se relevant de lui-même sans exiger la main de l’homme. 

Ainsi qu’on vient de le voir dans l'exposé qui précède, à la suite de 
résultats obtenus à Vincennes avec les machines à faner, la première récom- 
pense a été décernée à la faneuse de M. Ashby. Celle de M. Nicholson 
est venue après, mais séparée de la première par une simple nuance, et 
on sait ce que valent les nuances dans les expériences rapides d'un con- 
cours. Aussi, voyant une de ces dernières machines chez M. Peltier jeune, 
nous n'avons pas hésité à lui demander l'autorisation d’en relever les 
dessins afin de la donner dans ce Recueil comme un des meilleurs 
types, surtout en suivant l'excellente construction adoptée par M. Pel- 
tier, qui, du reste, apporte un soin tout particulier dans la confection 
de tous les instruments qui sortent de son établissement, et dont nous 
aurons prochainement à entretenir nos lecteurs au sujet des machines à 
faucher et à moissonner. 


DESCRIPTION DE LA MACHINE A FANER 


REPRÉSENTÉE PAR LES FIG. À A 6 DE LA PLANCHE Al. 


La fig. 4 est un plan horizontal général vu en dessus d’une faneuse 
Nicholson, construite par M. Peltier. 

La fig. 2 en est une section verticale faite par le milieu, suivant la ligne 
1-2; les brancards de l'attelage brisés. 

Les fig. 3 et 4 montrent en détail, à l’échelle de 1/15 de l'exécution, 
le mécanisme renfermé dans le moyeu des roues pour transmettre le 
mouvement aux dents de la faneuse. 

Les fig. 5 et 6 font voir le mode d'assemblage de ces dents sur les bras 
mobiles. 

Ainsi que Pon peut le reconnaître à l'examen de ces figures, la ma- 
chine se compose d’une paire de brancards tubulaire en fer creux A, 
réunis par de petits manchons a et des tringles méplates en fer a’ à un 
arbre creux horizontal A’, relié lui-même à deux branches méplates en 
fer forgé B, qui lui sont perpendiculaires. Ces branches sont réunies par 
de forts boulons b (fig. 1, 3 et 4) aux moyeux C des deux roues. 

Ces moyeux sont creux et fondus chacun avec deux roues d'engrenage ; 
lune c règne sur toute la circonférence intérieure, près du bord, du côté 
ouvert; l’autre c’, d'un plus petit diamètre, fait partie du fond. Un 
plateau ou couvercle C’ ferme cette espèce de barillet, qui forme lemoyeu 
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de chaque roue, et qui, à cet effet, est garni de dix rais en fer plat aux- 
quels la jante D est reliée. 

La réunion des deux moyeux C est effectuée par un arbre en fer forgé 
et tourné d, sur lequel sont montés les organes travailleurs de la faneuse. 
Cet arbre, pour faciliter le montage, est en deux pièces reliées au milieu 
par un manchon en fonte D’; et, comme il ne doit pas être entrainé 
dans le mouvement des roues, ses extrémités ne sont pas fixées aux 
moyeux; elles reposent simplement surles fonds par l'intermédiaire d'une 
petite plaque arquée e en fer, reliée au couvercle par deux boulons à em- 
base retenus au moyen d’écrous v’ (fig. 3 et 4). 

A droite et à gauche de cet arbre d sont montés deux cylindres 
creux d/, fondus chacun avec un pignon f et une espèce de collerette f”. 
Les extrémités de ces cylindres, opposés aux pignons, sont disposées 
pour recevoir les moyeux E auxquels sont réunis les bras 1 des moulinets 
armés des dents qui soulèvent le foin, et le laissent retomber ensuite 
sous l’action du mouvement rotatif communiqué à la machine. 

Chaque cylindre d’ est recouvert par une sorte de manchon F, fondu 
d'un bout avec une double collerette F’, destinée à éviter que le foin sou- 
levé par les palettes ne s’enroule en retombant autour du cylindre mobile 
et en s’agglomérant n'amène des résistances nuisibles au bon fonction- 
nement des moulinets. Le bout opposé du manchon est fondu avec des 
oreilles (voyez fig. 4) au moyen desquelles il est réuni par des écrous au 
couvercle fixe C/, qui ferme le barillet ou boite cylindrique c formant le 
moyeu de chaque roue. 

Près de sa jonction avec celui-ci, ce manchon est, en outre, muni d'un 
levier d'embrayage g, monté à charnière et garni intérieurement de deux 
petites joues au milieu desquelles on engage la collerette f’, fondue avec 
le cylindre d’. 

Dans cette position, qui est celle indiquée sur la fig. 3, le pignon f 
n'engrène ni avec la couronne dentée intérieure ce, ni avec la roue cen- 
trale c’. Dans ce cas, le eylindre d’, et par suite le moulinet faneur qui 
est fixé à son extrémité, ne reçoit aucun mouvement pendant le dé- 
placement de l'appareil; c’est ainsi que doivent être disposés les deux 
cylindres quand la machine, trainée par un cheval attelé aux brancards, 
est transportée dans le champ nouvellement fauché. 

Dans cet état, quand on veut faire fonctionner les moulinets faneurs, 
on dégage les collerettes f', en soulevant les leviers g des manchons, et on 
fait glisser les eylindres d’ sur l'arbre fixe d, soit vers le fond des moyeux, 
pour faire engrener les pignons f avec les roues centrales c', soit, au con- 
traire, en les rapprochant Pun vers l'autre pour faire engrener ces pignons 
avec la couronne dentée e. 

Dans le premier eas, les moulinets faneurs tournent en sens inverse 
des roues, et le foin de pré est enlevé et dispersé pour aller tomber au 
loin par derrière la machine. 
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Dansle second cas, ils tournent dans le même sens que les roues, et le foin 
des prairies artificielles est simplement écarté et légèrement secoué, afin 
de ménager les feuilles qui constituent la valeur essentielle de ce fourrage. 

Cette faculté d'obtenir d’une manière aussi simple le renversement de 
mouvement, afin de rendre la machine propre soit au fanage du foin de 
pré, soit à celui des prairies artificielles, est grandement appréciée et 
constitue un des avantages de la faneuse Nicholson. 

Chaque roue du véhicule donne donc, comme on a déjà pu aisément s'en 
rendre compte, d’une manière essentiellement indépendante, l'impulsion à 
chacun des moulinets faneurs; ceux-ci sont composés de huit palettes en 
bois G, reliées au moyen des bras en fer méplat E' à leurs cylindres res- 
pectifs d’; ils sont placés parallèlement à ce cylindre et à une égale dis- 
tance de son centre. 

Six dents aiguës en fer h sont boulonnées perpendiculairement sur cha- 
cune des palettes, lesquelles sontréunies aux bras E’ au moyen d’une pièce 
en fer présentant trois oreilles traversées par un boulon 9’ (fig. 5 et6), qui 
donne à la palette la faculté de tourner sur ce boulon, faisant ainsi l'office 
de charnière. 

Pour maintenir les dents droites pendant le travail, une petite pièce 
rectangulaire ¿ en fonte munie de joues reçoit l'extrémité d’une lame 
en acier h', formant ressort, et attachée par son autre extrémité au petit 
moyeu qui réunit les bras E’. 

Ce mode de réunion des palettes armées de dents avec les bras du mou- 
linet, tout en maintenant les dents redressées pendant le travail, permet 
de les coucher et de les rabattre sur elles-mêmes (voyez le tracé en lignes 
ponctuées, fig. 6) pendant le repos ou le transport. Cette mobilité ou élas- 
ticité relative des dents permet encore d'éviter les bris et les accidents 
qui pourraient se présenter chaque fois qu’une pierre ou une motte de 
terre offrirait un obstacle à l'impulsion assez forte des moulinets faneurs. 

Afin de pouvoir régler à volonté la hauteur des dents par rapport au 
sol pour effectuer le travail dans les conditions diverses, suivant l’état de 
la récolte, et aussi éloigner ces dents du sol pendant le transport de la 
machine, deux leviers H’, fixés de chaque côté aux couvercles C” des deux 
moyeux, sont terminés par des secteurs dentés qui engrènent avec deux 
petits pignons à’, fixés aux extrémités de l’arbre en fer creux A’. D'un 
côté ily a une petite manette j (fig. 1), au moyen de laquelle on fait tour- 
ner l'arbre et par suite les pignons qui font mouvoir les secteurs; de 
l’autre côté est disposé un rochet au moyen duquel ceux-ci sont main- 
tenus dans la position que l’on désire leur faire occuper. 

Le tracé en lignes ponctuées de la fig. 2 donne la position extrême des 
secteurs ou celle dans laquelle les dents sont le plus rapprochées du sol. 

Le travail de cette machine peut être évalué à celui que pourraient 
faire dans le même temps quinze à vingt ouvriers. Son prix à Paris, chez 
le constructeur, M. Peltier jeune, est de 550 fr. 
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SCARIFICATEUR-EXTIRPATEUR VERLIER. 


Les instruments employés en agriculture avec les noms de scarifica- 
ieurs, extirpateurs, déchaumeurs, ne diffèrent guère les uns des autres 
que par la forme de leur partie tranchante. Les scarificateurs sont des- 
tinés à diviser, couper et ameublir la terre sans la retourner, pour la 
rendre propre à être pénétrée par Pair atmosphérique. 

Le meilleur moment pour les employer est après la moisson. On com- 
mence par scarifier les chaintres ou lournailles, tout autour du champ; 
lorsque ce travail est fini, on recommence à l'envers, puis on herse. De 
cette manière les tournailles sont consolidées avant d’être piétinées par 
les chevaux. On prend alors les sillons de champ en long, en faisant péné- 
trer l'instrument à peu près à moitié de la profondeur du labour, et on 
fait suivre cette première façon par un coup de herse. 

L'opération étant terminée on scarifie de nouveau en travers en piquant 
un peu plus profondément, puis on herse de nouveau. Si la terre est 
très-sale, il est quelquefois nécessaire de donner un troisième coup de 
scarificateur, suivi d’un coup de herse. 

On estime que deux chevaux peuvent scarifier 420 ares de terre par 
jour en hiver, et 460 au printemps, à moins que la terre ne soit très- 
sale ou que le temps ne soit défavorable en hiver. 

Les extirpateurs doivent particulièrement détruire et arracher les mau- 
vaises herbes en labourant superficiellement le sol et le remuant sans le 
retourner. Ils tranchent au-dessous de leur collet les plantes nuisibles 
qu'ils font ainsi périr. 

Les déchaumeurs sont destinés soit à rompre, à trancher la couche 
gazonnée d'une terre avant son retournement et son ameublement 
par la charrue, soit à arracher les racines de chiendent que l'on amasse 
sur le sol où elles se dessèchent et peuvent être incinérées ou plongées 
dans les eaux ou purins des fumiers. 

Les extirpateurs en usage chez nous et à l'étranger varient surtout par 
leur monture, qui souvent est toute en fer, par le nombre des soes, qui 
s'élèvent jusqu'à sept, neuf et onze, par la forme des lames, tantôt 
larges comme un triangle rectangle ou isocèle, tantôt aiguës comme un 
fer de lance; quelques extirpateurs portent deux roues à l'arrière afin de 
régler mieux l'entrure et l'action horizontale des socs ou coutres, d'autres 
sont munis d’un avant-train; tous présentent d’ailleurs les mêmes dispo- 
sitions quant à l'horizontalité et à l’action des soes; enfin, on ajoute quel- 
quefois deux coutres latéraux pour couper verticalement la bande de 
terre et diminuer sa résistance. 

Les extirpateurs à lames étroites ont l'inconvénient de forcer à multi- 
plier les tiges en fer; il convient, en général, que celles-ci laissent entre 
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elles un intervalle de 55 à 65 centimètres, afin d'éviter qu’elles s’engor- 
gent en arrêtant les débris de végétaux renversés par l’effet même de ces 
ustensiles. 

Maintenant, presque tous les nouveaux instruments de ces trois genres 
qu’on fabrique peuvent se transformer facilement les uns dans les autres, 
par un simple changement de coutres dont les pieds sont armés. 

Dans le scarificateur on emploie des espèces de demi-cônes ou pyra- 
mides aiguës à arêtes tranchantes ; dans les extirpateurs et les déchau- 
meurs, on emploie des socs larges plus ou moins plats et tranchants. 

Le scarificateur que nous allons décrire, l’un des meilleurs que nous 
possédions maintenant en France, est disposé pour subir ces diverses trans- 
formations; il est du système de M. Verlier, de Sedan, et construit 
par M. Peltier jeune, de Paris, qui a su apporter dans ses dispositions 
primitives de notables améliorations qui rendent sa manœuvre plus facile 
et son action plus énergique. 


DESCRIPTION DU SCARIFICATEUR-EXTIRPATEUR 


REPRÉSENTÉ PAR LES FIG. 7 A 40 DE LA PLANCHE M4. 


La fig. 7 est un plan général vu en dessus de l'instrument tout monté 
et prêt à fonctionner comme scarificateur. 

La fig. 8 en est une élévation dans le sens longitudinal. 

La fig. 9 est une vue par derrière du côté des leviers de manœuvre. 

La fig. 10 fait voir, en élévation, de face et de côté, la forme des 
lames de rechange pour transformer le scarificateur en extirpateur. 

Cet instrument est composé d’un bâti triangulaire en bois de chêne L 
relié par des barres méplates en fer L. 

Le sommet antérieur du triangle est traversé par une tige verticale 
en fer rond L’, qui repose par sa partie inférieure sur l'essieu de deux 
petites roues en fer M. 

Une chape en fer l’, munie du crochet d’attelage, embrasse le bout de 
la charpente traversé par la tige L’, afin de consolider cette partie du 
bâti sur laquelle s'opère l'effort de traction, et une petite tringle verti- 
cale m, montée parallèlement à cette tige, au moyen de deux petits bras 
en fer m/, guide le mouvement vertical du crochet d’attelage, naturelle- 
ment mobile avec le bâti. 

A la partie supérieure de la tige L’ est encore fixée une douille munie 
de chaque côté de deux petites tiges horizontales qui reçoivent à frotte- 
ment doux la fourche formée par les deux plaques en fer n, dont l’extré- 
mité du levier à manche N est garni. 

Ce levier est relié au bâti L par deux tringles de suspension N’, 
articulées sur un boulon n’, fixé à la traverse longitudinale du milieu, et 
il est traversé, près de son manche, par une tringle méplate en fer O 
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forgée en arc de cercle et montée à articulation sur le bâti; elle est garnie 
de petits trous qui, à l’aide d’une cheville, permettent de maintenir le 
levier à une hauteur facultative. 

L’arrière du bâti est supporté par deux roues en fer M’, à essieux 
indépendants, qui sont reliés, par de petites bielles courbes en fer forgé o, 
à la traverse d’arrière, munie à cet effet de douilles traversées par les 
boulons o’, de manière à former une sorte de charnière permettant 
l'abaissement ou le soulèvement du châssis sur les essieux pris comme 
centre de mouvement. 

Les boulons 0’ sont forgés chacun avec un retour d'équerre au moyen 
duquel ils sont réunis aux leviers recourhés en fer O’, qui servent de 
mancheron au conducteur pour faire pénétrer les tranchants dans le sol 
et les soulever au besoin. A cet effet, on fixe ces leviers à la hauteur 
voulue au moyen d’une cheville r’ que l’on engage dans l’un des trous 
des secteurs p, qui les traversent et leur servent de guides: 

Sur le bâti, de chaque côté des bielles de suspension N’, sont fixées 
deux tringles en fer rond R, terminées par des boucles qui servent à sou- 
tenir les guides du cheval que le conducteur, tenant en main les man- 
cherons 0’, doit avoir à sa disposition. 

Les coutres ou tranchants scarificateurs P sont fixés par deux boulons 
à écrous à de fortes tiges rectangulaires en fer légèrement recourhées, 
reliées par un fort écrou aux deux traverses d’arrière du bâti. 

Les tranchants-extirpateurs P’ (fig. 410) sont disposés ct reliés de la 
même manière, il n’y a que la forme de la palette, évasée en fer de lance, 
qui offre une différence sensible avec les premiers. 

Dans les deux cas la manœuvre de l'instrument est la même : aussi, 
lorsque le conducteur placé à l'arrière soulève le levier N, les dents 
sortent de terre, et, pour régler l'entrure, il l'arrête à la position qu'il 
croit convenable à l’aide de la cheville r. Il agit de la même manière 
à l’aide des mancherons o’, et règle la position de l'arrière du bâti en 
engagcant la cheville 7” dans l’un ou Pautre des trous du secteur p. 

Les fig. 8 et 9 montrent l'instrument dans la position qu'il doit occu- 
per ; quand on veut opérer son transport, le bâti est soulevé et les tran- 
chants éloignés du sol. Le tracé en lignes ponctuées de la fig. 9 montre 
au contraire le bâti complétement descendu et les tranchants engagés 
à la plus grande profondeur possible. 

Les dispositions d'ensemble de cet instrument lui permettent de fonc- 
tionner dans une position inclinée, ce qui est souvent fort utile quand 
on veut scarilier les billons un peu élevés. 

Ce système de scarilicateur pris à Paris, à l'établissement de M. Peltier 
jeune, et muni des derniers perfectionnements apportés par ce construc- 
teur, coûte 170 à 220 francs ou 240 francs, selon qu'il est à 7, 9 ou 
11 pieds ou outils tranchants. 


NOTICE INDUSTRIELLE 


CEMENTATION DU FER 


PAR M. H. CARON 


Dans la séance du 8 octobre dernier, M. H. Caron, capitaine d'artille- 
rie, a fait une communication à l’Académie des sciences sur la cémen- 
tation du fer qui nous parait offrir le plus grand intérêt pour nos lecteurs. 


Les procédés employés dans l’industrie pour cémenter le fer, relate M. Caron, 
varient par la composition des céments, mais tous se ressemblent par la manière 
d'opérer; on place la pièce à cémenter dans une boîte en tôle en l’entourant, 
soit de poussier de charbon ou de suie, soit de cuir carbonisé ou de corne, etc. 
Chaque méthode est préconisée par ceux qui l'emploient, mais l'explication du 
fait lui-même est jusqu'ici restée inconnue. M. Caron, en cherchant à se rendre 
compte du phénomène, a pensé que la combinaison du fer et du charbon ne 
pouvait avoir lieu que par l'intermédiaire d’un composé carburé gazeux qui, 
pénétrant dans les pores du métal dilatés par la chaleur, y abandonnait son car- 
bone. Or, d’après la nature même des céments employés dans l’industrie, ce 
composé a semblé à l’auteur devoir être un cyanure. Pour s’en assurer, il a fait 
les expériences suivantes : 

L'appareil dont il s’est servi se composait d'un tube en porcelaine rempli de 
charbon concassé en morceaux de la grosseur d'un centimètre cube environ ; au 
milieu du tube, et suivant son axe, était placée une barre de fer carrée qui se 
trouvait aussi complétement entourée de charbon. Le tube a été mis ensuite sur 
un fourneau à réverbère muni de son laboraloire et chauffé au coke. L'appareil 
ainsi disposé, on a fait passer successivement dans le tube porté au rouge de 
l'hydrogène, de l’oxyde de carbone, de l'azote, de l'air, de l'hydrogène carboné 
pur, etc.; après deux heures de feu chaque fois, l’auteur n’a jamais obtenu de 
cémentation. Quelquefois, et à de rares endroits, la surface du fer était un peu 
plus dure, mais dans tous les cas la cémentation, toujours superficielle, pouvait 
être attribuée à l'impureté du charbon ou du gaz. 

Il n’en est pas de même si, au lieu de ces gaz, on fait passer du gaz ammo- 
niac sec; la cémentation alors est rapide et belle : après deux heures de chauffe, 
la barre de fer trempée immédiatement, puis martelée pour resserrer le grain et 
trempée de nouveau, accusait dans sa cassure une cémentation de deux milli- 
mètres de profondeur, parfaitement régulière et à grain magnifique. A quelle cause 
attribuer la cémentation ? Évidemment à l’action de l'ammoniaque sur le charbon ; 
ces deux corps, à cette température, ont dù former du cyanure d’ammonium 
gazeux qui a cédé son charbon au fer et donné ainsi naissance à l'acier. 
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Mais ceci n’était encore qu’une hypothèse, M. Caron a voulu constater direc- 
tement l’action du cyanure d’ammonium; pour cela, il a supprimé le charbon 
dans le tube de porcelaine, et n’y a laissé que le fer placé dans l'axe et soutenu 
dans cette position par ses deux extrémités ; et il a préparé dans une cornue du 
cyanure d’ammonium qu’il a fait passer à l’état do gaz et sec dans le tube de 
porcelaine porté au rouge; après deux heures de chauffe, la barre de fer a été 
retirée et a subi les mêmes opérations que la précédente, elle était parfaitement 
cémentée, et l'extrémité voisine de l’arrivée du gaz l'était bien plus que l’autre. 
D'après cela, l’auteur a cru pouvoir conclure que dans ce cas la cémentation 
avait été produite par le cyanure d’ammonium. 

Le gaz ammoniac, ou plutôt le cyanure d'ammonium, ne pouvait avoir seul la 
propriété de cémenter, il était plus que probable que les autres cyanuros alca- 
lins devaient la posséder aussi ; la trempe au prussiate, si connue dans l’industrie, 
en était une preuve, mais malheureusement, dans ce cas, la cémentation, n'étant 
jamais que superficielle, ne pouvait être comparée à l’autre; il a fallu, par suite, 
employer d'autres moyens pour arriver à la constatation do la cémentation par 
les cyanures alcalins. 

L'appareil de M. Caron étant disposé comme précédemment, il a imbibé les 
charbons avoc une dissolution peu concentrée de carbonate do polasse ot a fail 
passer dans le tube, porté au rouge, un courant d'air sec; on sait quo dans cos 
circonstances il se forme du eyanure de potassium sensiblement volatil au rouge. 
C'est sur ce corps que M. Caron comptait pour cémenter le for; en effet, après 
deux heures de fou la barre accusait une cémentation magnifique et profondo do 
deux millimètres. 

La soude, la baryte et la strontiano cémentent à peu près do la même manière 
sous l'influence du courant d'air. Quant à la chaux, comme on devait s'y attendre, 
ollo ne produit aucune cémentation, et par cela même vient apporter une preuve 
de plus à l'appui de l'hypothèse de l'auteur de la cémontation par les cyanures. 
Voici comment : il y a plusieurs années, s'occupant do la préparation des eya- 
nures alcalins par la voie sèche, M. Caron faisait, pour les obtenir, du gaz am- 
moniac sec à travers un tube rempli de charbons et porté au rouge; il dirigeait 
ensuite le cyanure ammonium ainsi formé dans un autre tubo également porté 
au rouge, et contenant des nacolles de charbon remplies de la base dont il voulait 
formor le cyanure. TI oblenait ainsi, et très-facilement, les cyanures de potas- 
sium, sodium, barium et strontium; mais il ne put jamais produire los cya- 
nures (le calcium, de magnésium, etc. 

La chaux ne pouvant, comme la baryte, former un cyanure sous l’influance de 
l'azote et du charbon, ne davait donc pas être propre à la cémentation si son 
hypothèse était vraie. La présence d’une base alcalino ne sufit pas, comme on 
le voit, pour produire la cémentation, il faut encore que cette base puisse, dans 
les circonstances où elle se trouvo, former un eyanure. S'il n'y a pas do cyanuro 
formé, il n'y a done pas de cémentation. 

Toutes les recelies plus ou moins bizarres employées dans l'industrie pour 
cémenter le fer peuvent s'expliquer par la formation des eyanures. Les charbons 
préparés contiennent toujours de la potasse ou do la soude, les matières animales 
qu'on y ajoute apportent aussi, on même tomps quo Paleali, l'azote qui sert à 
faire le cyanure. 

En résumé, il semble quo ces expériences démontrent d’une manièro incon- 
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testable que, pour obtenir une cémentation rapide et profonde, il faut favoriser, 
au milieu du charbon qui entoure le fer, la formation des cyanures alcalins qui 
ont été cités. L'application en serait des plus faciles dans l’industrie ; peut-être 
aussi par ce moyen pourrait-on réduire de beaucoup la durée de la cémentation 
et conserver, par cela même, une ténacité plus grande à la partie centrale du 
métal qui n’a pas été atteinte par la cémentation. 


SUR LA CONSTITUTION CHIMIQUE DES FONTES ET DE L’ACIER, REMARQUES FAITES 
PAR M. L. FRÉMY, A L'OCCASION DE LA PRÉCÉDENTE COMMUNICATION. 


L'intéressante communication de M. Caron fournit à M. Frémy l'occasion de 
faire connaître à l’Académie quelques-uns des résultats qu'il a obtenus dans 
un travail qu’il poursuit sur la constitution des fontes et des aciers. 

Des observations nombreuses prouvent que l’azote exerce de l'influence sur le 
phénomène de l’aciération, et confirment l'opinion que le savant M. Despretz a 
consignée dans son travail sur l’azoture de fer. 

Tous les chimistes connaissent, en effet, la transformation si rapide du fer en 
acier sous l'influence du ferrocyanure de potassium, et les recherches intéres- 
santes de M. Saunderson, dans lesquelles cet habile fabricant prouve que, dans 
les caisses de cémentation, l’acier ne se forme que sous la double action du car- 
bone et de l'azote. 

L'auteur a pensé que l'azote n’avait pas seulement pour effet, dans la cémen- 
tation, de présenter au fer le carbone à l’état gazeux, mais que, restant uni au 
carbone, il pouvait se combiner au métal. 

Le présence de l’azote dans certains échantillons de fer, de fonte et d'acier, 
avait déjà été constatée, de Ja manière la plus nette, par M. Marchand. Il restait 
à rechercher sous quel état l’azote pouvait exister dans l'acier ou dans la fonte : 
c’est cette question que l’auteur a voulu examiner. 

Lorsque, en suivant la méthode de Berzélius, on soumet l'acier ou la fonte à 
l'action du bichlorure de cuivre, on obtient un résidu qui contient du graphite 
et une matière brune. 

Cette dernière substance n’est pas du charbon, elle est en partie soluble dans 
la potasse. Lorsqu'on la chauffe, elle dégage une quantité considérable d’ammo- 
niaque et présente de l’analogie avec certains dérivés de cyanogène. 

Les expériences que M. Frémy se propose de faire connaître prochainement 
tendront à prouver que les fontes et les aciers, qui sont considérés comme des 
carbures de fer, sont plutôt des combinaisons de métal avec un radical com- 
plexe pouvant être comparé au cyanogène, et qui se produit directement comme 
lui par la combinaison du carbone avec l'azote atmosphérique. La matière brune 
dont on a parlé précédemment et l’huile infecte qui se forment dans l’action des 
acides sur les fontes et les aciers seraient les produits de décomposition de ce 
radical composé. 

Les métalloïdes, tels que le soufre, le phosphore, l'arsenic, qui modifient d’une 
manière si profonde les propriétés des aciers et des fontes, agissent, selon lau- 
teur, principalement sur le composé azoté dont on vient de parler, et peuvent 
même le modifier par substitution. On peut citer, à cet égard, une expérience 
qui paraît intéressante au point de vue théorique et qui donne l'explication de 
plusieurs faits observés dans la pratique. 
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On a fait fondre, au milieu d’une brasque siliceuse, une fonte au charbon de 
bois très-graphiteuse. Le culot, ainsi obtenu, était recouvert de graphite; la 
fonte s'était chargée, pendant l'opération, de 3 centimètres de silicium, ot était 
restée grise et malléable : elle ressemblait, par conséquent, aux fontes grises 
au coke préparées dans de bonnes conditions. Le silicium était substitué, dans 
ce cas, au carbone, qui, cristallisant à l’état de graphite dans la masse métal- 
lique, avait formé la fonte grise siliceuse bien connue des mélallurgistes. 

Cette fonte grise a été soumise ensuite à l’action de différentes brasques pou- 
vant donner au métal du soufre, du phosphore ou de l'arsenic. 

Dans ces essais, la fonte est devenue blanche, et les métalloïdes se sont substi- 
tués au carbone, qui, se trouvant éliminé complétement du bain métallique, est 
venu cristalliser à sa surface et former de larges lamelles de graphite. 

Ces fontes, traitées par les acides, ont produit des huiles infectes qui conte- 
naient les métalloïdes qui avaient été employés pour blanchir les fontes. 

Lorsque le soufre s'introduit dans les fontes, il élimine donc on partie lo car- 
bone, ct forme un radical sulfuré produisant une fonte blanche qui n’a plus la 
propriété de s'empâter avec le graphite, comme les fontes grises ordinaires. 

C’est en étudiant les modifications que les métalloïdes pouvent faire éprouver 
à la substance organique qui existe dans les fontes, dans le fine-métal et dans 
l'acier, que l’on déterminera les relations quo ces produits présentent entre eux : 
à cet égard, les analyses chimiques sont devenues insuffisantes. En effet, les 
données analytiques qui portent sur la détermination brute du carbono contenu 
dans les fontes et dans les aciers ne peuvent fournir aucune indication utile; car 
on donne, on général, le nom de carbono à un mélange de graphite ot de sub- 
stanco organique azoléo; on tient aussi compte du graphite qui, élant interposé 
simplement dans la masse métallique, n’y joue aucun rôle, ot on néglige la dé- 
termination de la substance azotéo, qui paraît tre le corps réellement actif. 

En résumé, il paraît impossible à l'auteur d'admettre que les fontes, le fine-métal 
et l'acier soient formés essentiellement par la combinaison du fer avec le car- 
bone, ot qu'ils ne diffèrent ontre cux que par la proportion de ce métalloïde. 

La substance qui, dans les composés précédents, modifie d'uno manière si utile 
les propriétés du fer, peut être quelquefois un mélalloïde, mais peut aussi tro 
composée; elle so rapproche alors des dérivés du eyanogène et so transformo 
comme eux par l'action des métalloïdes, lorsque cotto substance contient soit 
de l'azote, soit du soufre, soit du phosphore et de l'arsenic; elle forme, en 
s'unissant au fer, les fontes blanches, grisos ot truiléos, lo fine-métal et l'acier, 

La couleur et l'aspect des fontes no suffisent donc pas pour faire connaître leur 
composition; il existe plusieurs espèces de fontes blanches qui diffèrent entre 
elles par la nature du métalloïde qu’elles contiennent; et une fonte grise au coke 
qui retient 2 ou 3 centièmes de silicium peut ressembler à une fonte grise au 
bois qui est à peine siliceuse. Les relations qui lient les fontes aux aciers no 
sont pas aussi simples qu’on le croit généralement. 

À une époque où l’industrie cherche à produire de l'acier à un prix pou élevé, 
et à transformer la fonte en acier par des méthodes diverses, l'auteur a pensé 
que les faits qui précèdent pourraient guider les maîtres de forge dans leurs 
essais, en déterminant surlout la naturo du problème qu'ils ont à résoudre. 


CHEMINS DE FER 
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POUR FORTES RAMPES 


A HUIT ROUES ACCOUPLÉES 


PAR 


M. L. PETIET, ingénieur 


CHEF DE L'EXPLOITATION AU CHEMIN DE FER DU NORD 


(PLANCHES 12, 43 ET 14) 


On construit, depuis quelques années, de nouveaux types de locomo- 
tives qui portent leur eau et leur coke, et qui, par suite, n’ont pas de 
tender séparé; on les appelle machines-tender. Tel est le système qui a 
été étudié d’une manière toute spéciale par M. Petiet, et qui est appli- 
qué depuis quelque temps sur le chemin de fer du Nord. 

Ce système est adopté dans trois circonstances principales ' : 

49 Comme machine de banlieue ; 

2° Comme machine de gare; 

3° Comme machine de rampe. 

Dans le premier cas, il importe de réduire la longueur des trains, 
de faciliter et d'abréger les manœuvres des gares extrêmes, soit en évi- 
tant de tourner les machines et tenders sur les plaques tournantes, soit 
en se dispensant de tourner les machines sur des plaques de très-grand 
diamètre (pour machine et tender), soit en réduisant, dans le rapport de 
deux à un, les manœuvres à faire sur les plaques ordinaires, les trajets 
étant d’ailleurs très-courts, de telle sorte que les machines n’aient besoin 
de renouveler leur approvisionnement qu'aux extrémités du parcours : 
on peut réduire de beaucoup la capacité du réservoir d'eau et du magasin 
à coke, remplacer le tender par des caisses à eau placées sur la machine, 
et ménager un petit emplacement pour quelques hectolitres d’eau. 

1. Nous extrayons les appréciations qui suivent de l'excellent ouvrage de MM. L. Le 


Chatelier, E. Flachat, L. Petiet et Polonceau , qui a pour titre: Guide du mécanicien 
constructeur et conducteur de machines-locomotives. 
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Cette disposition ne change rien au mode de construction des ma- 
chines, et, dans la plupart des cas, les machines-tender affectées au ser- 
vice de banlieue sont des machines ordinaires transformées. Le mode de 
transformation peut varier suivant les dispositions de la machine et la 
répartition du poids sur les essieux; on s'applique, en mettant l’eau vers 
l'avant, au milieu ou à Farrière, à obtenir une bonne répartition de poids 
sur les essieux. Il n’y a à cela aucune difliculté pour les machines dont 
il est question en ce moment, parce que ces machines sont, en général, 
légères, ou parce que l'addition du poids à leur faire est peu considé- 
rable. 

On a cherché à généraliser l'emploi des machines-tender et à en faire 
un type uniforme du matériel des grandes lignes. A la discussion, cette 
combinaison a dû être écartée pour les machines à marchandises à six 
roues accouplées, dont il aurait fallu exagérer le poids ou réduire la puis- 
sance; l'expérience paraît l'avoir condamnée pour les machines mixtes 
ou les machines à roues indépendantes à employer pour les services de 
grands parcours. 

Les ingénieurs qui ont cherché à entrer dans cette voie ont été en- 
traînés fatalement à donner une charge exagérée aux roues motrices, 
charge dont l'intensité et la répartition varient d'ailleurs suivant que le 
réservoir à cau est plein ou vide; en même temps, on a été conduit à ré- 
duire au delà de ce qui était convenable la capacité du réservoir. Cela 
résulte de ce que, dans les conditions actuelles de l'exploitation des che- 
mins de fer, même à pentes faibles, les 40 à 11 tonnes de charges sur les 
rails qu'il convient de ne pas dépasser pour chaque essieu, ou les 30 à 
32 tonnes disponibles pour les trois essieux, suflisent à peine pour qu'on 
puisse donner à tous les organes de la machine les dimensions et le 
poids correspondant à la puissance voulue. Pour ces machines, tant 
que le nombre des essieux est limité À trois sous la machine même, il 
ne reste plus de marge pour loger l’eau, le coke, les outils, c'est-à- 
dire, sans compter le poids des caisses à eau, un surcroit de poids de 
6 à 7000 kilogrammes. 

Le véritable emploi du système de machine-tender est pour les ma- 
chines de gare. 

Ces machines ont été combinées en vue de satisfaire à une double con- 
dition : pénétrer dans les parties des gares de marchandises à l'aide des 
plaques tournantes établies pour les wagons; offrir une grande puissance 
de traction et surtout de démarrage. La machine-tender répondait seule 
à la première condition du problême; il n’y avait d'ailleurs besoin que 
Q'un faible approvisionnement d’eau et de coke. Les roues ont été rassem- 
blées sous le corps cylindrique de la chaudière, entre la boite à fumée, 
serrées les unes contre les autres, el, autant que possible, chargées d'un 
poids égal. Enfin, on a adopté des roues d’un petit diamètre (4"40 et 
même 1"06) donnant la puissance nécessaire au démarrage, et appro- 
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priées d’ailleurs à la condition essentielle de tout service de gare, la 
marche à petite vitesse. 

L'emploi de ces machines est devenu général sur les chemins de fer 
français; on en tire un très-utile partı pour l'entrée en gare des trains 
arrivant, pour la répartition des wagons sur les voies de déchargement, 
pour l’enlèvement des wagons déchargés, pour leur remisage sur les 
voies destinées à cet usage, pour l'approche des wagons à charger, pour 
la formation des trains partant, etc. 

Le troisième cas est celui où la machine-tender est adoptée surtout à 
cause du poids mort qu’elle procure, poids mort qu'on peut considérer 
comme équivalant à un wagon chargé. La formule de cette application 
de la machine-tender n’est pas très-nelte. On trouve bien en Angleterre 
quelques cas d'emploi de machines ordinaires, arrangées en machines- 
tender pour le renfort sur les plans inclinés; mais dans les cas d’applica- 
tion systématique de la machine-tender aux chemins à fortes rampes se 
présentent des circonstances additionnelles qui exigent une description 
spéciale pour chacun. Ces cas se réduisent à deux, également dignes 
d'intérêt par l'importance déjà constatée ou probable des applications. 

Par ordre chronologique, nous citerons, avec les auteurs du Guide 
du mécanicien-constructeur de locomotives, les machines du chemin de 
fer de Gênes à Turin, construites pour assurer le service des rampes de 
35 millimètres par mètre des Giovi, à la traversée des Apennins, ma- 
chines appliquées depuis au Victor-Emmanuel, dont le parcours offre, à 
plusieurs reprises, des pentes de 30 millimètres par mètre. La formule 
de ce système est le développement du système de M. Verpilleux ; au lieu 
d’avoir une seule chaudière, de dimension nécessairement limitée, four- 
nissant de la vapeur aux cylindres accolés à ladite chaudière, en même 
temps qu'à des cylindres placés sur le tender, comme le faisait M. Ver- 
pilleux, on a reporté la moitié du tender sur la chaudière et la moitié de la 
chaudière sur le tender; on a fait ainsi deux machines-tender accouplées 
dos à dos, de manière à ne faire qu'une seule machine, conduite par un 
seul mécanicien et un seul chauffeur. Ces machines devaient être chacune 
à quatre roues, afin qu’elle pussent passer dans les courbes de faible 
rayon, et les roues devaient être d’un très-petit diamètre, afin que la 
puissance de traction fût considérable. L'ensemble de ces combinaisons 
en faisait une machine à huit roues articulées librement au milieu, pou- 
vant remorquer dans les courbes de petit rayon des charges très-lourdes 
en marchant à petite vitesse. 

Cette formule, produite à l’occasion du concours du Sœmering , et 
communiquée par l’un des auteurs du Guide du mécanicien et du construc- 
teur de locomotives au gouvernement piémontais, qui cherchait à cette 
époque une solution pour les plans inclinés des Giovi, avait été, à la même 
époque, et même quelques mois plus tôt, imaginée par M. Sommeiller, 
ingénieur des ponts et chaussées à Turin. Gette disposition offre, sur 

xu. 9 
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celle de M. Verpilleux, l’avantage de donner à la chaudière, par sa di- 
vision en deux, une puissance plus considérable, et de permettre la dé- 
composition de la machine et l'application de chacune de ses parties au 
service ordinaire, soit seule, soit accouplée avec un tender. 

Dans ce système, l'emploi des machines élémentaires à quatre roues 
n'est motivé que s'il y a des courbes de petits rayons à franchir. En 
admettant de même deux machines à six roues accouplées, et accoudées 
dos à dos, on augmente la puissance de l’ensemble, en même temps 
qu'on réduit à des proportions plus convenables la charge des rails au 
contact des roues. On pourrait, au besoin, se servir de machines ordi- 
naires, sans réservoir à eau et à coke, en interposant entre elles un ten- 
der commun porté sur quatre roues. Cette combinaison a été signalée, 
comme développement de la formule empruntée à la machine de M. Ver- 
pilleux, aux ingénieurs du chemin de fer de Rhône-et-Loire. 

Le second cas d'application des machines-tender est celui des machines 
à huit roues accouplées que la Compagnie du chemin de fer du Nord fait 
exécuter pour le service des fortes rampes de ses embranchements, C'est 
ce type que nous avons représenté en détail sur les planches 12, 43 et 14. 

M. Petict, en étudiant tout particulièrement ce nouveau système, a 
cherché à faire des locomotives aussi légères que possible, tout en ayant, 
comme production de vapeur, une puissance suflisante pour utiliser 
l'adhérence d’un poids brut total de 39 à 40 tonnes également réparti sur 
les quatre essieux. 

Elles se composent de trois parties distinctes superposées l’une au- 
dessus de l’autre, et qui peuvent être isolées à Paide d’une grue pour les 
réparations; savoir : 

1° Le mécanisme avec ses roues; 

2° La bâche à cau en un seul réservoir complet; 

3° La chaudière. 

La machine a quatre roues de petit diamètre toutes accouplées; tout le 
mécanisme est en dehors; c’est une sorte d'extension dela machine de gare. 

En adoptant deux roues d’un petit diamètre, M. Petiet a pu accoupler 
quatre essieux sans exagérer l’écartement entre les axes extrêmes. Get 
ingénieur a pu surtout élargir la boîte à feu, dont la partie inférieure est 
au-dessus des roues. Enfin, la réduction du diamètre des roues a eu pour 
but de réduire d'autant le poids de celles-ci. 

Le réservoir d'eau est placé entre les châssis et le corps cylindrique de 
la chaudière. 

Ces locomotives sont destinées à faire le service sur deux inclinaisons 
de 10 et de 18 millimètres par mètre, sur des embranchements d’une 
faible longueur, à petite vitesse et en ménageant la voie; elles ne doivent 
emporter qu'une provision d'eau et de combustible sullisante pour un 
petit parcours. 

Si on accouplait deux de ces locomotives, elles pourraient remorquer 
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facilement des trains de marchandises fortement chargés sur des rampes 
de 25 à 30 et même 35 millimètres par mètre. 

Nous donnerons plus loin, après la description détaillée des pièces dont 
cette machine est composée, des résultats d'expériences et quelques con- 
sidérations techniques rapportés par M. E. Flachat dans son Étude de 
la traversée des Alpes par le Simplon. 

C’est à la parfaite obligeance de MM. Petiet et Nozo que nous sommes 
redevables de la communication des dessins de la machine pour fortes 
rampes que nous reproduisons dans ce Recueil. Nous nous faisons un vé- 
ritable plaisir de leur en adresser ici nos remerciments bien sincères. 


DESCRIPTION DE LA MACHINE-TENDER POUR FORTES RAMPES 


REPRÉSENTÉE PAR LES FIG. À A 40 DES PLANCHES 42, 43 ET 184. 


La fig. 1, pl. 12, représente cette machine en élévation longitudinale, 
vue extérieurement et dessinée à l’échelle de 1/25 de l'exécution. 

La fig. 2, pl. 13, en est une section verticale et transversale faite par 
le foyer et l'axe des roues d’arrière, suivant la ligne 1-2 de la fig. 1. 

La fig. 3 est une seconde section transversale passant par le corps de la 
chaudière, entre les deux roues d'avant,- suivant la ligne 3-4 de la même 
figure. 

La fig. 4 est une troisième section transversale faite par le milieu de la 
boîte à fumée et l'axe de la cheminée. 

La fig. 5, pl. 14, représente la machine en plan horizontal, moitié vue 
en-dessus et moitié, la chaudière enlevée, pour laisser voir le châssis, les 
roues et le mécanisme moteur. 

La fig. 6 est une section verticale et longitudinale de la chaudière com- 
plète avec son foyer. 

La fig. 7 donne un détail du panier-filtre renfermé dans la caisse à eau. 

Les fig. 8 et 9, pl. 13, sont deux sections verticales faites, perpendi- 
culairement l’une à l’autre, de l’un des cylindres à vapeur et de sa boîte 
de distribution. 

Les fig. 10 et 11 font voir en détail la pompe alimentaire. 


APPAREIL DE VAPORISATION. 


FOYER. — Si on en excepte ses dimensions plus considérables, la boîte à 
feu de cette machine ne diffère pas de celles deslocomotives actuellement 
en usage ; c’est une caisse rectangulaire A, ouverte à sa partie inférieure ; 
trois des côtés latéraux et le plafond sont formés de feuilles de cuivre 
rouge de 12 millimètres d'épaisseur, dont les rebords sont pliés en forme 
de cornière, pour être assemblées entre elles au moyen de rivets. Ces 
trois parois verticales sont percées de trous taraudés de 20 millimètres 
de diamètre, distribués symétriquement sur toute leur surface, pour re- 
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cevoir les entre-toises filetées a, destinées à relier les parois intérieures 
avec l'enveloppe extérieure A’. 

Le plafond est soutenu par neuf armatures en fer a’ (fig. 2 et 6), com- 
posées chacune de deux flasques de forte tôle, reliées entre elles par des 
rivets, et au plafond par des boulons, des rondelles et des écrous. Deux de 
ces armatures sont réunies par quatre tirants b articulés au dôme de l’en- 
veloppe extérieure au moyen de fers à T, qui y sont rivés intérieurement. 

La plaque tubulaire qui forme le fond de lzb oîte à feu a 25 millimètres 
d'épaisseur ; elle est percée de 289 trous de 40 millimètres de diamètre, 
destinés à recevoir le même nombre de tubes en laiton B, qui y sont 
fixés, à la manière ordinaire, par des bagues ou viroles en acier, légè- 
rement coniques extérieurement, ou simplement en rabattant le bord 
qui fait saillie et que l’on mandrine ensuite fortement. 

La paroi postérieure faisant face à la plaque tubulaire est pereée d'une 
ouverture rectangulaire à coins arrondis fermée par la porte du foyer. 
La jonction entre la paroi de la boîte à feu et l'enveloppe extérieure est 
faite au moyen d’un cadre en fer b’ (fig. 6), fixé par des entre-toises 
en fer fortement rivées à l’intérieur et à l’extérieur. A la partie inférieure, 
un cadre en fer forgé b* complète la fermeture de l’espace réservé à l’eau 
autour de la boite à feu. 

La grille est composée de barreaux c en fer forgé ou laminé; ils sont 
en deux pièces et supportés, au milieu et à leurs extrémités, par des 
barres transversales c’; les deux du fond sont fixées au foyer, celle de 
devant est mobile pour, au hesoin, jeter bas Le feu. À cet effet, elle est 
supportée par des leviers mobiles sur Parbre en fer e (fig. 6) au moyen 
de la tringle méplate C, que le mécanicien peut manæuvrer de sa plate- 
forme en soulevant la petite porte (7 (fig. 5) ménagée directement au- 
dessus de cette tringle, laquelle est terminée par une poignée. 

Cette disposition de grille à bascule n’est nécessaire que pour la partie 
des barreaux de devant, car le mécanicien peut parfaitement atteindre 
les barreaux du fond, et, par la porte, à Paide de sa lance à jeter le feu, 
les faire tomber. 

CORPS CYLINDRIQUE. — Le corps cylindrique de cette machine a 48 250 
de diamètre intérieur ; les feuilles de tôle dont il est formé sont assem- 
blées à recouvrement les unes sur les autres, et réunies au moyen de 
rivets; elles ont 42mill: 5 d'épaisseur, L'enveloppe de la boite à feu est 
reliée avec ce cylindre par une large cornière arrondie d (fig. 6), el son 
extrémité opposée avec la capacité cylindrique D, qui forme la boîte à 
fumée. La plaque tubulaire B/ porte un rebord embouti, qui est rivé à 
l'intérieur de cette boîte. L'épaisseur de cette plaque est de 47 milli- 
mètres, et sa paroi, du côté du corps cylindrique, est garnie de doubles 
cornières en forte tôle, semblables à celles qui existent au bout opposé 
sur la paroi plane intérieure de l'enveloppe de la boîte à feu, afin d'em- 
pêcher la pression de la vapeur de déformer ces parties, 
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Comme dans toutes les machines locomotives, le corps cylindrique et 
le dessus de la boîte à feu sont enveloppés de douves en bois recouvertes 
de feuilles minces de laiton. Un espace vide de 15 à 20 millimètres est 
ménagé entre ces douves et la chaudière, afin de laisser entre elles deux 
une couche d'air, évitant, autant que possible, la déperdition de la cha- 
leur. 

Boire a FUMÉE. — La boîte à fumée D est complétement cylindrique ; 
sa paroi postérieure est formée par la plaque tubulaire B’, et celle an- 
térieure par la plaque D’, de 8mill.5 d’épaisseur, percée d’une large ou- 
verture fermée par la porte D? (fig. 6), servant au nettoyage et à la répa- 
ration des tubes, du tuyau d'échappement de la vapeur, etc. 

Cette porte est circulaire et à deux battants, avec charnières verticales, 
disposées à droite et à gauche de louverture ; elle est fermée par une 
tige verticale en fer méplat, formant crochet à sa partie supérieure et 
verrou à sa partie inférieure (fig. 1 et 6). Cette tige, pour opérer l'ouver- 
ture ou la fermeture, se déplace verticalement au moyen de la manette d’ 
dont l'axe forme excentrique. Pour empêcher la porte de se déformer par 
l'action de la chaleur, elle est doublée d’une plaque maintenue à distance 
par de petites entre-toises. 

La partie inférieure de la plaque tubulaire B est garnie d’un bouchon 
à vis d?, pour opérer, au besoin, la vidange des dépôts de la chaudière, 
et sa partie supérieure d’une ouverture rectangulaire, fermée par la 
plaque de fonte d’. Une ouverture semblable est ménagée vis-à-vis dans 
la plaque antérieure D’, afin de pouvoir faire sortir et rentrer dans la 
chaudière, en cas de réparation, le tuyau de prise de vapeur. 

On arrête les flammèches qui sortent des tubes pour s'échapper par 
la cheminée, au moyen d’une petite grille B? (fig. 4 et 6) placée à l'inté- 
rieur de la boîte à fumée ; cette grille est formée de deux châssis garnis 
de petites tringles en fer rond. Ces châssis sont montés à charnière et 
maintenus horizontalement par une tringle et un crochet fermé par un 
contre-poids. Il suffit de faire tourner ce crochet pour faire tomber à 
droite et à gauche les deux châssis, qui laissent alors la boîte à fumée 
complétement libre pour opérer le nettoyage. 

CHeumNée. — La cheminée E est formée d’une feuille de tôle de 4 mil- 
limètres ; son embase est évasée dans le sens transversal pour épouser la 
forme circulaire de la boîte à fumée sur laquelle elle est fixée par des 
boulons. Elle est surmontée d’un capuchon ou clapet e, au moyen duquel 
on peut la fermer pour détruire le tirage pendant que la machine est en 
stationnement. Ce clapet est formé d’un disque en tôle mobile, avec une 
tige verticale e’ (fig. 4 et 3), portée sur un support à crapaudine, fixé à la 
porte inférieure de la chaudière. 

Cenorier. — Comme dans cette machine le dernier essieu se trouve au- 
dessus du foyer, le fond du cendrier E’ (fig. 2, pl. 15) est arrondi pour 
livrer passage à cet essieu, et il est formé de deux épaisseurs laissant entre 
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elles un espace libre pour la circulation de Fair, afin d'éviter, autant que 
possible, la communication de la chaleur. Les ressorts de suspension sont 
aussi garantis par des plaques de tôle &?, rapportées sur les côtés latéraux 
du cendrier. 

SOUPAPES DE SURETÉ. — Au-dessus de la boîte à feu, sur le dôme de l'en- 
veloppe extérieure, est pratiquée une ouverture circulaire destinée à re- 
cevoir un socle en fonte de même forme, sur lequel est fixée la colon- 
nette en fonte F, dont la partie supérieure évasée reçoit le siége des deux 
soupapes de sûreté f et du sifflet d'alarme /’. Cette colonnette est, en 
outre, fondue avec un tube creux pour le passage de la tige du régula- 
teur, et deux tubulures de prise de vapeur, permettant d'envoyer de la 
vapeur dans les bâches à eau du tender; elle est recouverte par une en- 
veloppe ou boîte carrée en cuivre jaune F’. 

Chaque soupape, formée, comme à l'ordinaire, d'un disque en bronze 
portant une branche triangulaire mobile dans un guide, repose sur son 
siége par une surface conique d’une petite étendue; elle est pressée par 
une tige qui est elle-même maintenue en pression par le levier f?, à l'ex- 
trémité duquel agit le ressort renfermé dans la balance. Cette sorte de 
balance se compose, comme on sait $, d’un cylindre creux en cuivre F°, 
dans le fond duquel un des bouts du ressort est fixé, tandis que l’autre 
est accroché à la tige filetée qu'un écrou moletté relie à l'extrémité du 
levier; en manœuvrant cet écrou, on tend ou l'on détend à volonté le res- 
sort, et l’on donne au levier la charge qui correspond à ses dimensions, 
à celle de la soupape et à la limite de tension que la vapeur ne doit pas 
dépasser dans la chaudière. La tige qui tend le ressort porte un index 
qui glisse dans une rainure pratiquée dans l'enveloppe, à la surface de 
laquelle est tracée l'échelle des pressions. 

Le robinet du sifflet à vapeur f”, monté sur le siége entre les deux sou- 
papes de sûreté, est manœuvré à l'aide du levier à manette [° (fig. 4 et 5), 
qui est recourbé et prolongé pour descendre à la portée du mécanicien. 

La chaudière est, en outre, pourvue, comme le sont toutes les locomo- 
tives, d'un niveau d’eau, d'un manomètre et de (rois robinets d'épreuves. 

ROBINETS ET BOUCHON DE VIDANGE. — Indépendamment du bouchon o 
(tig. 6), qui occupe la place d’un tube dans la boîte à fumée, et qui sert 
pour le nettoyage du corps cylindrique, des bouchons taraudés sont placés 
aux quatre angles de la boîte à feu extérieure, pour en extraire les dépôts 
et arracher, autant que possible, les incrustations au moyen de burins et 
de tringles en fer. 

in outre, chaque bout de la boîte à feu extérieure est muni d'un ro- 
binet de vidange y (fig. 1) pour vider la chaudière à chaud; ils sont ma- 
nœuvrés à l'aide d'une manette placée sur la plate-forme, et au moyen de 


l. Nous avons donné le dessin et la description de la balance de sûreté à échappe- 
mont instantané de MM. Lemonnier et Vallée daus le 1x* vol. de co Recucil, planche 35, 
page 460. 
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laquelle le mécanicien peut vider, au besoin, pendant la marche, une 
partie de l’eau si la chaudière est trop pleine. 

TUYAU DE PRISE DE VAPEUR ET RÉGULATEUR.—Le tuyau de prise de vapeur G 
(fig. 2,3 et 6) occupe la presque totalité de la longueur de la chaudière ; 
il est percé, à sa partie supérieure, d’une série de fentes de 30 centimètres 
de longueur, dont les bords sont un peu relevés. Les espaces pleins mé- 
nagés entre ces fentes n’ont que 8 centimètres, et n’ont pour but que de 
maintenir la rigidité du tuyau, qui est supporté d’un bout par un étrier 
fixé à la chaudière, et au bout opposé par la boîte en fonte G’, destinée à 
recevoir le régulateur. 

Cette boîte est fixée sur le corps cylindrique de la chaudière ; elle est 
fondue avec une cloison dans laquelle débouche le tuyau de vapeur 
qu'elle supporte, et avec une tablette dressée g’, percée d'ouvertures rec- 
tangulaires, sur laquelle se meut le tiroir ou régulateur destiné à ouvrir 
et fermer le passage de la vapeur de la chaudière aux cylindres. 

Les tuyaux G?, qui conduisent la vapeur aux cylindres, viennent s'as- 
sembler sur deux tubulures fondues avec les côtés latéraux de cette boîte 
qui est fermée à sa partie supérieure par un couvercle plat (fig. 1, 3,4 
et 5). 

La tige g* du régulateur traverse un presse-étoupe et, prolongée jus- 
qu'à l'arrière de la machine, vient à la portée du mécanicien, qui la ma- 
nœuvre à l'aide du levier G° monté à articulation sur le support guide g° 
(fig. 1 et 5). 

Tuyaux D'ÉCHAPPEMENT. — La vapeur sortant de chaque cylindre, après 
avoir traversé la lumière d'échappement, passe par une tubulure, sur 
laquelle vient s'attacher, par un joint à bride, le tuyau H. 

Les deux tuyaux d'échappement viennent s’assembler avec une ca- 
lotte en fonte h (fig. 4 et 6), qui les réunit en un seul en communication 
avec le conduit vertical H’, à section rectangulaire et à angles arrondis. 
Sur la bride supérieure de ce conduit en fonte est assemblé le tuyau en 
cuivre jaune H?, qui se rétrécit à son orifice pour former tuyère. 

Ce tuyau, comme on le remarque fig. 6, est séparé au milieu par une 
cloison qui partage sa section en deux parties dont l’une est munie de 
la valve h’ , servant à rendre variables la section de l’orifice d’échappe- 
ment. 

Cette valve est montée sur un axe en fer qui est prolongé en dehors 
de la boîte à fumée pour recevoir un petit levier relié, par une tringle h? 
(fig. 1 et 4) et deux autres petits leviers h°, à une longue tringle H°, dont 
l'extrémité est à la portée du mécanicien, et qui est guidé par des sup- 
ports sur le flanc du corps cylindrique où elle sert de main-courante. 

Le mouvement de va-et-vient nécessaire pour opérer louverture et la 
fermeture de cette valve est obtenu au moyen du petit volant à manette à 
(fig. 1), monté sur un écrou qui peut tourner tout en restant fixe dans 
le sens de son axe, et qui agit sur une extrémité filetée de la tringle ; 
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on peut ainsi la déplacer et faire varier la position de la valve par 
degrés insensibles, et par suite régler au point convenable la section de 
l'orifice d'échappement. 

ALIMENTATION. — De chaque côté du châssis de la machine, aux bâtis 
transversaux qui supportent les glissières des tiges des pistons, sont fixées 
les pompes alimentaires dont les corps en bronze F sont fondus à cet 
effet avec des collerettes, boulonnées au moyen de colliers aux bâtis (fig. 1, 
2, 3, 10 et 11). 

Le corps de chacune des pompes a 70 millimètres de diamètre, et le 
piston, ou plongeur i, 60 millimètres ; ce dernier est en bronze, creux, 
et sa tête en fer forgé est reliée directement à la tige par un boulon en 
fer rapporté ou forgé avec la crosse du piston. Les chapelles des soupapes 
d'aspiration à? et de refoulement à (fig. 40 et 44) sont fondues avec le 
corps de pompe; elles sont garnies de boulets creux en bronze, de 60 mil- 
limètres de diamètre, qui sont logés dans une cloche à jour qui leur sert 
de guide et limite leur course. 

Chacun des deux tuyaux d'aspiration P, partant de leur pompe res- 
pective (fig. 2 et 5), est doublement recourbé pour éviter les roues et se 
réunir sous la caisse à eau à la bride de la tubulure F (vue en ponctué 
fig. 2), qui porte le siége des soupapes de prise d'eau. 

Les tuyaux de refoulement J de chaque pompe s'élèvent latérale- 
ment, de chaque côté du corps cylindrique, pour s'assembler sur la bride 
de la chapelle J, d'une deuxième soupape de refoulement ou de retenue 
qui communique directement avec la chaudière. Entre cette soupape et 
la bride boulonnée, sur la paroi cylindrique, est placé un robinet des- 
tiné à retenir l'eau en cas de rupture ou de réparation de la pompe. 

Sur le tuyau de refoulement, un peu au-dessous de la soupape supé- 
rieure J’, est monté le petit robinet d'épreuve j (tig. 1). Le mécanicien le 
manœuvre de la plate-forme sur laquelle il se tient au moyen d'une ma- 
nette fixée à l'extrémité supérieure d'une tige verticale, vue en ponetué 
fig. 4, et dont l'extrémité inférieure est reliée par un petit levier à une 
longue tringle horizontale j/, supportée par de petits guides vissés sur la 
paroi extérieure de la caisse à cau. 

Le tuyau d’épreuve est en même temps, comme on sait, un tuyau 
d'amoree et de purge, lorsque l'air s'est introduit entre les elapets, ou 
que le clapet supérieur ferme mal et laisse arriver la vapeur de la chau- 
dière entre les clapets. 

Caisse À EAU, — La caisse K, qui contient Peau d'alimentation, forme 
une seule pièce construite avec des feuilles de tôle de 3 mill. 1/2 d'épuis- 
seur; la paroi de dessus est concave (fig. 3) pour épouser la forme du 
corps cylindrique de la chaudière, et celle du dessous est renflée pour 
donner la capacité nécessaire en utilisant l'espace libre ménagé entre les 
roues. Cette caisse, munie de tous ses accessoires, repose simplement 
sur les longerons garnis de cornières en fer pour la recevoir, et de deux 
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fortes charpentes en fer K/, faisant saillies de chaque côté, et coudées 
d’équerre pour se raccorder avec les bâtis transversaux M (fig. 4, 2, et 
5) auxquels sont fixées les glissières des pistons et les pompes alimen- 
taires. Cette disposition permet de démonter aisément, pour les répara- 
tions, l’ensemble de la caisse, et de l’isoler du châssis de la machine, 
quand la chaudière est enlevée. 

De chaque côté de celle-ci s’élèvent les deux coffres K’, qui font partie 
de la caisse, et destinés à recevoir les paniers coniques par lesquels on 
fait arriver l’eau d’alimentation. 

Ces paniers, de forme elliptique, comme on le remarque sur les fig. 5 
et 7, sont en cuivre rouge, percés d’un grand nombre de petits trous 
depuis le bas jusqu’à la parte supérieure ; ils ont pour but, comme on 
sait, de filtrer l'eau en retenant les menus objets qui peuvent être 
amenés par l’eau des réservoirs, tels que pailles, brins d'herbes, bran- 
chages, chiffons, etc., et qui, entraînés dans, les tuyaux d'aspiration des 
pompes, pourraient empêcher le jeu des clapets. Pour pouvoir les enle- 
ver aisément et opérer leur nettoyage, directement au-dessus de chacun 
d'eux est placé un couvercle k, monté à charnière, qu'on relève au 
moyen d’une poignée. 

A côté de ce panier est placé le tuyau réchauffeur k’ (fig. 7), qui sert à 
envoyer dans la caisse à eau, pendant le stationnement, l’excédant de la 
vapeur produite dans la chaudière, et qu’on utilise pour réchaufier l’eau. 
A cet effet, de chaque côté du coffre F, qui reçoit le siége des soupapes 
de sûreté, est disposé un robinet de prise de vapeur k*, établissant et 
interrompant la communication avec le tuyau réchauffeur, et dont la poi- 
gnée est à la portée du mécanicien. 

De chaque côté du corps cylindrique, vers le milieu de la longueur, 
sont placés sur la caisse à eau les boîtes en tôle K°, fermées au moyen d’un 
cadenas, et servant au mécanicien à renfermer ses outils, ses effets, etc. 

Les soupapes de prise d’eau des deux pompes alimentaires sont montées 
sur la tubulure à double siége [° (fig. 2 et 5), fixée au fond de la caisse ; 
elles sont reliées à des tiges verticales dont l'extrémité supérieure pré- 
senteune fourche au moyen de laquelle elle est réunie au bout d’un levier 
j? (fig. 5 et 7). Celui-ci est articulé en son milieu sur une chape fixe, 
et le bout opposé à la soupape estrelié avec une tige verticale j°, qui tra- 
verse la paroi supérieure du coffre K’ de la caisse, pour se réunir à une 
petite manivelle commandée par la tringle horizontale J°. L’extrémité de 
cette tringle est filetée pour recevoir l’écrou auquel le petit volant à ma- 
nette j‘ (fig. 1 et 5) est fixé. 

En faisant tourner ce petit volant au moyen de la manette, le mécani- 
cien ouvre graduellement la soupape au degré convenable. 

Les coffres K/de la caisse à eau sont pourvus de poignées k*t, qui 
servent à l'enlever au moyen d’une grue, lorsqu'il y a quelques répara- 
tions à faire, 
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Des petits robinets de jauge } (fig. 1) sont étagés sur le flanc extérieur 
de la caisse pour faire reconnaître le niveau de l'eau à l’intérieur. 

COFFRES A COKE. — À l'arrière de la machine, sur le plancher ou plate- 
forme qui existe de chaque côté de la boîte à feu, sont disposés les deux 
coffres L, destinés à recevoir le combustible ; ils occupent la place des 
garde-corps latéraux dont sont munis les locomotives à tender indépen- 
dant. Ces deux coffres sont supportés par la plate-forme L’, qui repose 
d'une part sur une sorte de caisse rectangulaire en forte tôle L? (fig. 1 
et 6) portée par les longerons, et, d'autre part, sur des cornières !', bou- 
lonnées sur la boîte à feu extérieure. 

La caisse L° peut servir à renfermer les outils du mécanicien. A cet 
effet, ses extrémités sont ouvertes et fermées par une porte à charnière !? 
(fig. 1); deux petites capacités L°, également fermées par des portes, sont 
encore ménagées à la partie supérieure et au fond des coffres à coke. 

Le chauffeur prend le combustible par une ouverture débouchant à la 
partie inférieure sur la plate-forme (voyez fig. 6, pl. 14). 


CHASSIS ET SUPPORT. 


Cassis. — Dans cette machine, le châssis est composé de deux lon- 
gerons M, formés chacun d’une seule pièce de tôle de 22 millimètres 
d'épaisseur, dans laquelle les plaques de gardes sont découpées. Ces lon- 
gerons sont entre-toisés : à l'avant, par la traverse extrême et une caisse en 
forte tôle M’, des deux côtés de laquelle les cylindres à vapeur sont 
fixés (fig. 4); à l'arrière, par les traverses en tôle consolidées par des cor- 
nières M?, et, au milieu, par les cornières qui relient la caisse à eau, et par 
les deux traverses en fer d’angle m (fig. 5). 

La traverse d'avant m’ est en bois de chêne recouvert de tôle ; elle 
reçoit au milieu de sa longueur le crochet m°, muni de la chaîne d’attelage 
m (fig. 1), et vers ses extrémités les deux tampons de choc à ressort n. 

La traverse d'arrière M? est formée d’une charpente en tôle renforcée 
par des cornières ; elle porte les deux tampons de choc N et les anneaux 
n’, munis des chaines de sûreté qui servent à tenir le premier wagon relié 
avec la machine en cas de rupture de la barre d’attelage N’; celle-ci est 
attachée au crochet fixé à la traverse par le fort boulon à écrou N° (voyez 
fig. 1 et 5). 

MarcHe-plEs. — Pour monter sur la plate-forme, sont fixés de chaque 
côté, surla traverse d’arrière, deux marche-piedsN3, composés chacun de 
trois marches, en tôle striée, reliées par des tringles verticales. 

La traverse d'avant est aussi garnie de marche-pieds Ni, qui permettent 
au mécanicien, en s'aidant des colonnettes n°, disposées à cet effet, de 
monter sur le petit plancher qui recouvre en partie les cylindres. 

Des chasse-pierres n? (fig. 1) sont attachés à l’avant près des cylindres 
sur le prolongement des longerons, et à l'arrière, à la traverse des 
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tampons; ces derniers sont en outre reliés aux longerons par des ti- 
rants n°. 

Suspension. — Les huit roues qui supportent cette machine ont 4065 
de diamètre à la surface en contact avec les rails; elles sont compléte- 
ment en fer. Les manivelles des bielles d’accouplement forgées avec les 
moyeux sont équilibrées par des plaques de métal o, fixées entre les rais 
diamétralement opposés au bouton. 

Les essieux O ont 0®190 de diamètre dans la partie de calage, et 0170 
aux fusées ou tourillons, qui reçoivent, par l'intermédiaire des boîtes à 
graisse o’ et des ressorts O’, la charge de la machine (fig. 2, 3 et 5). 

Les boîtes à graisse sont montées dans des guides en fonte o° (fig. 5), 
fixés au moyen de rivets et de boulons aux plaques de garde; elles sont 
ajustées et parfaitement dressées latéralement, ainsi que les guides, pour 
que le châssis puisse se mouvoir librement dans le sens vertical sous la 
flexion des ressorts. 

Dans cette machine, le premier et le quatrième essieux reçoivent la 
portion de charge qui leur est répartie de la chaudière et du tender 
par des ressorts indépendants composés chacun de huit lames ou 
feuilles d’acier O’, réunies au milieu par une bride ou chape en fer dont 
la tige repose sur la boîte; les deux extrémités sont traversées par les 
boulons de suspension, reliés par des écrous aux oreilles 0°, lesquelles 
sont fixées contre la face intérieure des longerons. 

La charge du milieu est répartie sur deux essieux intermédiaires par 
deux ressorts seulement (un de chaque bout), dont les extrémités re- 
posent sur les boîtes, tandis que, contrairement à la disposition des res- 
sorts des essieux extrêmes, les chapes du milieu sont reliées aux longe- 
rons. Cette réunion est obtenue au moyen de forts boulons articulés avce 
lesdites chapes et fixés par des écrous dans une traverse en fer 0° (fig. 2 
et 5) qui relie la partie inférieure des longerons entre les deux roues. 

La chape qui embrasse le ressort du milieu ne partage pas la longueur 
des lames en deux parties égales, et le nombre des lames n’est pas le 
même de chaque côté, afin de compenser la différence de charge qui 
résulte naturellement de la différence de longueur des bras de levier. 

Voici comment la répartition est faite : 


Côté du 3e essien. Côté du 2e essieu. 
Charge normale.... 6500 kil............. 7700 kil. 
Nombre de feuilles. a I E E A 14 
Largeur de la feuille. 90 mil........... 90 mil. 
Épaisseur id. ni eue 15 
Étagement......... hh rm 48 mil. 5. 


Avec cette disposition de ressorts, le poids de la machine sur les rails 
se trouve convenablement réparti : ainsi ce poids, qui est de 18,490 kilo- 
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grammes de chaque côté, se trouve, par l'application du ressort com- 
pensateur, être exactement de 9,245 kilog., tandis que si les branches 
étaient égales, la charge sur les rails serait de 9,850 kilog. du côté du 
3e essieu, et de 8,640 kilog. du côté du 2° essieu. 

Frew. — C'est généralement au tender que l'on applique le frein des- 
tiné à amortir la vitesse acquise de la machine et du convoi qu’elle 
remorque, lorsqu'il est nécessaire de ralentir ou d'arrêter ; mais comme 
cette machine porte avec elle son tender, elle est munie d’un frein dont 
la manette de commande P (fig. 1 et 5) est à la portée du mécanicien. 
Cette manette est fixée au sommet d'une tige verticale p, filetée à son 
extrémité inférieure pour traverser un écrou embrassé par la fourche 
d’un levier p’, calé sur un arbre horizontal P’. 

Cet arbre est monté dans deux paliers fixés aux longerons, et chacune 
de ses extrémités, en dehors de ceux-ci, reçoit un petit levier auquel est 
reliée, au moyen d'une fourche, la branche p° attachée au sabot P? du 
frein. Celui-ci est, comme d'ordinaire, en bois, et le côté opposé à sa 
face de contact avec la roue est garni d'une armature en fer qui porte 
le tourillon de la tringle de supension p°, montée sur un axe mobile dans 
une chape fixée au longeron. Pour régler la position du sabot par rap- 
port à la circonférence du bandage de la roue, une petite vis de buttée, 
au-dessus de laquelle est un ressort à boudin, montée sur la tringle de 
suspension du sabot. 


MÉCANISME ET APPAREIL MOTEUR. 


CYLINDRES ET PISTONS. — Les deux cylindres R sont fixés horizontale- 
ment à l'extérieur des longerons; ils sont fondus chacun avec le conduit 
d'échappement, les lumières d'introduction, la table ou siége du tiroir 
de distribution r et la boite dans laquelle il est renfermé (fig. 5, 8 et 9). 
Le plateau ou couvercle d'avant est fondu avec un renflement au centre 
qui présente intérieurement un vide dans lequel se loge le moyeu du 
piston R’ quand il est au bout de sa course. Le fond ou couvercle d’ar- 
rière présente la contre-partie, c'est-à-dire qu'il saillit à l'intérieur, afin 
d'épouser la forme du piston creux. Ce fond est ajusté à l'intérieur du 
cylindre, et porte le stufjing-box ou boite à étoupes dans laquelle glisse à 
frottement doux la tige 7” du piston. 

Chaque cylindre est en outre fondu, du côté de l'extrémité qui reçoit 
le fond, avec deux équerres r° auxquelles sont fixés les guides de la tige 
du piston. De petites oreilles (voyez fig. 4) sont ménagtes à l'extérieur 
des cylindres pour recevoir et fixer les plaques de métal dont il est 
recouvert, ainsi que la boîte de distribution, et qui sont destinées à em- 
pêcher le refroidissement des parois. 

Des robinets purgeurs q (fig. 1, 3 et 8), servant à enlever l'eau de con- 
densation qui s'accumule dans les cylindres pendant le stationnement, 
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ainsi que l’eau entraînée pendant la marche, sont fixés aux extrémités près 
des fonds; ils sont commandés par un arbre commun g' (fig. 3), actionnant 
directement les robinets des plateaux d'arrière des deux cylindres, et 
munis de manivelles qui, par de petites bielles de transmission, agissent 
` sur les manettes des deux robinets d'avant. Un levier spécial calé sur 
l'arbre g’ est relié à la longue tringle horizontale Q, dont l'extrémité, 
prolongée jusqu’au-dessous de la plate-forme, est réunie par l’équerre g? 
(fig. 1) à une tringle terminée par une poignée servant au mécanicien à 
manœuvrer simultanément les quatre purgeurs. 

Des robinets graisseurs q°, à double boisseau et à capacité intermé- 
diaire, permettant de graisser pendant la marche, sont appliqués à 
chacun des cylindres et sur le couvercle de la boîte de distribution. 

La tige 7’ du piston est reliée par une forte clavette, retenue par une 
goupille, avec la coquille ou crosse 7°, guidée dans son mouvement rec- 
tiligne de va-et-vient par les barres en métal R°, fixées d’un bout au 
cylindre, et de l’autre au bâti transversal I. 

TRANSMISSION DE MOUVEMENT. — La petite tête de chaque bielle mo- 
trice S est engagée dans la fourche de la crosse du piston avec laquelle 
elle est reliée par un fort boulon; la grosse tête embrasse le bouton de 
manivelle de l'essieu moteur. Celui-ci est relié aux trois autres essieux 
par les bielles d’accouplement S’, dont les têtes embrassent les boutons 
des manivelles forgées avec les trois autres roues. 

La bielle d'accouplement attachée sur le premier bouton de la mani- 
velle, à côté de la bielle motrice, est forgée avec deux têtes, de façon à 
relier la deuxième roue avec la troisième. Les deux autres bielles sont 
réunies à celles-ciau moyen d’une fourche et d’un boulon très-courts, qui 
forme une articulation dans le sens vertical. 

MÉCANISME DE DISTRIBUTION. — Le tiroir r, qui distribue la vapeur alter- 
nativement des deux côtés du piston (fig. 4, 5, 8 et 9), est en fonte en- 
touré d’un cadre en fer qui fait partie de la tige s’. Celle-ci glisse dans un 
presse-étoupe dépendant de la paroi d'avant de la boîte de tiroir, et son 
extrémité est réunie à un coulisseau à queue d’hironde engagé dans le 
guide $? fixé sur la barre supérieure des guides R? de la tige du piston. 

A ce coulisseau est reliée l'extrémité de la bielle de transmission S°, dont 
l'extrémité opposée porte le coulisseau engagé dans la coulisse de Ste- 
phenson T, qui imprime le mouvement que cette bielle communique au 
tiroir de distribution. 

La coulisse est du genre de celle dite renversée, parce que sa convexité 
est tournée vers l'essieu moteur, et sa concavité vers le tiroir, contraire- 
ment à la coulisse ordinaire; elle est suspendue d'une manière fixe au 
châssis K’ par des bras en fer méplat t, qui viennent s'attacher au milieu, 
au moyen d’un étrier laissant de chaque côté la place nécessaire pour le 
passage des bras de la bielle munie du coulisseau. 

Par cette disposition, c'est le coulisseau qui se déplace sous l’action de 
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l'appareil de changement de marche, au lieu que, dans la coulisse ordi- 
naire, c’est celle-ci que l’on déplace pour effectuer le changement de mar- 
che, ce qui rend la manœuvre plus difficile en forçant à déployer un effort 
plus considérable. 

Comme l'application de la coulisse renversée exige que la bielle S? soit 
d’une assez grande longueur, elle est guidée vers le milieu entre deux 
plaques de métal fixées au bâti transversal I, qui supporte les guides de 
la tige du piston et la pompe alimentaire. 

Les deux excentriques qui commandent ordinairement la coulisse sont 
remplacés dans cette machine par les petites bielles T’, dont les têtes sont 
montées sur la petite manivelle à deux coudes 1’, forgée avec le bouton 
de la manivelle motrice. 

Le levier de changement de marche T°, placé à la droite du mécanicien, 
est muni de sa manette et du verrou à ressort qui sert à l'engager dans 
les encoches ou crans du secteur (voir le tracé ponctué fig. 1 ) corres- 
pondant aux différentes positions que doit occuper la bielle de transmis- 
sion du tiroir de distribution. 

Ce levier est rapporté sur l'arbre horizontal 1, monté dans des paliers 
en fonte fixés contre les longerons, et muni à son extrémité d’un second 
levier {*, auquel est attachée la barre de relevage T°, qui transmet l’action 
du levier de changement de marche à l'arbre de relevage u, par l'inter- 
médiaire du levier à deux branches U et des bielles de suspension w’. 

L'arbre est encore muni d’un levier à contre-poidsu*, destiné à équili- 
brerle poids desleviersde relevage et de la bielle detransmission du tiroir. 

Toutes les pièces que nous venons de décrire et qui composent le 
changement de marche sont répétées exactement de la même manière, 
comme on sait, de chaque côté de la machine. 


DIMENSIONS PRINCIPALES DE LA MACHINE POUR FORTES RAMPES. 


BOÎTE A FEU ET CHAUDIÈRE, 


Longueur de la grille.......... arriere orné rester ieinrs ssess 1 896 
Largeur M  séssscssrsimenmienessscsse 1, 261 
Surface Id smart 4m-4-760 
Hauteur du premier rang des tubes au-dessus de la grille.. 0% 450 
Hauteur du ciel du foyer id. id. se 4, 498 


SURFACE DE CHAUFFE. 


Nombre des tubes........ EESE OEVER anisa sosoo 289 
Longueutdes Tibes...ssnssessesssnemenenessres 3® 500 
Diamètre intérieur des tubes. ...., sssenrameseusvuauees (0! (097 
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Épaisseur des tubes............... P T EEIT 0, 0015 
Surface totale des tubes.............................. 417%:9 500 
surfac CRE emmemeremasmensese de de A 6®:1: 680 


Écartement longitudinal entre le foyer et son enveloppe... 0" 075 
Écartement transversal entre le foyer et son enveloppe.... 0, 065 


Diamètre intérieur du corps cylindrique................. 4, 2625 
Longueur du corps cylindrique...............,....,... 3, 372 
Épaisseur de la tôle cylindrique et de la boîte à feu....... 0, 0125 
Épaisseur du cuivre du ciel et des parois latérales du foyer. 0, 012 
Épaisseur du cuivre de la plaque des tubes.............. 0, 023 


Volume d’eau dans la chaudière, 0,10 au-dessus du foyer. 2.535 
Volume de vapeur dans la chaudière (mêmes conditions).. 4m<-645 


BOÎTE A FUMÉE. 


Longueur intérieure... se 0.10.0.0018:0.0.8:0.0:910.0 .9:0.0:0 0 . 0® 700 
Largeur transversales ss ososan tes snno 4, 275 
CAPAO res rremrnnneinceisre aie iteneenmn des ess es.  0m.c.893 
Épaisseur de la plaque des tubes.............. nées om (047 
Id. des parois latérales............ sescoseesasss Oh (0625 
ALIMENTATION. 
Diamètre du plongeur de la pompe.............. sssosis (0j 060 
Course id. id. FASSENT sseseseux W 480 
Volume engendré par coup.................s.ssssss.. de. 356 
Diamètre cylindrique du corps des clapets............... 0m O4 
Lovée des:clapets::: sauveur ss 0, 045 
Section d'écoulement par les soupapes. sde 424: 140 
Diamètre des tuyaux d'aspiration et de refoulement...... . 0 054 
Épaisseur de ces tuyaux. .......... ane donna 0, 003 


PRISE DE VAPEUR. 


Section d'ouverture maxima du régulateur............... 0m.4 0198 
Diamètre intérieur du tuyau de prise de vapeur.......... Où Ahh 
Section id. id nes 0.4: 0163 
Diamètre des tuyaux allant à chaque cylindre............ 0" 104 
Section id. id. éscageessess “070085 
ÉCHAPPEMENT. 

: 0m 200 

Diamètres du tuyau d'échappement.................... i 112 


Section id. O ease E 02.4 020 
Section maxima de la tuyère d’échappement............. 0 015 
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Section minima de la tuyère d'échappement. . » . sos... 04-005 
Longueur totale du conduit d’échappement.............. 2m 800 
MOTEUR. 

Angle d'avance. ......s.ssse.e..sssseeseeseseeeeeeee 47e 
Rayon d'excentricité. .................... DOI 0m 058 
Course maxima des tirOirS............s...e......... 0, 416 
Longueur ..........sssss...e.. 0, 250 
Lumière d'admission, {Largeur ...................... 0, 036 
Section. ....s..ssoee painaa ete Om.4: 009 
Longueur développée du conduit d'admission. ........... 0m 312 
Volume du conduit d’admission....,................... 94c: 972 
Longueur ..,....:.....:.... Om 250 
Lumière d'échappement. {Largeur.................... 0, 076 
Section .. soso a 0 se 010.0 à 0 0e 0m-a: 019 
Longueur .................sessssessssssese um 312 
Tiroir. { Largeur..... stone A S TITT . 0, 249 
Section ...... EREET ERE eee eee 0m:.4: 078 


MÉCANISME DE TRANSMISSION. 


Écartement d’axe en axe des cylindres........... sousse R 1000 
Diamètre des cylindres. ......,........sessessesosos ee 0, 480 
Longueur totale intérieure. .....,........,........s... 0, 542 
Course du piston............, OT ER RL 0, 480 
Longueur de la bielle. ...........,.......,...,..,. Ses Aa AR 
Diamètre du bouton de manivelle. ............ Ress 0, 125 
Longueur id. Steeve EE saa 0 195 
CHASSIS ET SUPPORTS. 
Écartement des longerons d’axe en axe...,............. 1x 312 
Hauteur des longerons...... SRI T Ca de 0, 300 
Épaisseur de la tôle.…........ RER ASUS ANR 0, 022 
Longueur ............ 4, 000 
Ressort de l'avant et de l'arrière. re R PT 0, 090 
Hauteur au milieu..... 0, 195 
Ressort du milieu commun au LONRUEUR een 4, 097 
deuxième et au troisième essieu. | 280W- ++ +- FC Ro Te Sa 
| Hauteur au milieu..... 0, 495 
Diamètre des roues.............................. 4, 065 
Diamètre de la fusée............. se Lise 0, 170 
ieit. Longua id seven 0, 240 


Diamètre à la portée de calage........,...... 
Diamètre au milieu....,.,.,,..,,...,,.. 
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. am 355 
Écartement extérieur des roues. ....... as ; 

| 1, 365 
Écartement des rails de la voie........... ses esse 4, 445 
Écartement des essieux extrêmes fixes.................. 3, 330 


Du premier au deuxième.. 11, 04 
Écartement des essieux fixes. {Du deuxième au troisième. 10, 97 


Du troisième au quatrième. 1, 129 


z + 0, 130 
ue MIUOUS sc ee so ste sense [DE BB 
Bandage. < Epaisseur id. ........ esesesscecsosesss D, 055 
sine du boudin au 3° essieu. . es 0, pe 
tresses (O, 025 

POIDS. 


Premier essieu, avant....... 1,042 kilogr. 
Deuxième essieu t...,....,., 929 — 
Troisième essieu....,...... 1,135 — 
Quatrième essieu.......... 4,049 >= 
Volume d’eau complet. .... PAEPAE aiei 5,000 — 
Poids dü COMPUSUPIS, cesser cos paeseransse ss... 41,000 — 
Machine chargée, répartition égale sur chacun desessieux. 9,375 — 
Poids total de la machine vide.........,,........... 28,500 — 
Poids total de la machine en ordre de marche, 9,375 x 4= 37,000 — 


Poids d’un essieu monté. 


EXPÉRIENCES 


ÉTABLISSANT LE MAXIMUM DE PUISSANCE PERMANENTE DES MACHINES 
POUR FORTES RAMPES. 


Dans le remarquable travail que vient de publier M. E. Flachat : De la 
traversée des Alpes par un chemin de fer à ciel ouvert, passant par le Sim- 
plon?, cet ingénieur s’est longuement étendu sur les questions techniques 
de l’adhérence et de la construction des machines de grande puissance. 
Ses comparaisons se sont portées naturellement sur les types existants des 
machines Engerth, et sur la nouvelle machine pour fortes rampes du 
chemin de fer du Nord que nous venons de décrire. 

Nous allons donc nous servir de l'excellente étude de M. Flachat, en ce 
qui touche plus particulièrement la machine dont nous nous occupons. 

Voici d'abord le tableau qu'il a donné sur les principaux types de 
locomotives. 


1. Les ressorts à ces deux essieux s'appuient par des bras inégaux [voir page 139). 
2. Voir à ce sujet les numéros d'octobre et de novembre 1800 du Génie industriel, dans 
lesquels nous avons donné un extrait de cet ouvrage. 


X. 40 
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TABLE DES DIMENSIONS PRINCIPALES, SURFACES DE CHAUFFE 


VOLUME 
des 
cylindrées 
par 
mètre 
carré de 
surface 


INDICATION SURFACE | VOLUME 
NATURE 


da chemin totale de 


des sur lequel 


la machine 
machines. 


CIRCONFÉRENCE DES ROUES 


par kilomètre. 


circule. 


Voyageurs. ........,.| Ouest-Versailles.| Scharp..... 
Id. «sus... | Ouest-Havre...| Buddicom.…. 40,262 
Id. als E i RT 48,432 
Wo sranani Dh sraiisso] Oria 48,132 
M sl bail Ol aars 53,044 
Id. .........| Orléans.......| Poloncean.. 47,360 
Id. idi....so... | Gouin...... 47,042 
Crampton... es... borssal GMlresssss 41,907 
Mis. ss sostres] Ml ossscoce 600... L 56,774 
M isissiseseol hisssssssil bus 49,948 
JA. ...socrescel Ldosroonsosr] GR isesi 56,185 
Marchandises .......| Orléaus........! Stephenson. 5 | 60,795 
TR  oscencssl Lise 58e i 70,505 
Id. cersites | ON 55 ces 90,200 
Id. evvseisis Orléans Polonceau. . | 422,20 83,267 
Id. ........| Bourbonnais...| Oullins...,.| 432,94 104,473 
Service des gares... .| Orléans .......| Poloncean..| 67,05 67,825 
Engerth............! Midi..........| Hester 451,88 443,429 
Ti mcsoscsosseol NOsssoosrons | 196,40 431,465 
Engerth mixtes......} Nord........e. 425,50 59,308 
Mach. prfortesrampes| Nord.......... in .....| 423,68 5 103,845 
Flachat projetée. -... | Alpes .….......| .......,...1 370,00 504,000 


Les dimensions indiquées dans ce tableau, constituent les éléments de la puis- 
sance des machines. Elles permettent de remarquer que : 

Il y a accroissement continu, non-seulement dans les proportions des ma- 
chines, mais encore dans la surface de chauffe et dans l’espace offert dans les 
cylindres, à la vapeur, pour l’utilisation de sa puissance de dilatation. Il en est 
de même, mais dans des rapports variables, de la surface de la grille, de la 
capacité de la chambre de combustion, de l'étendue du contact des gaz produits 
par la combustion avec les surfaces métalliques du générateur, du volume d’eau 
dans les chaudières et du volume du réservoir de vapeur. 

La machine la plus puissante qui ait été faite jusqu’à ce jour est la machine 
Engerth, construite par le Creuzot pour le chemin de fer du Nord, en 1856. 

Cette machine a 196®:3-40 de surface de chauffe. Elle traîne à la vitesse 
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ET VOLUME DE 20 TYPES DE MACHINES LOCOMOTIYES. 


VOLUME D'EAU VOLUME SECTION 
dans DE VAPEUR des 
la chaudière dans la chauiière tubes 


SURFACE CAPACITÉ 
de de la chambre 
grille de combustion 
| ms, 
par par 
mètre mètre 
carré carré 
otale| de |Totale| de 
surface surface 
de de 


e la chambre 


par avec par 
i st mèt mètre 
à 10 me = 0m10 ro cuhe de 
d'eau carré capacité 
ausiessus| 0e d de la 


du | Surface i ri surface 


com- de 


Durée ou étendue du contact 


å ™ de de 
chauffe. chauffe. oyer. | ehanfe. | . | bustion. | grille. 


— 


m. c. - Ce > é A d. q. d, q. 
4,615 9 15,84 18,5 
4,674 47,89 21,2 
4,942 47,44 23,5 
2,300 48,90 25,5 
2,710 14,65 21,0 
2,012 44,54 487 
2,780 43,98 2,2 
3,600 45,64 20,6 
2,780 44,02 21,2 
2,536 F b 419,57 254 
2.000 l. 43,66 20,5 
4,905 13,04 16,9 
2,750 43,14 20,3 
3,933 à 43,45 21,7 
3,650 L 17,63 26,8 
3,84 16,16 24,3 
2,290 21,10 25,7 
4,270 4,683 43,70 24,5 
4,855 2,055 14,83 25,2 
3,080 4,490 15,48 22,3 
2,535 4,645 45,65 47,6 
7,354 3480 8,25 26,5 


moyenne de 46kw-7 à l'heure, sur une rampe de 5 millimètres ayant 24 kilo- 
mètres de longueur : 633t4, machine comprise, réalisant ainsi, à 9k25 par 
tonne, un effort de 5,859 kilogrammes, et vaporisant 5,454 kilogrammes d'eau 
avec 587 kilogrammes de houille. 

L'adhérence disponible de cette machine, comptée au sixième du poids porté 
par ses huit roues motrices, est de 6,746 kilogrammes, c’est-à-dire supérieure 
d’un septième à l'effort continu dont la machine est susceptible. 

Cette machine, avec son tender et son approvisionnement d'eau, pèse 62,800 
kilogrammes. 

La machine la plus puissante dans la disposition consistant à tout placer sur 
un seul véhicule est la machine construite pour le chemin de fer du Nord, dite 
machine pour fortes rampes, que nous venons de décrire; ellea, comme on l’a vu, 
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une surface de chauffe de 123-468, et pèse, avec son approvisionnement, 
37,500 kilogrammes. L'effort continu de traction dont cette machine est suscep- 
tible est de 4,346 kilogrammes, inférieur de 1,237 kilogrammes, c’est-à-dire 
de plus du cinquième, à son adhérence disponible comptée au sixième de 
son poids moyen,soit 5,583 kilogrammes : 

Voici, d'après M. Flachat, les deux expériences qui justifient ces résultats : 


PREMIÈRE EXPÉRIENCE. — COMPOSITION DU TRAIN. 


22 wagons ayant un chargement utile de.................... . 240,000k 
A wagon de coke............ PREVEDETE a A aT 10,000 
& wagons de payés.................. es a uote se 40,000 
4 wagon de poudre........ RONA nRENTESS 1,700 

Poids du matériel................... does en Re 120,200 
A fourgon lesió ds. aies sai.0100:0:0 0:816:8 65.003210 0 6e +... 42,000 
29 wagons représentant 123 unités de chargement de...... so...  423,900% 


de poids remorqué. 


ÉTAT ATMOSPHÉRIQUE : Temps sec, pas de vent. 

Les expériences ont été faites sur le parcours de Creil, du poteau kilomé- 
trique 50 jusqu’au poteau 28, au-dessous de Luzarches, soit 22 kilomètres par- 
courus de 1116" du matin à 4*14’. 

Le temps de marche, déduction faite de trois arrêts, a été de 845". 

La pression dans la chaudière a varié entre 7 1/2 et 8 atmosphères depuis 
Creil jusqu’à Luzarches {poteau 29,6), et de cet arrêt jusqu’au poteau kilomé- 
trique 28, de 6 à 7 atmosphères. 

L'admission de la vapeur dans les cylindres s’est faito pendant les 0,4 à 0,5 
de la course du piston (du 6° au 8° cran du secteur). 

Le volume d’eau dépensé pendant les 22 kilomètres parcourus a été de 5,500 
litres. 

5500 


Soit par kilomètre de : E 250 litres. 


La consommation de charbon a été de 725 kilogrammes. 


Soit par kilomètre de : T25. 
La consommation d’eau par kilogramme de houille a donc été de : 
250 


— e 7 
33 7x6. 


La vitesse moyenne à l'heure, déduction faite des arrêts et des garages, a 
été de : 


— 33 kilogrammes. 


22 X 60 _ mom. 
TRES — 45 a 6. 


La consommation d’eau par heure pour cette vitesse de 451m- 6 est donc de: 


5,500 X 60 


TUE = 3,924 kilogrammes, 
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et, par mètre carré de surface de chauffe de : 


3,924 


= 346 
133 31x90. 


La consommation de charbon par heure à cette vitesse a été de : 
725 X 60 


Sr 519 
sF 5 517x34. 


Et par mètre carré de surface de grille : 
517 3G 

477 

Le poids du train étant de............, Te EE ET 423,900 
Id. dela machine de..... TT TT ssssse 37,500 


— 


Le poids total est donc de...........,........., sesssssoecsse 461,400% 


2x92. 


Ce qui donne, pour l'effort total de la traction, en admettant 925 par tonne : 
461,400 X 9,25 = 4,267 kilogrammes. 


DEUXIÈME EXPÉRIENCE. — COMPOSITION DU TRAIN. 


30 wagons ayant un chargement utile de......,.,.,,,........ 300,000 


Poids du MAP... sense te ..... 420,390 
A TOUCBON IS Ame vuumssenasesansannesse sens ess.. 42,000 
34 wagons représentant 424 unités de chargement de.......... 432,390% 


de poids remorqué. 


ËTAT ATMOSPHÉRIQUE : Pluie abondante jusqu’au poteau kilométrique 28, 
vent debout à la descente. 

Le parcours dans cette deuxième expérience a été le même que dans la pre- 
mière; il a eu lieu de 40443’ du matin à 4h44". 

Le temps de marche, déduction faite de deux arrêts, a été de 5,512 secondes. 

La pression dans la chaudière a varié entre 6 3/4 et 8 atmosphères. 

L'admission de la vapeur s’est faite pendant les 0,4 à 0,5 de la course du 
pistou (du 6° au 8° cran du secteur). 

Le volume d'eau dépensé pendunt les 22 kilomètres a été de 6,960 litres. 


6,960 


T 316 litres. 


Soit par kilomètre de 


Cette dépense d’eau est justifiée par une perte résultant d'une garniture de 
pompe mal faile. 
La consommation de charbon a été de 775 kilogrammes. 


Soit par kilomètre de ge = 35*22. 


La consommation d’eau par kilogramme de hoville a été de : 


316 


—— = 8k 
35.22 sx 
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La vitesse moyenne à l'heure, déduction faite des arrêts et des garages, a 
été de : 
92 X 3,600 
5,512” 
Consommalion d’eau par heure pour cette vitesse : 
6,960 x 3,600" 
5,512" 
Et, par heure et par mètre carré de surface de chauffe : 
4,545 
423 
Consommation de charbon par heure pour cette vitesse : 
715 X 3,600" 
5,512 
Et, par heure et par décimètre carré de grille, pour cette vitesse : 
506,1 
477 


Le poids du train étant de...,.,.,,...,s...sss...,...  432,390k 
Id. de la machine dé... ss osssossooessoovseessese 87,800 


= 1443. 


= 4,545 kilogrammes. 


= 36t 9. 


= 5506+14. 


= 2*8, 


Le poids total est donc de.........,,....,,........,....,.. 469,890% 
Ce qui donne, pour l'effort total de la traction, en admettant 9125 par tonne : 
469,890 X 9.25 = 4,346 kilogrammes. 


A la suite de ces expériences, faites spécialement sur la machine dont 
nous venons de donner la description détaillée, nous croyons utile Mex- 
traire encore du travail de M. Flachat, comme se rapportant toujours au 
genre de machine que nous traitons, une partie de l’intéressant chapitre 
qui a pour titre : OBJECTION BASÉE SUR L'INUTILITÉ D'ÉTENDRE L'EMPLOI DE L'ADHÉ- 
RENCE AU DELA DE CE QU'EN COMPORTE LE POIDS DE LA MACHINE. 


Que demande-t-on, aujourd'hui, dit M. Flachat, à une locomotive? 

4 Une puissance équivalente à l'effort de traction qu'exige un train pour 
marcher à une vitesse à laquelle la résistance de l'air est à peu près nulle. Cet 
effort, qui comprend les frottements de glissement des essieux sur leurs coussi- 
nets, le frottement de roulement des roues sur les rails, et une somme de résis- 
tances aussi diverses qu'inconnues provenant de l’état de la voie, de celui du 
matériel, etc., est, par tonne, approximativement de 4 kilogrammes à 4k20; 

2 Une puissance équivalente au supplément d'effort qu'exige l'ascension des 
rampes, à savoir : un kilogramme par tonne et par millimètre d'inclinaison ; 

3° Puis viennent : un supplément pour Je frottement du mécanisme de la 
machine, un second pour la résistance de l'air, un troisième pour la résistance 
qui résulte des courbes. On en évalue l’ensemble, si la vitesse de 28 à 30 kilo- 
mètres au maximum n'est pas dépassée, à environ 2k80 par tonne. 

Prenant un chemin à rampes continues de 5 millimètres pour base de compa- 
raison, mais limitant la vitesse à 20 kilomètres, écartant l'élément relatif aux 


LOCOMOTIVE DITE MACHINE-TENDER. 454 


courbes et à la résistance de Pair, l'effort de traction sera, approximativement, 
par tonne de poids du train, machine comprise, pour les frottements, de.. 425 
Et pour l'inclinaison de 5 millimètres, de......................... Š » 
Soit l'effort de traction, par tonne, pour maintenir le train en marche. 9x25 


Mais ce n’est pas tout : la régularité du service sur un chemin à rampe con- 
tinue de 5 millimètres serait incompatible avec des dispositions dans lesquelles, 
la machine ayant la puissance de production de vapeur nécessaire pour utiliser 
toute son adhérence, on donnerait aux trains un poids, en tonnes, exprimé par 
l’adhérence disponible divisée par 9k25. 

Il y a, en effet, d’autres causes d'augmentation de l'effort de traction. 

En première ligne est celui nécessaire pour faire passer le train de l’état de 
repos à l’état de mouvement avec la rapidité convenable, ce qu’on appelle le 
démarrage; opération qui, dans des conditions convenables de prise de vitesse, 
dépasse l'effort nécessaire pour maintenir la marche, et s'élève dans des gares 
de niveau au maximum d’adhérence de la machine, c’est-à-dire dans les temps 
les plus favorables, jusqu'à 16 et 18 kilogrammes par tonne. 

Puis vient en marche l'effort d'accélération, c’est-à-dire l'effort que fait la ma- 
chine pour faire acquérir au train une vitesse correspondante à sa puissance de 
vaporisation. Ainsi, quand la pression baisse, la vitesse diminue et l'effort de 
traction descend; puis la pression s'élève, et, avec elle, l'effort de traction ; jamais 
le dynanomètre n’indique une régularité absolue du travail mécanique, le travail 
de la machine subit au contraire des modifications continuelles. 

Viennent enfin les causes fortuites qui peuvent affecter la régularité de la 
marche des trains, telles que le grand vent, l’échauffement des boîtes à graisse, 
une mauvaise pose de voie, des attelages trop serrés pour les courbes, etc. 

Les ingénieurs du continent considèrent l’adhérence disponible comme égale 
au sixième du poids qui comprime les rails sous les roues motrices. Cette habi- 
tude s'explique : quand les rails sont secs, cette adhérence peut être du quart et 
au delà. S'ils sont humides, elle descendra jusqu'au huitième, quelquefois au 
douzième ; la congélation de l’eau sur les rails la réduira encore. Mais cette der- 
nière donnée est exceptionnelle; ce qui ne l’est pas, ce sont les variations dans 
la production de vapeur par suite de la mauvaise conduite du feu, ou de l'ali- 
mentation, ou de la mauvaise qualité du combustible. 

En face de toutes ces variations de l’adhérence et de la puissance mécanique, 
l'emploi de la force motrice au sixième du poids porté par les roues motrices 
assure une régularité suffisante; on l'a adopté comme limite supérieure d’un 
effort continu; l'effort de traction peut la dépasser momentanément, mais comme 
le travail continu il ne l’atteint pas. 

Les ingénieurs qui veulent réduire au prix de revient le plus faible possible 
le transport des marchandises par trains complets ont à leur disposition, pour 
l'adhérence à emprunter aux machines, un poids par roue de 5 à 6 tonnes; 
mais l'expérience indique que ce poids ne peut être dépassé qu’au détriment 
sérieux et rapide des rails et des bandages. 

Les machines à six roues motrices pèsent en conséquence 33 tonnes, et celles 
de 8 roues motrices peuvent peser 40 tonnes. Dans le premier cas, l'adhérence 
disponible est comptée à 5,500 kilogrammes; dans le second, à 6,666 kilo- 
grammes; mais il n’existe pas d'exemple de machine qui, dans les circon- 
stances que nous indiquons, puisse maintenir un effort de traction aussi élevé. 
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Le poids des trains fixé par des règlements d'exploitation qu’a consacrés l'ex- 
périence est bien loin de représenter la limite de la puissance momentanée de 
la machine. Ainsi, prenant la récente machine du Nord à 8 roues couplées 
comme base de comparaison, son adhérence peut en toute sûreté être admise, 
sur des rails secs, au cinquième de son poids, soit à 8,800 kilogrammes, et l’on 
peut compter que la puissance de vaporisation permettra d'utiliser toute cette 
adhérence pendant quelques minutes. 

Or, comme l’effort de traction par tonne est compté par les ingénieurs de cette 
Compagnie, sur les rampes de 5 millimètres, à 9% 25, la puissance de la machine 
sera suffisante pour remorquer, pendant un temps assez court, un train de 950 
tonnes, tandis que dans la pratique le poids des trains remorqués par ces ma- 
chines est limité à 470 tonnes, machine comprise. 

C’est ce qui explique l'erreur, malheureusement très-générale, dans laquelle 
on tombe quand on juge de la puissance d’une machine par le train qu’elle 
peut remorquer dans une expérience. Les exigences de la régularité veulent 
un excédant considérable de puissance. ` 

Les machines américaines ne sont pas construites d'après un système qui 
produise pour elles une adhérence supérieure aux autres, mais elles sont em- 
ployées sur les rampes au maximum de leur puissance motrice et de l'adhérence 
disponible : de là une irrégularité dans leur marche qui ne se concilierait ni 
avec la fréquence des trains sur nos lignes, ni avec la sécurité qui est la pre- 
mière condition de cette manière de voyager. 

Le train américain est considéré comme un navire voguant à travers l'Océan. 
Il marche vite quand les circonstances sont favorables; il marche lentement 
quand le travail s'accroît par les variations du profil : il franchit de très-fortes 
rampes en réduisant considérablement sa vitesse, sans que la machine soit douée 
d'aucune supériorité quant à la production de vapeur ct au moyen de transmettre 
sa puissance motrice des cylindres à roues. 

Quel est, en effet, le travail utile des machines américaines ? 

« La ligne de Baltimore à l'Ohio, dit M. Douglas Galton (page 53, Traversée des 
Alpes), s'élève jusqu’au sommet d’une montagne à l’aide de rampes dont le maxi- 
mum est de 50 millimètres. La charge que l'on peut traîner sur un pareil chemin 
est nécessairement très-faible. » 

M. Ellet dit à son tour: « Sur le Mountain top track, le versant de l’ouest a 
3,241 mètres de longueur; l’inclinaison moyenne esl de 42 millimètres; les 
courbes sont tracées sur des rampes de 45 millimètres. Le versant de l’est a 
4,215 mètres; la rampe moyenne est de 49 millimètres ; la rampe maxima y est 
de 56 millimètres; elle n'a que 800 mètres de longueur. » 

Il y a loin de ce profil à celui qu'exigerait la traversée des Alpes, dont chaque 
versant n'aurait pas moins de 20 à 25 kilomètres, avec une rampe moyenne de 
50 millimètres sur les cols les plus faciles à gravir. 

Poursuivons les citations. 

« Les machines sont à six roues couplées, elles pèsent 25 tonnes. Elles remor- 
quent, dans chaque sens, un wagon de bagages et deux voitures de voyageurs. 
Pour le service des marchandises, le train se compose de trois wagons entière- 
ment chargés, soit 40 à 45 tonnes. Quelquefois, mais très-rarement, le poids 
remorqué a dépassé 50 tonnes. » 

* Or, un poids brut en véhicules, de 45 tonnes, correspond à 30 tonnes de 
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poids rémunérateur, en comptant le poids net égal aux deux tiers du poids total. 
Il suit de là que l’adhérence d'une machine pesant 25 tonnes correspond à un 
effet utile de 30 tonnes de poids rémunérateur sur des rampes, dont la moyenne 
est de 47 millimètres. L'effort de traction sur la rampe de 800 mètres, qui a 57 
millimètres d’inclinaison, sera de 62 kilogrammes par tonne, et, pour le train 
de 68 tonnes, de 4,216 kilogrammes. C'est l'emploi de l’adhérence au dixième 
du poids porté par les roues. 

Ce parti que les Américains tirent de leurs machines ne diffère pas de ce que 
les ingénieurs du continent font eux-mêmes en pareille circonstance. 

La machine l'Antée, gravissant la rampe de Saint-Germain, de 35 millimètres 
d’inclinaison, de 4,500 mètres de longueur, avec une charge, machine comprise, 
de 423 tonnes, faisait un effort de 5,223 kilogrammes; elle pesait 27 tonnes. 

C'était donc l'utilisation de l’adhérence au cinquième du poids porté par les 
roues motrices. Mais ce travail n’était demandé que dans des circonstances clima- 
tériques favorables et pour un travail dont la durée n’excédait pas huit minutes. 

Cherchons ce qu’on a fait de nouveau dans cetle voie, et revenons aux essais 
récents de la machine pour fortes rampes du chemin de fer du Nord sur les 
plans inclinés de Liége. 

Il est bon de dire que, dans ces essais, les machines ont réalisé des effets plus 
considérables que ceux qui avaient été annoncés, mais nous ne voyons là qu’une 
preuve de plus de la prudence habituelle des ingénieurs de la Compagnie du 
Nord. Ce qui importe, c’est que, malgré une installation de changements de voies 
faite pour un autre système de traction d’où résulteraient des parcours et une 
perte de temps considérable, la machine locomotive a prouvé, une fois de plus, 
son entière efficacité et sa grande supériorité sur les machines fixes, à tous les 
points de vue, pour l'exploitation des fortes rampes. 

Sous le rapport des dépenses d'établissement fixe et mobile, sous celui de la 
dépense de traction et quant à l'élasticité avec laquelle ces machines se prêtent 
aux variations de service, la différence a été si grande et tellement en faveur des 
machines locomotives, qu'il n'y a plus de comparaison possible. Jusqu’à de nou- 
veaux progrès de l'art, la question est résolue en leur faveur. 

La longueur de chacun des plans inclinés de Liége est de 1,980 mètres. 

L'inclinaison moyenne est, sur le premier plan, de 28 millimètres ; elle est de 
27%il. 5 sur le second. 

Les trains de marchandises et de voyageurs ont élé remorqués par une ou 
deux machines, pendant plusieurs jours. Les locomotives étaient substituées 
aux machines fixes qui sont un très-remarquable spécimen dans ce genre. 

Trente-six essais de trains de marchandises remorqués par deux machines 
ont donné les résultats suivants : 


Le poids moyen des trains a été : 

4° Chargement............... radis juasssaisises OUT 

2 Véhicules portant le chargement.......................... 62,915 

3° Wagons-freins employés sur les plans inclinés de Liége comme 
supplément au moyen de ralentissement ou d'arrêt............... 51,609 


Poids du train remorqué.............sssssesessssessesoses 482,796 
Poids des deux machines locomotives. ......,...,............. 75,000 


——— 


Poids total du train, machine comprise....,......,....,......  257,796k 
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Le poids maximum remorqué dans un essai a été : 


4° Chargement........ kenaan a 108020 
æ Véhicules portant le chargement AT E ETE eers 84,510 
3° Wagons-freins....... ER ET S Sssssse “30870 
Poids du train remorqué.....,,............. Baasa FR 225,290 


Poids des deux machines locomotives....................... 78,000 


Poids total maximum du train, machine comprise... ... +... 300,290% 


La durée moyenne des trajets a été de 7 à 8 minutes, et pour le train le plus 
lourd, de 40 minutes. La vitesse moyenne, de 410 à 4m25 par seconde, et de 
3 mètres pour le train le plus lourd. 

L'effort de traction par tonne étant, y compris l'inclinaison, de 32125, en 
comptant 4*25 sur plan horizontal, cela donne, pour le train moyen, un effort 
par machine de 4,150 kilogrammes correspondant à l'adhérence au neuvième du 
poids porté par les roues motrices. Pour le train maximum, l'effort de traction 
est de 4,840 kilogrammes par machine, correspondant à l’adhérence du septième 
au huitième du poids porté par les roues motrices. 

On a vu, page 150, que cette même machine est susceptible d’un effort con- 
tinu de 4,346 kilogrammes. 

Ainsi, la différence qui existe entre l'effort continu que cette machine a pu 
maintenir pendant deux heures et celui qu’elle a maintenu pendant dix minutes 
est de 41 à 42 p. 0/0. Il y a lieu de croire que, dans les deux expériences, la 
machine a produit son maximum de puissance. 

Dans la première, celle qui a eu lieu sur la rampe continue de Creil (page 148), 
le mécanicien a, pendant deux heures de marche, obtenu de sa machine tout 
ce qu’il était possible d'en tirer, et quant à l'essai sur les plans inclinés, où 
un effort de traction de 4,840 kilogrammes s'est produit, il y a lieu de le con- 
sidérer comme un maximum, parce que dans les quarante-quatre expériences 
faites sur ces plans inclinés aucune n'a approché de ce résultat, et que la 
durée de ce trajet a été de 40 minutes au lieu de 7 à 8 qu'ont duré les autres 
essais. 

Une différence de 40 à 42 p. 0/0 entre un essai de 40 minutes et un travail 
de 2 heures s'explique par les causes suivantes : 

Le combustible contenu dans le foyer n’a été, dans l’essai le plus court, que 
faiblement diminué. Il y avait là un grand approvisionnement de chaleur. 

Dans l'essai fait sur les rampes de Creil, le combustible a été plusieurs fois 
renouvelé dans le foyer. 

La quantité d’eau contenue dans la chaudière a également très-peu diminué 
dans l'essai de dix minutes, elle contenait aussi un grand approvisionnement de 
chaleur. Pendant dix minutes de travail, l'alimentation a pu être suspendue, elle 
ne peut l'être pendant deux heures. 

Ainsi, dans le premier cas, la machine a employé son approvisionnement de 
chaleur ; dans le second, il lui a fallu reproduire tout cet approvisionnement. 

Quant aux conditions de la combustion, il y a lieu de croire qu'elles ont été 
moins favorables sur les plans inclinés de Liége que sur les rampes de Creil; 
car le kilogramme de combustible n'y a produit que 6495 de vapeur, tandis 
qu’il en avait produit de 7*6 à 8 kilogrammes sur la rampe continue. Nous n’'ex- 
pliquons ce résultat que par la brièveté du travail. 
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POIDS ET PRIX DE REVIENT 


DE 40 MACHINES A MARCHANDISES, CONSTRUITES PAR M. POLONCEAU. 


On s'applique, dans la comptabilité des chemins de fer, à décomposer 
toutes les dépenses par objets fabriqués ou réparés, et, pour chaque 
objet, par éléments : matières, main-d'œuvre, frais généraux, etc. 

Nous trouvons, à ce sujet, dans le Guide du mécanicien constructeur et 
conducteur de machines locomotives, de MM. Le Chatelier, Flachat, Petiet 
et Polonceau, un tableau très-détaillé, dressé par M. C. Polonceau, pour 
les quarante machines à marchandises à cylindres extérieurs qu’il a fait 
construire dans les ateliers d'Ivry, et dont quelques-unes des dimensions 
principales sont données dans les quinze lignes du tableau qui précède, 
pages 146 et 147+. 

Déjà, dans le 8° volume de ce Recueil, à la suite de la description de 
la machine à quatre roues couplées de cet habile et regrettable ingénieur, 
nous avons donné le prix de revient de cinq locomotives semblables à 
celle dont nous publions les dessins. 

Ce prix s'élevait, pour les cinq machines, à 236,296 fr. 


Soit, pour chacune, à 47,259 fr. 


Les quarante machines dont les détails sont donnés dans les tableaux 
qui suivent, et dont les dimensions et la puissance sont plus considé- 
rables, ont coûté 2,175,396 fr. 40. 


Soit, pour chacune, 54,384 fr. 91. 


Comme le poids de chaque machine, ainsi qu’on peut le voir dans la 
deuxième colonne de la récapitulation, s'élève à 27,047%i- 44, le prix du 
kilogramme ouvré est donc de : 


SE LL 9 fr. 04. 
27,047 
Lorsqu'on compare ce prix à celui que l'on payait pour les premières 
locomotives faites en France il y a seulement vingt-cinq ans, on est ad- 
mirablement surpris des progrès considérables que nos ingénieurs ont 
réalisés, depuis cette époque, dans les constructions mécaniques. 


1. Ces renseignements qui offrent le plus grand intérêt aux Compagnies et aux con- 
structeurs pour se rendre compte et faire des comparaisons, sont toujours assez difficiles 
à obtenir bien complétement. Aussi les trouvant dans l'ouvrage que nous venons de citer, 
nous nous empressons de les reproduire, quoique ces machines n'aient aucun rapport 
avec celle du chemin de fer du Nord que nous venons de décrire. 
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matières 


des pièces 
matières. | ajustées. 


DÉSIGNATION DES PIÈCES. 


a ————————— 
Foyer. kilog. kilog. 


4 foyer composé de 3 pièces et leurs rivures..... | 4198,50 1077,70 
40 barres de renfort en place.......ss......... 419 374 
550 entretoises et leurs rivures .…. x 296,27 238,27 
Cadres da bas et de la porte du foyer. 369,03 298, 03 
36 barreaux du foyer. s.s.s... ses. 365 346 
Grille à bouille, bonlons et goujons... s.s» +. 407,20 360,30 
Mentonnet de porte et garde-flamme.....,..,... 20,50 44 


3075,50 2708,39 


904 TUBES Ct la POSle sss sesssssersesssereseese | 2534 2499 
408 viroles en fer.s.ssoseessssseenosessssoeso 31 3 


Chaadronnerie. 2565 2530 


Capuchousde cheminée, paravent, boulons etrivets. 34,95 23,80 
Gouttières...... EER ariska teste ess 12,60 7,70 
Grille de boite à famée......... 5 28,00 u 
Cendrier avec supports et goujons z 138,40 105 
Garde-corps, rampes, boulons et goujons. 211,70 159,70 


Tôle d'avaut, du dessus et des côtés de la bolte à 
fumée, boulons et rivets........s.ssses.e. 645,45 419,60 


Supports en tôle et cornière avec rivets. ..... ee 737 463 

2 supports en fer et rivets......,...,..,, N 446 412,50 
Couvre-roues avec 8 équerres, boulons, etc.....,. 485,35 136 

7 autoclaves de lavage, 4 bouchon et des goujons. 33,90 27,45 43 
2 dômes : 4 pr les régulateurs et 4 pr les soupapes. 47,70 30,20 37 


Chaudière, cheminée, portes de foyer et de bolte 
à fumée, DOULODS.. . . esse se sessesosos. | 4437,50 | 4282,50 75,303 


Mouvement, 6639,45 | 5788,45 |6472 45 


6 boltes à graisse avec coussinets et coins... .... 572,90 443,20 | 513 32 
2 pompes, bolies à clapets, boulons, etc....... 379,34 293,80 238 12 
2 crosses, clavettes de bielles et de pistons.. .... 444,10 72,50 92 24 


2 tiroirs-cages, tiges et guides, 4 hielles de prolon- 
gement et de relevage................. se 250,70 171,95 453 81 


2 glissières, supports, entretoises, cales, ele... 349,30 265,50 367 
2 cylindres, peus, op boulons et 

2131 4908 
2 pistons, tiges, segments arei., vs. 273,10 203 


4 échappement avec mouvement, tringles, sup- 
ports, boulons et goujons... .. T 491,40 452,50 


4 régulateur avec mouvements, rivets et boulons.. 442,20 357 
4 cuvette, des soupapes de sùreté, iosian, rivets 

OL GONÏONS.. otsai usonas asso n 08 209 018 410 0 470,70 LE LME 
4 mouvement de Dargenrs eosessosoo. esossovoos 91,20 69,20 
4 arbre de relevage, supports et contre-poids. ... 245,70 485 445 
4 tringle de chang. de marche, levier et secteur. 102,30 81,80 4137 
2 Coulisses de distribution et bielles de suspension. 471,50 408,45 213 


A reporter... 518344 4157,01 |3, 2,370 
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POIDS 

P à brut el SSN 
DÉSIGNATION DES PIÈCES. 2 matières | des 
n des pièces 


a d'œuvre. 
matières. ajustéés. 


Mouvement (suite ). kilog. kilog 


5485,44 4457,01 
4 colliers d’excentriques, barres et boulons 273, 485 
2 poulies d’excentriques avec clefs 50,80 


2 manivelles d’acconplement portant poulies d'ex- 
centrique 66 clefs... oo vscescossesse so 245 421,80 


4 manivelles d’accouplement et clefs 338 


4 bielles d’accouplement, ae. tourillons, 
VIS: COINS cos cocsrossiese 444,40 


2 bicelles motrices avec voussiseté, brides, coins, 
vis et boulons 590,35 


2 chasse-pierres avec entretoises 61,:0 
4 prise d'air avec tringle et support............, 82,60 
2 tendeurs avec chaînes de süreté...,,......... 79,10 


Roues et Essieux. 7618,74 5735,91 |5468 24 | 3950 61 


6 roues en fer forgé..............,........... 2076,20 |4,189 64 | 441 60 
6 bandages, avec boulons .…................ y 4804 4,739 82 
6 contre-poids en plomb, rivets et boulons. . 334,50 239 61 
2 essieux droits avec clavettes............ 796, 718 654 46 
B MORE rss strates 1104,25 707 4,785 493 


Châssis. 6616,25 5638,70 525 


4 traverse d'avant avec tôle, crochets, charnières 
et boulons... .....ss.sssssonsese PRET 253,70 222,20 


2 tampons d'avant avec rondelles en caoutchouc, 
porte-lanternes et boulons 146,80 124,20 


2 longerons extérieurs avea entretoises de pla- 
ques de gardes, barres d’écartement, ss 
de boltes à graisse, boulons, rivets, etc...... 3375,80H| 1617 


4 longeron intérieur aux coins, coussinets, Fu 
sières, cales, rivets et boulons 312,15 


4 tablier d'attelage, guides et patins de ressort de 
traction, boulons et rivets......... ssavotses 540,22 


2 trottoirs et leurs équerres, boulons... swo 367,80 
2 marchepieds avec boulons ...... ssisise Suess 37,50 
Montures de ressorts de suspension et de traction.. 222,50 
Ressorts de suspens. ct de traction et leurs brides. 478 


Tuyauterie et Robinetterie 5764,47 3529,90 


4 robinet de vidange de la chaudière........... 9,30 8,30 
2 rotules complètes, supports et boulons. ve 153,80 430,80 
3 robinets de jauge, cuvette et tuyau... 4,95 4,60 
4 robinet de niveau d’eau et goujons. A 9,50 9,30 
2 robinets réchaulfeurs et goujons 40,40 40,20 


4 robinets d’épreuve et purgeurs des pompes aa 
ports et tringles...… a aasi one mes 41,40 40 


6 robinets purgeurs des cylindres 9,60 9,60 
2 rubinets graisseurs des tiroirs, raccords et{uyaux. 21,40 


230,05 202,70 
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Tuyauterle et Robinetterie (suite ). 


2 robinets graisseurs des cylindres 
| 4 graissenrs de glissières . 
| 4 robinet graisseur du régulateur............... 
4 rob. d'injection de vapeur avec tringle et supp. . 
4 sifet avec goujons 
2 balances avec atiaches fixées à h chandière. . 
4 tayan Crampton................ 
2 tayaux d'échappement, brides et boulons. s 
2 tuyaux d'introduction, brides et boulons. . 
2 tuyaux de refoulement et leurs raccords. . 


2 tuyaux rechaufeurs.....,.... 
4 manomètre et son tuyau 


Montage. 


Enveloppe des tuyaux d'echapp. et de prise de vap. 
Enveloppe de chaudière, tôle et bois ...,........ 
Support de lanterne et de niveau d'eau... 
Peinture ............ . 


ss. 


DÉSIGNATION POIDS 
des 
matières 
des pièces 
ajustées. 


POIDS 
brat 
des 

matières. 


des pièces. 


kilog. 
3075,50 
2565 
6659,45 
7648,74 
6816,25 


kilog. 
2708,30 
2530 
5788,45 
5735,91 
5636,70 
5764,47 3529,90 
Tuyauterie el Robinetterie. 396,20 510,75 
Montage.......... AT » » 
Boiserie et peinture. 703,30 607,10 
Divers modèles... . 3 » 
Outillage des machines. . . 3 » 


PP ETO 


Toraux..…..| 3359891 | 27047,44 
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matières 
des pièces 


matières. | ajustées. 


kilog. 
202,70 
3,20 
2,20 
2,10 
48,20 
7,70 7,50 
48,50 47,70 
44 38 
92,80 77 
73,20 59 
46,80 38 
39,60 32,20 
15 14,80 
4,35 445 


kilog. 
230,05 
3,20 
2,20 
2,10 
49,70 


596,20 


51,50 37 
580,80 523,10 
3,50 4,50 
58,00 36 
9,50 9,50 


703,30 | 607,0 


RÉCAPITULATION. 


des 
matières. 


fr, e fr. e 
5,658 32 688 34 
8,427 » 61 20 
6,472 45 871 82 
5,168 24 | 3,950 G4 
8,609 56 525 10 
3,349 60 | 4,744 47 
4,963 77 273 80 
» » | 4,395 » 
430 92 295 78 
44 98 90 90 
240 » », | 


10,331 84 | 9,864 02 


510,75 


matières. 


430 92 


FRAIS 
généraux 
de 50 o/° 

de la 

main 
d'œuvre. 


fr, o 
344 47 
30 60 
435 91 
4,975 30 
262 55 
855 73 
136 90 
» » 
447 89 
D » 

* 2h 


4189 05 


d'œuvre, 


SNS vos N 


295 78 


TOTAL 
général 
en 
argent. 


fr. &. 
0,690 83 
8,548 80 
7,780 18 
11,094 45 
9,397 94 
5,916 80 
2,374 47 
4,305 n 
874 59 : 
102 88 
240 » 


54,384 94 


FILATURE DU COTON 


RÉUNISSEUR DE CARDES À ÉTIRAGE VARIABLE 


PAR 


M. DANGUY jeune, constructeur-mécanicien à Rouen. 


(PLANCHE 15). 


Les perfectionnements considérables qui ont été apportés dans les ma- 
chines de filature, en général, nous engagent à leur consacrer doréna- 
vant une large part dans ce Recueil : aussi, depuis quelque temps déjà 
nous nous occupons de réunir un grand nombre de matériaux qui met- 
tent à même de bien faire connaître, à nos souscripteurs, les métiers les 
plus récents employés aujourd’hui en Angleterre ,.et sans lesquels, il 
faut bien le dire, il nous serait difficile de maintenir la concurrence avec 
nos redoutables voisins. 

Ce ne sont pas seulement les machines de préparation qui ont été nota- 
blement modifiées, mais encore, et plus peut-être, les métiers à fier, les 
métiers continus, et surtout les mull-jennys, que Pon remplace, dans plu- 
sieurs contrées, aussi bien en filature de laine qu'en filature de coton, 
par des renvideurs mécaniques, des métiers automates, de 7 à 800 broches 
et plus, au moyen desquels on réduit sensiblement la main-d'œuvre, tout 
en produisant beaucoup plus. 

On peut se faire une idée des progrès immenses que ces machines 
permettent de réaliser, en sachant qu’un seul de ces métiers, conduit par 
un fileur avec quelques rattacheurs, peut aisément remplacer 5 à 6 
mull-jennys de 200 à 240 broches. En effet, on comptait généralement, 
en filature de coton, que le travail d’un mull-jenny ordinaire, fai- 
sant des numéros moyens de 27 à 36 (chaîne et trame), était de 7 à 8 kilo- 
grammes par jour; il a pu s'élever à la vérité, dans des établissements 
bien montés, jusqu’à 9 et 10 kilogrammes; 


soit 40 ou 45 grammes au plus par broche et par jour. 


Or, on sait que la production d’un self-acting de 800.broches s'élève à 
45 et même à 50 kilogrammes par jour, dans les mêmes numéros, 


soit en moyenne 60 grammes par broche. 
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Il en est même qui arrivent à produire 65 à 66 grammes. — Ces bro- 
ches marchent, à la vérité, à 6,000 tours au moins par minute. 

En Alsace, sur les 4,500,000 broches qui étaient en activité en 1855, 
on comptait à peine la dixième partie marchant automatiquement ; de- 
puis lors on augmente tous les jours l'application de ces grands métiers, 
qui ne tarderont pas à se répandre également ailleurs. 

En Angleterre, où la main-d'œuvre est plus chère que sur tout le conti- 
nent t, les renvideurs mécaniques ont pris une extension considérable, et 
comme dans ce pays on lient généralement plus à la grande production 
qu'à la qualité même des filés, surtout pour les numéros les plus em- 
ployés, on ne craint pas d'établir ces métiers à 1,000 et 1,200 broches. 
On réalise alors une économie considérable, puisque à où il fallait 50 à 
60 fileurs, par exemple, on n'en occupe plus que 15 à 20 au plus. Il est 
vrai que la force motrice est augmentée dans une notable proportion, 
mais le combustible, en Angleterre, est à un prix tellement réduit, que 
l'augmentation de la dépense, de ce chef, est loin de balancer celle de la 
main-d'œuvre. 

Sous ce rapport, il faut bien le reconnaitre, nous ne sommes pas, en 
France, aussi favorisés que nos voisins d'outre-mer, puisque nous payons 


1. Il peut être intéressant de connaître le prix moyen de la journée des ouvriers em- 
ployés dans les filatures des diverses contrées de l'Europe; nous trouvons ce document 
dans le rapport de la commission française publié en 1854. 


PRIX DE LA JOURNÉE DES OUVRIERS EMPLOYÉS DANS LES FILATURES 
DE L'EUROPE. 


SALAIRES DES 
CONTRÉES EUROPÉENNES. 


Fileurs. Ouvritres. 


—— 


fr, c. s fr. ©. fr, 0. 
Angleterre, journée de 10 heures 1/2..... | 3 50 2 » Û 


Idem, pour les naméros fns........ 5 » 2 » " 
France, journée de 42 heures... sasl 2» 425 à 450 | 07% à 080 
Idem, pour les numéros fins........ ess | 4 50 » v w 
Autriche, Suisse, Allemagne, journée de 

13 heures... ....., Sa toostarsasansse à 450 | 060 à 080 030 à 040 
Russie et une grande partie de l'Italie... » 0 50 " 0 30 » 


Ainsi la moyenne générale du prix de la journée de 10 heures 1/2, dans les filatures 
anglaises, était en 1854 de 2 fr. 67 c.; 

Celle du prix de la journée de 12 heures, dans les filatures francaises, de 1 fr. 88 e. Il 
est vrai que depuis cette époque la journée a été augmentée, de sorte que la moyenne peut 
être portée à 2 fr. et même à 2 fr. 50 c.; 

Et celle du prix de la journée de 13 heures, dans les filatures allemandes, est de 80 c. 

C'est-à-dire que le salaire moyen de l'heure est de plus de 25 c. en Angleterre; d'envi- 
ron 18 à 20 e. en France; et de 8 à 10 c. dans la plupart des autres contrées de l'Europe. 

Et cependant le prix des filés est plus faible en Angleterre que partout ailleurs, 
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le combustible trois ou quatre fois plus cher, et que la journée de l'ou- 
vrier est à peine 1/4 moins élevée, mais un grand nombre de nos éta- 
blissements sont alimentés par des cours d’eau, ce qui permet de réduire 
souvent la dépense relative à la puissance motrice. 

Nous avons plusieurs contrées qui sont favorisées par des moteurs hy- 
drauliques puissants: ainsi dans les Vosges, dans le Haut et le Bas-Rhin, 
seulement, on compte jusqu’à près de 4,400 chevaux, c’est-à-dire une 
force plus considérable qu'en machines à vapeur‘. Dans l'ouest et le midi 
de la France, et surtout en Normandie, il y a également une quantité de 
filatures qui sont actionnées par des puissances hydrauliques ; dans cette 
dernière contrée on emploie, avec avantage, pour certains filés de cotons, 
beaucoup de métiers continus, qui produisent d’autant plus qu’ils sont 
plus perfectionnés. 

Comme nous le ferons voir bientôt, en donnant les prix comparatifs 
des machines actuelles, le matériel d’une filature est plus cher chez nous 
qu’en Angleterre, et comme le taux de l'intérêt est également plus fort, 
nos filatures ne peuvent nécessairement pas produire à aussi bas prix que 
les filatures anglaises, qui, en outre, sont montées généralement sur 
une échelle beaucoup plus grande qu'ici; car il n’est pas rare de voir 
dans les principaux centres manufacturiers de l’Angleterre des filatures 


1. Voici, d'après un Mémoire très-intéressant de M. Émile Dollfus, le nombre des fila- 
tures existant, en 1856, dans les six départements industriels de l'Est, le nombre d'ouvriers 
occupés, et la force employée en vapeur et en hydraulique. 


NOMBRE DE BROCHES. 


D ———— | NOMBRE 


FORCE EN 
DÉPARTEMENTS. 


ouvriers. 


Pa 

o 

£ 

z; 
2 
= 

< 
= 


| Haut-Rhin.. .... PIE s 974.298 18.383 


hydraulique! vapeur. 


Vosges... RT s 518.884 9.414 
Bas-Rhin........... cou. 85.808 44.301 
Haute-Saône... .....,...... 73.316 8.146 
Doubs....... san ENEE 55.334 8.833 
Meurthe 10.800 5.400 


> © 


Ainsi les 109 filatures étaient mises en mouvement par 74 machines à vapeur formant 


ensemble........... P R LAET TT ss skes ess.ssesecsee 3,484 chevaux. 
Et par 97 moteurs hydrauliques, formant. .......,.............,.. 4,715 
Soit en totalité....... A UT DL CT ERRET e se... 8,199 chevaux. 


Cette puissance représente une moyenne de 183 broches par force de cheval; mais il faut 
remarquer que plusieurs machines à vapeur ne servent que d’auxiliaires à des moteurs 
hydrauliques, et que certaines chutes d'eau n’atteignent pas en toute saison leur puissance 
nominale; d’où il suit que la force motrice réellement dépensée est en moyenne un peu 
au-dessous de celle indiquée. 

On admet généralement par force de cheval 180 à 200 broches en numéros ordinaires 
(27/29 en chaine et 36/38 en trame); mais ce nombre est plus élevé pour les numéros fins. 


XII. 41 
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de 100 à 200,000 broches. On estime que la moyenne des établisse- 
ments, dans ce pays, est de 30 à 40,000 broches, alors qu’elle n’est 
en France que de 12 à 15,000 au plus. 

Cependant, si l’on veut bien jeter les yeux sur le tableau ci-dessous, qui 
est un extrait du travail publié en 1856 par la Société industrielle de Mul- 
house, on reconnaitra sans peine que les progrès effectués par nos fila- 
tures, depuis 50 ans, ont été aussi très-considérables, et ont marché de 
pair avec la mécanique. 


TABLEAU DU PRIX DES COTONS EN LAINE 


ET DES FILÉS EN NUMÉROS ORDINAIRES (27/29 CHAINE, 36/38 TRAME), 
SUR LA PLACE DE MULHOUSE, DE 4844 À 4856. 


PRIX PRIX DIFFÉRENCE 
du coton brat des filés en façon 
par kilogramme. par kilogramme. par kilogramme. 


F 


LE 
- : 


1 
5 
3 
2 
2 
2 
4 
4 
4 


ouuu be de "1 19 
= + à CS D ©. 


Presque au commencement de la filature mécanique en France, vers 
1812, le prix de façon s'est élevé jusqu’à 12 fr. le kilog. Huit à dix ans 
après, en 1820, il était déjà réduit de près de moitié. 

En 1830, il n’était plus que de 2 fr. 56. 

De 1840 à 1850, c'est à peine s’il était de 1 fr. 60 en moyenne, pour 
descendre encore à moins de 4 fr. 30 en 1855 ; et aujourd'hui il ne peut 
se maintenir à ce dernier chiffre. 

On sait qu'en Angleterre, où l'on produit en filés de coton seulement 
quatre fois plus que nous, les prix ont aussi diminué dans des proportions 
énormes; et maintenant c’est à peine si le filé ordinaire n° 32 anglais 

chaîne) correspondant au n° 27 français, se vend à Manchester 2 fr. 80 
le kilogramme. 

Les procédés mécaniques perfectionnés ayant leur plus large part dans 
les progrès immenses réalisés, surtout dans ces dernières années, nous 
devons nous attacher à les répandre, afin de mettre sans cesse les manu- 
facturiers à la hauteur de ces progrès. Il n’en est pas, en effet, à qui 
il ne soit nécessaire de connaître les meilleures machines en usage, 
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comme il n’est pas un seul contre-maître qui ne doive savoir les con- 
duire. La France, du reste, possède d’habiles mécaniciens qui savent 
parfaitement les construire. 

Nous publierons donc successivement, comme nous l'avons fait pour le 
lin et le chanvre, les meilleures machines de préparation, comme celles 
de Platt, et les meilleurs renvideurs mécaniques de Curtis et d’autres con- 
structeurs ; nous donnerons aussi les diverses machines de M. A. Kæchlin, 
de M.N. Schlumberger, de MM. Stehelin qui se sont montés, à cet égard, 
sur la plus grande échelle, et peuvent, sous tous les rapports, faire con- 
currence aux premières maisons d'Angleterre; celles de M. Bruneau, de 
Rethel, qui, pour la laine, a suivi les progrès que plusieurs bons méca- 
niciens ont atteints dans le coton, tels que MM. Tourroude, Lecœur, Dan- 
guy jeune, de Rouen, etc. 

En commençant par les machines de préparation, comme étant les 
plus simples, nous ne pouvons pas avoir la prétention de suivre un ordre 
régulier dans la collection de planches et d'articles que nous nous pro- 
posons de donner; la méthode adoptée jusqu'ici dans notre Recueil ne 
nous le permettrait pas, parce que nous devons traiter, dans nos livraisons 
successives, de diverses industries; mais nos lecteurs ne recevront pas 
moins la collection complète de tous les bons systèmes qui existent dans 
chaque genre de filature, comme dans les autres branches qui nous oc- 
cupent. 

Le réunisseur de cardes, que nous avons représenté en détail sur la 
planche 15, commence la série des machines relatives à la préparation du 
coton suivant le système adopté aujourd’hui dans la Normandie et dans 
la plupart des contrées qui filent les numéros ordinaires. 

Ce réunisseur a été construit avec tout le soin désirable dans les ate- 
liers de M. Danguy jeune, de Rouen, qui est déjà, d’ailleurs, bien connu 
pour la bonne exécution et les perfectionnements notables qu’il a su ap- 
porter dans les divers appareils de préparation auxquels il s’est spéciale- 
ment adonné. 

Sa machine, dite réunisseuse ou doubleuse, a pour objet, comme on sait, 
de réunir en une seule nappe continue les rubans d’un certain nombre 
de cardes : huit, dix ou douzé par exemple : et d’en former des bobines 
qui sont ensuite soumises à l’action des laminoirs où ils subissent des 
étirages successifs. 

Le réunisseur de M. Danguy ne diffère des machines de ce genre, 
employées dans la préparation du coton, que par une disposition parti- 
culière de transmission d’engrenages, laquelle permet, sans être dans 
l'obligation de changer de pignon, de faire varier l'étirage des cannelés, 
et par suite de le mettre en rapport avec le nombre plus ou moins grand 
des mèches venant des cardes. 


464 PUBLICATION INDUSTRIELLE. 


DESCRIPTION DU RÉUNISSEUR, 


REPRÉSENTÉ PAR LES FIGURES DE LA PLANCHE 15. 


La fig. 4 est une élévation longitudinale de la machine du côté de la 
commande ; 

La fig. 2 en est un plan général vu en dessus ; 

La fig. 3 la représente en section verticale et longitudinale faite par le 
milieu ; 

La fig. L est une vue extérieure du côté opposé à la poulie de trans- 
mission de mouvement ; 

La fig. 5 indique en section le mode d'assemblage de l'axe de la bobine 
qui permet d'enlever celle-ci quand elle est formée, sans occasionner 
d'interruption dans la marche de la machine ; 

La fig. 6 est un détail, à une échelle double des figures précédentes, 
des cylindres cannelés de l’étirage. 

Le bâti est formé de deux flasques en fonte A, réunies par de forts 
boulons a, formant entretoises , et par les arbres des divers rouleaux 
dont la machine est composée. 

A l’une des extrémités de ce båti sont fixés, vers la partic inféricure 
des montants verticaux, de petits bras en fer a’, sur lesquels sont bou- 
lonnés les paliers du rouleau en bois b, qui reçoit la toile sans fin b’, dis- 
posée pour amener les rubans à l’action de la machine. 

- De cette toile, ces rubans sont dirigés sur les cylindres cannelés c 
et ¢', en les faisant traverser le guide en fer B, relié au bâti par un bras 
brisé B', qui permet de faire varier au besoin la position de ce guide. 

Directement au-dessus se trouve la tablette en fonte G, dont la forme 
recourbée facilite l'arrivée des rubans qui se réunissent en nappe pour 
passer entre les joues latérales d, vissées sur la tablette, et s'engager entre 
les cylindres cannelés c et ¢' et les rouleaux de pression e et e. 

Les cylindres cannelés sont en fer, ont 40 millimètres de diamètre, et 
sont commandés indépendamment l’un de l’autre et à des vitesses diffé- 
rentes, afin de produire un premier étirage. 

Les rouleaux de pression e e/ sont formés chacun d’un arbre en fer 
entouré de plusieurs épaisseurs de drap recouvertes de cuir fort. 
Les extrémités de ces arbres sont montées libres dans des montants à 
fourche fondus avec les deux flasques du bâti, de telle sorte que les rou- 
leaux puissent agir librement, non-seulement par leur poids sur les 
cylindres cannelés, mais encore par celui de deux contre-poids E, sus- 
pendus aux extrémités des leviers E’, reliés par les tringles G avec des 
traverses placées à cheval sur les deux rouleaux e et #'. Les tourillons 
des axes des cylindres cannelés tournent dans de petits coussinets 
carrés en cuivre ajustés dans les fourches des montants. 
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Un petit drap sans fin f, disposé sous les cannelés, est destiné à opérer 
leur nettoyage en les dégageant des légers duvets qui pénètrent dans les 
cannelures. Ce drap sans fin (fig. 3 et 6) est tendu au moyen de deux 
tiges en fer rond montées sur les parois latérales d'une sorte de petite 
boîte F, ouverte complétement en dessus, percée en dessous et fondue 
avec deux oreilles qui servent à la relier à l’arbre en fer f’. 

Celui-ci a ses extrémités engagées dans de petites ouvertures ménagées 
dans l'épaisseur des bâtis pour le recevoir, et lui permettre d’osciller 
librement sous l’action du contre-poids F’, suspendu à un bras rapporté 
au milieu de la longueur de cet arbre. L'ensemble de cet appareil se 
nomme brosse à bascule. 

Par celte disposition, le drap sans fin f appuie constamment sur les 
cannelés par l’action du contre-poids, qui doit être sensiblement plus 
lourd que le poids suffisant pour faire équilibre à la boîte et aux rou- 
leaux de tension du drap. Une disposition analogue est appliquée dans le 
même but au-dessus des rouleaux e et e’; seulement dans ce cas, c’est 
le chapeau G’ qui forme le contre-poids; il renferme le drap sans fin g 
(fig. 3 et 6), et est simplement guidé à ses deux extrémités par de petits 
appendices verticaux ménagés aux supports et engagés dans des ouver- 
tures pratiquées latéralement aux deux extrémités de la boîte. 

Derrière ce petit mécanisme d'étirage, les montants des flasques s'élèvent 
pour présenter une longue rainure verticale destinée à recevoir les axes des 
deux rouleaux en fonte H et H’, qui attirent la nappe et, lui faisant subir 
un premier laminage, lui donnent de la consistance en resserrant les 
filaments les uns contre les autres. 

Les tourillons du rouleau inférieur H tournent dans des coussinets en 
bronze, et ceux du rouleau supérieur H’ peuvent se mouvoir librement 
entre les deux montants du bâti. Comme pour les cylindres cannelés, une 
brosse à bascule, garnie de son drap sans fin h, tendu sur deux tiges ho- 
rizontales en fer est maintenue en contact avec le rouleau inférieur par 
le contre-poids h’. Le rouleau supérieur H” est également nettoyé par 
un drap sans fin renfermé dans l’intérieur du chapeau I. 

Les rubans étirés par les cannelés, et conduits en sortant de ceux-ci 
par les joues d’, vissées sur la petite traverse d? (fig. 2 et 3), entre les 
cylindres HH’, sont complétement réunis et présentent une nappe régu- 
lière qui se dirige sous la bobine en bois J, sur laquelle elle s'enroule 
guidée par les deux tambours en fonte K et K’. 

Le mouvement est imprimé à cette bobine par le contact de ces deux 
tambours qui, à cet effet, ont leur circonférence munie de cannelures 
arrondies, peu profondes dans le sens de leur axe, afin que l'adhérence 
exercée sur la bobine, à mesure qu'elle se forme, soit suflisante pour 
l’entraîner dans le mouvement de rotation continu qui leur est commu- 
niqué dans une même direction, et dont la vitesse de développement doit 
être en rapport avec celle du cylindre réunisseur H. 
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La bobine en bois J est traversée par un axe en fer j, ajusté librement 
à frottement doux dans les douilles de deux disques en fonte J’, destinées 
à maintenir la nappe, dont l’enroulement a lieu avec une certaine 
tension, laquelle est obtenue non-seulement par le poids des disques J/ 
et de la bobine J, maisencore par celui des disques supérieurs J? et des 
bras L, qui relient ces derniers avec les premiers J’. 

Les bras L sont réunis par un arbre en fer l, dont les extrémités sont 
ajustées dans les têtes de deux fortes tiges verticales L’, qui traversent 
des guides en fontes //, fixés de chaque côté contre les flasques du bâti, 
et sont reliées à leur partie inférieure par une barre de fer rond m. 

Cette barre traverse les pieds du bâti, dans lesquels les rainures verti- 
cales sont pratiquées pour leur livrer passage, et, vers le milieu de sa 
longueur, elle est mi-partie entourée par un crochet relié au moyen 
d’une bride m au levier à pédale M, pouvant osciller librement sur le 
support en fonte M. 

Au moyen de cette disposition, lorsque la bobine est formée, on peut 
la remplacer après avoir fait cesser la pression qui agit sur elle, ce qui 
se fait très-aisément en appuyant avec le pied sur la pédale du levier M. 
Cette pression oblige la barre m à se soulever, et naturellement avec elle 
les deux tiges verticales L/ qui, par l’arbre l, sont reliées aux bras porte- 
bobines L. 

La bobine formée, ainsi dégagée du poids de l’armature et retirée du 
contact des tambours cannelés K et K’, est remplacée immédiatement par 
une bobine vide montée sur laxe supérieur j’; il sufit pour cela de 
faire faire un demi-tour aux bras L, qui peuvent tourner librement sur 
l'arbre l. 

On cesse alors la pression que l'on exerçait à l'extrémité du levier M, 
et ayant engagé l'extrémité de la nappe fournie par le laminoir entre le 

rouleau en bois et les tambours, une nouvelle bobine commence à se 
former. Pendant le temps nécessaire à sa formation, on enlève celle for- 
mée précédemment de la place qu’elle occupe entre les plateaux J’, en 
retirant le petit arbre j, qui traverse les douilles fondues avec ces plateaux 
(voyez le détail en section fig. 5). 

Pour faciliter cette manœuvre, l'arbre j, ainsi que celui j’ de la seconde 
bobine, sont terminés par une petite sphère qui présente une saillie suf- 
fisante pour être saisie aisément. 

L'arbre moteur p de cette machine est supporté par les deux flasques 
du bâti qu’il traverse; il porte deux poulies en fonte P et P’, dont l’une 
est fixe pour recevoir son mouvement de l’arbre de couche de l'usine, et 
l'autre est folle pour l’interrompre à volonté. Il transmet le mouvement 
de rotation à tous les autres organes de la machine au moyen des deux 

pignons n et n’ ; le premier est fixé du côté des poulies, et le second de 
l’autre côté du bâti, sur la face opposée de la machine. 

Le pignon n (fig 1 et 2) engrène et avec la roue N calée sur l’axe, pro- 
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longé en dehors du bâti, du premier cylindre cannelé c, et avec une roue 
intermédiaire N’, qui, par le pignon o, donne le mouvement à la roue O 
dans le sens convenable pour faire marcher la toile sans fin b’, qui amène 
le ruban des cardes à l’action des cannelés. 

Le pignon n’ engrène avec un pignon à peu près semblable q (fig. 4), 
dont l'axe est monté sur une platine en fer Q, disposée pour recevoir les 
axes des autres pignons r, 7” 7° s et s’, et pour pouvoir osciller sur l'axe 
moteur p pris comme centre de mouvement. A cet effet, cette platine est 
découpée de façon à présenter un bras terminé par une poignée Q’, au 
moyen de laquelle on la déplace, puis on la fixe soit dans la position indi- 
quée sur la fig 4, dans laquelle le pignon r engrène avec le pignon 7, 
soit contrairement, de manière à éviter le contact de ces deux pignons, 
et à faire engrener le pignon s’ avec le pignon r*, calé derrière celui r’, 
sur le même axe du deuxième cylindre cannelé o. 

On fixe la platine dans l’une ou dans l’autre de ces deux positions au 
moyen de la clé à béquille q’ (fig. 2 et 4), dont la tige est taraudée, dans 
la chape en fer v, boulonnée dans ce but contre le bâti. C’est par la pres- 
sion de cette tige sur la poignée Q’ que celle-ci est obligée de garder les 
positions correspondantes aux deux conditions de marche, lesquelles 
permettent, comme nous le verrons plus loin, de faire varier la vitesse 
de l’étirage pour la mettre en rapport avec le nombre de rubans fournis 
par les cardes, et que par suite la nappe conserve la même épaisseur, 
soit qu'il y ait neuf ou dix rubans engagés entre les cannelés. 

Le mouvement est transmis au cylindre inférieur H, du laminoir 
réunisseur, par un petit pignon t (fig. 4 et 2), calé à l'extrémité de l’axe 
du deuxième cylindre cannelé c’, du côté de la poulie motrice. Ce 
pignon engrène avec le petit intermédiaire t', qui commande le pignon u, 
fixé sur l'axe, prolongé en dehors du bâti, du cylindre H. 

Cet axe est encore muni du pignon w’, qui engrène avec la petite 
roue U, commandant celle R, fixée au bout de l'arbre du premier tam- 
bour K. Celui-ci transmet le mouvement au deuxième tambour K' au 
moyen de la seconde roue R’, de même diamètre que celle R, afin que la 
vitesse soit la même et, pour que le sens de rotation soit aussi le même, 
par l'intermédiaire de la petite roue U’, montée sur un bout d'arbre fixé 
sur l’un des montants verticaux du bâti. 


CALCUL DES VITESSES ET PRODUIT DE LA MACHINE. 


Pour calculer la vitesse et le travail de cette machine, nous allons 
supposer qu’elle est appelée à réunir le produit de dix cardes doubles 
ordinaires ou bien du système de M. Nouflard, semblable à celle que nous 
avons publiée précédemment dans ce volume. 

Nous ferons remarquer toutefois que pour cette application spéciale la 
vitesse de tous les organes devra être plus que doublée comparativement 
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à la vitesse que l’on communique ordinairement aux réunisseuses des 
cardes simples qui sont employées assez généralement dans un grand 
nombre de filatures. Ainsi on se rappelle que la carde double peut débi- 
ter jusqu’à près de 14 mètres de longueur de rubans par minute, lorsque 
la carde simple ne délivre que 6 mètres à 650 dans le même temps. 

Au reste, la machine à réunir de M. Danguy peut être appliquée à la 
réunion des rubans de toute espèce de cardes sans aucun changement ; 
il suffit de communiquer à l'arbre moteur une vitesse plus ou moins 
grande et proportionnée à la sortie des rubans, les rapports de vitesse 
des différents organes devant toujours rester respectivement les mêmes. 

Si donc nous prenons pour exemple d'application les rubans fournis 
par dix cardes doubles, puisque de chacune d'elles s'échappe 13" 750 de 
matières par minute, lesquelles doivent passer dans le même temps par 
le premier cannelé c de la réunisseuse, il faut évidemment que la vitesse 
à la circonférence de ce cylindre soit de 13" 750, afin de pouvoir appe- 
ler, dans le même temps, toute la matière fournie par les dix cardes. 

Or, le cylindre cannelé c a {0mil. de diamètre ; sa circonférence est 
donc de : 


3,1446 X 40 = 125m. 664, soit 126m. 
Il doit alors, pour attirer les 13 750 de rubans, faire 


13% 750 
0® 126 


= 110 révolutions par minute. 


Pour communiquer cette vitesse, l'arbre principal muni des poulies mo- 
trices doit être animé d’une vitesse de 220 révolutions dans le même 
temps, puisque le pignon n, calé sur cet arbre, n'a que 0" 4115 de dia- 
mètre, tandis que la roue N, montée sur l’axe du premier cannelé c, qui 
reçoit directement la commande de ce pignon, a 0" 230 de diamètre. 

La vitesse du second cannelé c’ doit être plus grande que celui du pre- 
mier, afin de produire, comme nous l'avons dit, un premier étirage des 
rubans. 

Dans ce but le constructeur donne à la petite roue 7’, calée sur l'axe de 
ce dernier, un diamètre de 90m. et 70mill. au pignon n’, qui le commande 
au moyen des intermédiaires q et r, et, comme l'arbre moteur fait 220 
tours par minute, la vitesse du cannelé c est de : 


90 : 70 $: 220 : x = 170 tours. 
Sa vitesse à la circonférence est donc de : 
40 X 3,1416 Xx 170 = 24» 360 
ce qui donne un premier étirage de : 


24,360 — 13,750 = 7x 610 par minute. 
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Un deuxième étirage est opéré sur la nappe, à sa sortie du cannelé v’, 
par le laminoir H, H’, dont le rouleau inférieur est commandé par le pi- 
gnon t, de 50%il- de diamètre, l'intermédiaire t’, et la petite roue u, de 
80wil. de diamètre. Le cylindre H, par suite du rapport des engrenages qui 
le commandent, est animé d’une vitesse de : 


80 : 50 :: 170 : æ = 106 tours par minute. 
Comme son diamètre est de 0m 400, sa vitesse À la circonférence est de : 
3,1416 X 100 x 106 = 33% 300 


et, comme le deuxième cannelé c’ ne fournit que 21,360, il se produit 
naturellement un deuxième étirage qui est de : 

330 300 — 21% 360 = 11" 940 
qui, ajouté au premier donne un étirage total de : 


11m940 + 72610 = 19" 550. 


Pour faire varier ce double étirage afin d’avoir toujours la même épais- 
seur de nappe, même avec un ruban en moins, dans le cas où, pour une 
cause quelconque, une des cardes fournisseuses est arrêtée, on renverse, 
comme nous l'avons dit, la platine Q, pour faire engrener le pignon s’, 
de 80mil. de diamètre, avec celui r?, calé sur l'axe du cannelé c’, derrière 
le pignon r. 

Dans ce cas, le pignon n’, de 70wil. de diamètre, engrène avec 
l'intermédiaire q, de 80wil. de diamètre, la vitesse de l’axe de ce dernier 
est donc de : 


80 : 70 : : 220 : © = 192 5, 


et par suite celle du cannelé c’, commandé par le pignon sê, de 60mill, 
l'intermédiaire s’, et le pignon 7° de 90™i!!. de diamètre, est de : 


90 : 60 :: 19245 : æ = 198 tours. 


En faisant usage de cette seconde transmission de mouvement, l'étirage 
entre les deux cannelés n’est plus que : 


(3,1416 x 40 Xx 128) — 13m 750 = 2m 384. 


Et celui opéré par le cylindre H du laminoir se trouve modifié ainsi 
qu'il suit : la vitesse de rotation de ce cylindre est de : 


80 : 50 : : 128 : x = 80 tours, 
et sa vitesse à la circonférence de 


3,1416 X 100 x 80 = 25" 130. 
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L’étirage total est alors de : 
-` 2504132 — 4132750 = 112382, 


au lieu de 49" 940 que lon obtient dans le premier cas. 

La nappe étirée sort du laminoir pour venir s’enrouler sur la bobine 
en bois J, animée d’un mouvement de rotation continue que lui imprime 
les deux tambours cannelés K et K’. 

Or, comme ceux-ci n’ont pour mission que de conduire la matière 
fournie par le laminoïr, il faudrait théoriquement que la vitesse à leur 
circonférence fût la même que celle dont le cylindre H est animé. Cepen- 
dant on a toujours le soin d'augmenter un peu la vitesse, afin de main- 
tenir la nappe un peu tendue. 

A cet effet, le pignon u, de 110®ill. de diamètre, commande par les in- 
termédiaires w’ et U, la roue R, de 290mill. de diamètre, fixée sur l'axe du ` 
premier tambour K, et par suite la roue semblable R’, du second tam- 
bour K’, par l'intermédiaire U’. 

Quand laxe du cylindre H, fait 106 tours, par exemple, la vitesse de 
rotation des tambours est de : 


290 : 410 :: 106 : æ = 40 tours, 


ce qui donne à la circonférence une vitesse de (le diamètre étant de 
266mil.) ; 
266 X 3,116 X 40 = 33% 425, 


vitesse qui n’est pas sensiblement plus considérable que celle du cylin- 
dre H, dans le cas du plus grand étirage. 

Quand, au contraire, c’est le petit étirage, la vitesse se trouve naturel- 
lement modifiée comme celle du laminoir et devient alors de 25% 200, 
puisque c’est le pignon u fixé sur l’axe du cylindre H, qui commande les 
tambours au moyen desquels s'effectue l'enroulement de la nappe sur 
la bobine. 

Le prix de cette machine à réunir, prise à Rouen dans les ateliers de 
M. Danguy, est de 600 francs. 


MÉTALLURGIE DU ZINC 


NOUVELLE MÉTHODE 


TRAITEMENT AU HAUT-FOURNEAU A CUVE 


PAR 


MM. A. MULLER ET A. LENCAUCHEZ 


INGÉNIEURS CIVILS À PARIS 


{PLANCHE 46) 


MM. À. Muller et A. Lencauchez, à la suite d’études et d'expériences 
sérieuses et raisonnées, sont arrivés à constituer une nouvelle méthode 
d'extraction du zinc qui, assurément, est appelée à rendre d'importants 
services dans la métallurgie du zinc, dont le traitement actuel, comparé à 
celle des autres métaux présente, comme on sait, d'assez grandes diffi- 
cultés, et est à la fois dispendieux et défectueux sous plusieurs rapports. 

La nouvelle méthode de MM. Muller et Lencauchez a pour principe 
l'extraction directe du zinc métallique, au moyen d'une opération continue, 
comprenant : la réduction de l’oxyde de zinc en contact immédiat avec le 
combustible; la distillation du métal avec les produits de la combustion ; 
et la séparation du zinc d'avec ces produits, par condensation des vapeurs 
métalliques dans les chambres disposées à cet effet. 

Avant de décrire cette méthode et pour mieux en faire apprécier les 
avantages, nous allons, en nous servant à cet effet d’un mémoire qui nous 
a été communiqué par les auteurs, passer en revue les principaux mine- 
rais de zinc, rappeler les propriétés physiques et chimiques de ce métal, 
et jeter un coup d'œil sur les procédés d'extraction suivis jusqu’à ce jour. 

Minerais. — Les minerais de zinc exploités sont de deux espèces : 

19 La calamine ou carbonate de zinc ; 

2° La blende ou sulfure de zinc. 

Les minerais non exploités, tels que les silicates, et, en général, tous 
les minerais zincifères, où le zinc se trouve combiné ou mélangé en pro- 
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portion variable avec le fer ou d'autres métaux, sont aussi très-abon- 
dants; nous les mentionnons, parce que, par le procédé de MM. Muller et 
Lencauchez, on peut extraire à la fois le zinc et les métaux fixes. 

Propmérés pu zic. — Le zinc fond à 500°; il entre en ébullition à la 
chaleur blanche, peut se purifier par la distillation en vases clos; il est 
très-oxydable. Chauffé au contact de l'air, à une température supérieure 
à celle de son point de fusion, il prend feu et brûle avec une flamme 
blanche, très-brillante, due à la vapeur de zine qui se combine à l'oxy- 
gène de l'air. L'oxyde de zinc ainsi formé est blanc complétement fixe. 

Le zinc décompose facilement la vapeur d'eau avec dégagement 
d'hydrogène et se change en oxyde. 

La réaction commence peu au-dessus de 100°. 

Les vapeurs de zinc décomposent également l'acide carbonique et 
donnent de l'oxyde de zinc et de oxyde de carbone. 

On ne connait qu'un seul oxyde de zinc (Regnault), ZnO, composé de : 


zinc 80,26; oxgyène 19,74 = 100,00. 


« On l'obtient en chauffant le métal au contact de Pair jusqu'à ce qu'il 
s’enflamme. Il se dépose sur les bords du creuset une matière flocon- 
neuse, blanche, dont une partie est entrainée par le courant d'air. » 

Cet oxyde est inodore, insipide et insoluble dans l’eau. L'hydrogène, 
le charbon, le soufre, le phosphore et l'arsenic le réduisent à l'aide dela 
chaleur. Industriellement, le charbon seul peut être employé pour en 
opérer la réduction. 

L'hydrogène, en le réduisant, se combine avec son oxygène, et forme 
de l’eau à l’état de vapeur. Cette réaction n’a lieu qu’à une température 
élevée. La vapeur de zinc entraînée par le courant gazeux décompose la 
vapeur d’eau, et l’oxyde de zinc est régénéré. L'hydrogène ne peut donc 
être employé à la réduction de l'oxyde de zinc +. 

La réduction de l'oxyde de zinc par le charbon donne exclusive- 
ment naissance à de l’oxyde de carbone, de sorte que l'acide car- 
bonique ne peut jamais être produit dans un fourneau où s'opère cette 
réduction. 

Beaucoup d'oxydes métalliques sont réduits par l'hydrogène et par 
l’oxyde de carbone, et il a été observé qu'à volume égal l'oxyde de car- 
bone les réduit plus facilement; d’où il suit que l'hydrogène peut être 
recueilli en totalité à l'extrémité d’un appareil dans lequel on fait passer 
sur des oxydes métalliques à haute température un mélange de gaz hydro- 
gène et de gaz oxyde de carbone (Berthier). 


1. Tout fait supposer que l'oxyde de carbone le réduit aussi, et que l'acide carbonique 
formé est décomposé ensuite par la vapeur métallique. 
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MÉTALLURGIE DU ZINC. 


Nous ne pouvons mieux faire, pour donner une idée exacte de la mé- 
tallurgie actuelle du zinc, que d'emprunter les lignes suivantes au remar- 
quable ouvrage de M. Regnault (Cours élémentaire de chimie) : 


« Le principal minerai de zinc est la calamine. Le silicate de zinc est quel- 
quefois mélangé à la calamine; mais, comme il ne donne que très-peu de zinc 
dans le traitement métallurgique, on ne doit pas le considérer jusqu'ici comme 
un véritable minerai. On extrait aussi une certaine quantité de zinc de la blende. 
Les principales mines de calamine sont celles de Tarnowitz, en Silésie; de la 
Yieille-Montagne, auprès d’Aix-la-Chapelle; et de plusieurs contrées de l'An- 
gleterre et de l'Espagne. 

« La théorie du traitement métallurgique de la calamine est extrêmement 
simple. La calamine est soumise à une calcination qui lui fait perdre son acide 
carbonique, et la rend friable. On la réduit en poudre sous des meules verti- 
cales; on mélange cette poudre avec du charbon dans des espèces de cornues 
en terre que l'on chauffe à une forte chaleur blanche dans des fours. L'oxyde 
de zinc est réduil par le charbon, du gaz oxyde de carbone se dégage, et le zinc 
métallique vient se condenser dans des allonges adaptées aux cornues; ces con- 
ditions sont réalisées d’une manière très-diverse dans les différentes usines. 

« Le minerai de la Vieille-Montagne se compose essentiellement de carbonate 
de zinc, tantôt compacte, tantôt cristallisé. La gangue est formée exclusivement 
d'argile plus ou moins ferrugineuse, en masses amorphes, intercalées au milieu 
des fragments de calamine. Le minerai est abandonné à l'air pendant plusieurs 
mois pour laisser déliter l'argile, qui s'en détache alors facilement. Quelquefois 
même on lui fait subir un véritable débourbage, qui enlève presque compléte- 
ment l'argile. On distingue deux classes de minerais, d'après leur aspect et leur 
composilion chimique : la mine blanche et la mine rouge. La seconde contient 
plus de fer que la première ; elle est moins riche en zinc, mais son traitement 
est plus facile. Voici la composition moyenne de ces deux espèces de minerais : 


Mine blanche. Mine rouge. 


: ZINC. nsss 46,6 33,6 
Oryde-de-zinc: oxygène.. 14,7 8,4 
Silice et argile........ se. ARO 20,0 
Eau et acide carbonique.... 22,7 30,0 
Sesquioxyde ........:..... 5,0 8,0 

400,0 400,0 


« Le minerai débourbé est calciné dans des fours coniques, analogues aux 
fours a chaux. Ces fours sont chauffés par deux foyers latéraux, recouverts d'une 
voûte terminée par un canal qui débouche dans le four par vingt ouvreaux dis- 
posés suivant quatre ou cinq rangs en hauteur. Chaque ouvreau a 4 décimètre 
carré de section. A la partie inférieure du four sont pratiquées deux ouvertures 
rectangulaires destinées à la sortie du minerai grillé. Deux plaques de fonte 
inclinées à 45° divisent la colonne descendante de minerai et facilitent sa sortie 
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du four. La calcination est continue. Le minerai est chargé par le haut; on 
mélange le gros et le menu, de manière à régler convenablement le passage de 
la flamme. Le minerai perd pendant sa calcination son eau et son acide carbo- 
nique; le déchet est d’environ 25 p. 400. 

Le chauffage des fours se fait à la hoville. 

« Le minerai calciné est réduit en poudre fine sous des meules verticales, puis 
tamisé et envoyé à l'usine de réduction. 

« Le fourneau de réduction se compose de quatre fours accolés. Chacun de ces 
fours a la forme d’un berceau cylindrique dont l’arête supérieure se trouve à 
2m 60 au-dessous de la sole. La partie postérieure du four est formée par un mur 
incliné vers l'arrière; la partie antérieure est au contraire complétement ouverte. 
Le foyer se trouve au-dessous de la sole, et Ja flamme pénètre dans le four par 
quatre ouvreaux. Au sommet de la voûte se trouvent deux carneaux qui débou- 
chent dans une cheminée placée au milieu du massif. Cette cheminée sert pour 
les fours; elle est divisée en quatre compartiments, munis chacun d’un registre 
particulier. On dispose dans chaque four quarante-deux cornues en terre réfrac- 
taire. Ces cornues se composent de grands tuyaux cylindriques en terre, fermés 
à un bout, de 4" 40 de longueur et de 045 de diamètre intérieur. 

« On engage dans chacun de ces tubes un tuyau conique en fonte ou en terre 
réfractaire de 0" 40 de longueur, et sur ce tuyau, qui fait l'office de condenseur, 
on adapte un second tuyau conique en tôle, qui ne présente qu'une ouverture de 
2 centimètres. Les tuyaux en terre sont disposés dans lo four sur huit rangées 
dans le sens de la hauteur. A cet effet, la paroi postérieure du four présente huit 
banquettes saillantes, sur lesquelles s'appuient les fonds fermés des tubes. Sur 
la face antérieure du four, qui est ouverte, sont disposées huit plaques de fonte 
maintenues par des briques, et qui sont destinées à recevoir les parties anté- 
rieures des tubes. On donne aux tubes une petite inclinaison vers l'avant. Le 
chauffage des fours a lieu d’une manière continue pendant deux mois, au bout 
desquels on est ordinairement obligé d'arrêter pour réparer les fours. 

« Pour mettre en feu un fourneau neuf, on commence par fermer la face ouverte 
du four avec des débris de briques et de creusets reliés avec du mortier. On 
chauffe pendant plusieurs jours, en commençant par un feu très-faible et élevant 
successivement la température jusqu'à la chaleur blanche. Après quatre jours de 
ce chauffage préliminaire, on introduit les tubes dans le four. A cet cffet, on 
démolit successivement la paroi antérieure mobile, et l’on place les tubes qui 
ont été préalablement chauffés au rouge dans un fourneau particulier. On lute 
avec du mortier les interstices qui restent libres entre le tube et le comparti- 
ment antérieur qu’il traverse; enfin l'on adapte à chaquo tube son allonge conique 
en fonte, ou mieux en poterie. 

« Lorsque les creusets sont disposés dans le four, on y introduit d'abord une 
petite quantité de mélange de minerai et de charbon; on augmente ces charges 
successivement, et ce n’est qu'au bout de quelques jours que le fourneau a pris 
sa marche normale. 

C'est à ce moment seulement que nous considérerons l'opération. 

« Le minerai est apporté dans une caisse en bois, où on le mélange avec le 
charbon, en ajoutant un peu d’eau. On emploie pour un chargement des fours 
500 kil. de calamine calciné et 250 kil. de houille sèche préalablement pulvé- 
risée; on mêle intimement ces matières avec une pelle en fer. 
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« Le chargement commence à six heures du matin. On a enlevé préalablement 
de chaque tube les résidus de la précédente distillation, et on a nettoyé avec 
un ringard en fer l’intérieur des tubes et des récipients. On charge d'abord 
les tubes inférieurs. Le mélange est introduit à l’aide de pelles en tôle de forme 
demi-cylindrique, et fixées à l’extrémité d’un manche de fer. Lorsque le charge- 
ment est terminé, on pousse le feu. Bientôt il se dégage une grande quantité 
d'oxyde de carbone qui brüle avec une flamme bleue à l'orifice des récipients. 
Au bout de quelque temps, cetie flamme prend plus d’éclat : elle devient d’un 
blanc verdâtre, et dégage des fumées blanches. 

La distillation du zinc commence alors; on adapte aussitôt sur les tubes 
des allonges en tôle. Quelques soins que l’on donne à la conduite du feu 
pour que les diverses parties du four acquièrent à peu près la même tempéra- 
ture, la chaleur est toujours moins forte dans les régions supérieures du four ; 
aussi a-t-on soin de ne charger dans les tubes supérieurs que le minerai le plus 
facile à réduire, c’est-à-dire la mine rouge, tandis qu'on charge les tubes infé- 
rieurs en mine blanche. Au bout de deux heures de feu, l'ouvrier détache les 
allonges de tôle et les secoue au-dessus d'un vase en tôle. Il s’en détache une 
poussière de zinc et d'oxyde de zinc, appelée cadmie, que l'on ajoute au minerai 
destiné aux opérations suivantes. Un aide approche alors de l'ouverture de 
chaque récipient une grande cuiller en tôle appelée poëlon, tandis que le 
maître ouvrier y introduit un ràcloir en fer, à l’aide duquel il fait sortir le zinc 
distillé qui s'est accumulé à l’état liquide au bas de l’allonge; il détache de 
même les gouttelettes qui sont restées adhérentes aux parois. 

Le zinc liquide, recueilli dans les poëlons, est recouvert de crasses métal- 
liques formées principalement d'oxyde de zinc. On les enlève avec soin, puis ou 
coule le zinc dans des lingotières qui lui donnent la forme de plaques rectangu- 
laires, du poids de 30 à 35 kil. On replace de suite les allonges en tôle, et on 
continue le feu. Au bout de deux heures, on fait un second tirage, et ainsi de 
suite jusque vers cinq heures du soir, heure à laquelle l'opération est terminée. 

« On procède alors immédiatement au nettoyage des tubes pour les disposer à 
recevoir une nouvelle charge de minerai, et l’on remplace ceux qui se sont alté- 
rés dans la précédente opération. On fait donc en vingt-quatre heures deux opé- 
rations qui fournissent ensemble environ 300 kil. de zinc et 45 à 25 kil. de 
poussier métallique. La calamine donne dans ce traitement environ 34 p. 100 de 
zinc : il en reste de 41 à 42 p. 400 dans le résidu. En prolongeant plus long- 
temps la chauffe et en élevant davantage la température, cette dernière portion 
de métal se dégagerait presque complétement; mais les tubes de terre se défor- 
meraient et seraient mis hors de service. 

« La plus grande partie du zinc fabriqué étant employée à l'état laminé, il est 
nécessaire pour l’amener à cet état de refondre de nouveau les lingots. Cette 
refonte a lieu dans un fourneau à réverbère, dont la sole est elliptique et un peu 
inclinée vers l’arrière. Au point le plus bas de la sole se trouve un creuset 
hémisphérique, dans lequel vient se rassembler le zinc fondu. La sole est en 
terre réfractaire. On puise le zinc fondu dans le creuset, et on le coule dans de 
nouvelles lingotières qui lui donnent la forme de plaques d'une épaisseur con- 
venable pour le laminage. 

« Ces plaques sont réchauffées dans un second four accolé au premier, et 
chauffé par les gaz chauds qui sortent de celui-ci. Quand les plaques sont à une 
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température qui ne dépasse pas 400°, on les introduit entre des laminoirs en 
fonte. Lorsqu’elles ont acquis l'épaisseur convenable, on les découpe en feuilles 
rectangulaires de la dimension demandée. Les rognures sont mises à la refonte. 

« Anciennement on refondait le zinc dans de grandes chaudières de fonte, 
mais ces chaudières étaient percées promptement et le zinc perdait beaucoup 
de ses qualités en se combinant avec une petite quantité de fer. 

« Les fourneaux et les vases distillatoires de la Silésie diffèrent notablement 
de ceux qui sont employés en Belgique. La distillation a lieu dans des espèces 
de moufles en terre cuite de 1"40 environ de longueur, de 055 de haut et de 
0" 22 de large. La face antérieure de ces moufles est percée de deux ouvertures. 
L'ouverture inférieure, qui sert à retirer le résidu de la distillation, est fermée 
pendant l'opération par une porte en argile exactement lutée. Dans l'ouverture 
supérieure, on a engagé un tube en terre coudé à angle droit. Une autre ou- 
verture permet de charger le minerai, à l’aide d'une cuiller demi-cylindrique. 
Cette dernière est fermée pendant la distillation avec un bouchon de terre cuite. 

« Vingt moufles de cette espèce sont disposés sur deux rangs dans un four 
dont les deux parois latérales présentent des ouvertures destinées à laisser passer 
les moufles, et fermées par des portes en tôle qui s'opposent à un refroidisse- 
ment trop rapide des allonges. Ce four est chauffé avec de la houille. On charge 
les moufles avec un mélange de volumes égaux de calamine calcinée et de houille 
sèche menue. 

« La calamine est employée sous forme de petits grains de la grosseur d'un pois. 
Le zinc distillé s'écoule par l'ouverture de l'allonge et est recueilli dans les es- 
paces du fourneau. L'opération dure 24 heures. Les résidus forment une masse 
verdâtre à demi fondue qui ne retient que 1/2 p. 0/0 de zinc. L'avantage de la 
méthode silésienne sur la méthode de la Vieille-Montagne tient à ce que, dans 
la première méthode, les vases distillatoires étant soutenus sur toute leur base 
ne s’affaissent pas sous le poids de la charge, et peuvent être chauflés jusqu’à ce 
que tout le zinc se soit dégagé; mais il y a une portion de zinc plus considérable 
qui brûle au contact de l’air et se change en oxyde. 

« Le grillage de la calamine a lieu dans des fours à réverbères chaullés par 
la flamme perdue du fourneau de réduction. La Silésie fournit la plus grande 
partie du zinc que l’on consomme dans les arts. 

« Dans les procédés belge et silésien, la distillation du zinc a lieu per ascen- 
sum ; le procédé employé en Angleterre nous donne un exemple de la distilla- 
tion per descensum. Le four de réduction anglaise ressemble beaucoup par sa 
forme aux fours de verrerie : il est circulaire. Le foyer se trouve au milieu, à 
une certaine distance au-dessous de la sole. Le minerai mélangé de charbon est 
chargé dans des creusets disposés autour du foyer. La voûte est percée de plu- 
sieurs ouvertures qui servent à l'enfournement des creuses. 

Le fond de chaque creuset est percé d’une ouverture dans laquelle on engage 
un tube en fer qui traverse un trou ménagé dans la sole du fourneau et va 
déboucher à l'extérieur. 

« L'ouverture supérieure du tube est fermée avant le chargement avec un 
tampon de bois qui, en se carbonisant pendant l'opération, devient assez poreux 
pour laisser passer la vapeur de zinc tout en retenant le minerai. Chaque pot 
est recouvert d'un couvercle exactement luté avec de l'argile. Le zinc distillé se 
condense dans le tuyau en fer et tombe sous forme de gouttelettes dans un réci- 
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pient en tôle placé dessous. De temps en temps, on introduit dans les tubes une 
tige de fer pour en détacher le zinc qui s’y est solidifié et qui pourrait finir par 
les boucher complétement. 

« On extrait aussi une certaine quantité de zinc de la blende que l’on trouve 
en abondance dans un grand nombre de localités. A cet effet, on grille la blende 
d’une manière aussi complète que possible. On commence par lui faire subir un 
premier grillage en tas, qui enlève la plus grande partie du soufre et rend le 
minerai très-friable. On le grille ensuite dans un fourneau à réverbère pour 
achever l’oxydation. Le minerai grillé se compose d'oxyde de zinc et de sulfate. 


« On le réduit par le charbon dans des vases distillatoires, comme la cala- 
mine. » 


Nous extrayons encore de Lampadius des chiffres qui donnent une 
idée de la grande quantité de combustible employé. 


FouRNEAUX A MOUFLES. — Pour produire 4,000 kilogr. de zinc, on consomme 
3,500 kilogr. de houille. 

FOURNEAUX LIÉGEOIS. — 280 kilogr. de calamine exigent 747 kilogr. de 
houille noire, et donnent 37 p. 0/0 de zinc, ce qui équivaut à une consomma- 
tion de 7,210 kilogr. de houille pour 4,000 kilogr. de zinc. 

FOURNEAUX ANGLAIS A CREUSETS. — Pour 2,057 kilogr. de zinc, on brûle 
24,000 kilogr. de houille, soit 44,667 kilogr. de houille pour 4,000 kilogr. de zinc. 

En quinze jours on distille de 6 à 40,000 kilogr. de calamine, qui rendent 
25 p. 0/0 de zinc. 

FOURNEAUX A TUBES VERTICAUX DE DOGNAska. — Pour 51 kilogr. de zinc, 
on consomme 4816 de bois de hêtre, ou, pour 4,000 kilogr. de zinc, 35" 608. 

On voit que, par ces procédés, les opérations sont intermittentes, et que le 
rendement en zinc est très-faible eu égard : 

4° A la richesse des minerais; 

2° Au temps employé pour la réduction ; 

3° A la quantité de combustible brülé; 

4° Aux frais de main-d'œuvre; 

5° A l'importance du matériel et à l'étendue des usines. 


NOUVELLE MÉTHODE DE MM. MULLER ET LENCAUCHEZ. 


Pour éviter le plus possible tous les inconvénients énumérés ci-dessus, 
MM. Muller et Lencauchez prennent le minerai grillé (oxyde de zinc), 
le mettent en contact avec le combustible nécessaire pour produire la 
haute température de réduction ; ils rendent l'opération continue, distil- 
lent le zinc obtenu, mélangé avec les gaz provenant de la combustion, le 
séparent de ceux-ci par condensation, et enfin traitent le minerai en 
grandes masses dans un haut-fourneau de manière à obtenir le zinc en 
quantité considérable. 


Si l’on projette de l’oxyde de zinc sur des charbons incandescents, il y a pro- 
duction d’une flamme vive, blanche, due à la combustion du zinc métallique. 
Voici ce qui se passe : 

x. 12 
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L'oxyde de zinc se réduit au contact du charbon, le métal se vaporise, et ses 
vapeurs, rencontrant une atmosphère rendue oxydante soit par la présence de 
l'oxygène, soit par celle de la vapeur d’eau ou de l'acide carbonique, s’oxydent 
de nouveau et produisent la flamme que l’on remarque. Si donc on parvenait à 
priver à la fois d'oxygène, de vapeur d’eau et d'acide carbonique, l'atmosphère 
que traversent les vapeurs métalliques, le zinc réduit se distillerait sans alté- 
ration, et pourrait être recueilli par condensation. 


Voyons maintenant comment les auteurs sont arrivés à ce résultat, et 
quels sont les appareils industriels qu'ils ont imaginés. 

Rappelons d’abord que, des méthodes actuelles, ils conservent le gril- 
lage; par conséquent, ils n’ont à traiter que de oxyde de zinc mélangé 
avec d’autres oxydes métalliques et avec des gangues siliceuses, argi- 
leuses, etc., ou combiné avec de l'acide silicique. 

Ils traitent le minerai dans un haut-fourneau à cuve que nous décri- 
rons bientôt, et dans lequel le minerai de zinc est chargé avec le 
combustible. 

Pour mieux faire comprendre la marche de cet appareil, nous donne- 
rons un résumé des réactions qui se passent dans un haut-fourneau 
ordinaire destiné à produire la fonte, réactions bien connues par suite 
des nombreuses recherches faites jusqu'à ce jour. 


Il en résulte que : 

4° L’oxygène de lair atmosphérique est transformé complétement en acide 
carbonique, dans un parcours de moins de 0™ 60 à travers l'ouvrage du haut- 
fourneau, surtout si cet appareil est alimenté avec de l'air chaud ; dans un parcours 
de 0=50 en plus, tout cet acide carbonique est lui-même changé en oxyde de 
carbone. Dans un espace total de 4 mètre de hauteur environ, tout l'oxygène de 
l'air atmosphérique est donc converti en oxyde de carbone. 

Ces proportions varient dans des limites fort restreintes suivant les dimen- 
sions de l'ouvrage, la nature du combustible, la température de lair et la 
puissance de la machine soufilante; 

2° La température dans l’intérieur du fourneau est d'autant plus considérable 
que celle du vent est plus élevée, que : 

4° l'azote de l'air formant les 79/400 du volume du vent qui entre dans l'ou- 
vrage absorbe d'autant moins de calorique qu’il en a déjà reçu; 

2° les affinités chimiques de l'oxygène et du carbone sontexaltées, la com- 
bustion est plus rapide, et, par conséquent, la température plus élevée. 

Les produits de la combustion dans la zone inférieure de l’ouvrage étant un 
mélange d'azote et d'acide carbonique, dans le rapport, en volume, de 21 à 79, 
et, en poids, de 4,%0 à 40,27, la température finale est, comme nous venons de 
le dire, d'autant plus élevée que l'air a été plus chauffé. 

En effet, 62.5 p. 0/0 se retrouvent dans les produits de la combustion ayant 
passé sans aucune action chimique. La quantité de chaleur qui les a élevés à 
une température déterminée est d’autant plus petite qu’ils possédaient plus de 
calorique avant d'entrer dans le foyer; 

3° La transformation de l'acide carbonique en oxyde de carbone est une cause 
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de refroidissement, à laquelle il faut ajouter la réduction de l’oxyde de fer par 
oxyde de carbone, et la conversion en oxyde de carbone de l’acide carbonique 
provenant de la réduction de l’oxyde de fer par l’oxyde de carbone; 

4° La décomposition de la castine dégageant de l'acide carbonique, dont une 
partie notable est tranformée en oxyde de carbone, est aussi une cause d’abais- 
sement de température et de consommation de combustible ; 

5° Les gaz, dans la cuve du fourneau se trouvent aussi refroidis par la cha- 
leur qu'ils cèdent aux charges, et par celle employée à vaporiser l’eau contenue 
dans le combustible et dans le minerai ; 

6° Une autre cause d’abaissement de température est la décomposition de l’eau 
qui se transforme en hydrogène et en oxyde de carbone. Cette eau provient : 
4° de humidité de l'air injecté; 2° de l’eau dégagée par la calcination des hy- 
drates d’oxydes de fer; 3° de la vaporisation de l’eau contenue dans le combus- 
tible, dont les dernières traces ne sont souvent chassées que lorsque les charges 
arrivent aux étalages. Ces pertes de chaleur sont très-considérables, puisque la 
décomposition de l’eau absorbe une quantité de calorique égale à celle de sa 
recomposition. L'hydrogène ne réduit pas les oxydes lorsqu'il est en présence du 
gaz oxyde de carbone, surtout si celui-ci est en excès. Or, comme dans le four- 
neau, la quantilé de ce dernier oxyde surpasse au moins de dix fois celle de 
l'hydrogène, ce gaz passe sans effet utile. 

Malgré toutes ces causes de refroidissement, même dans un fourneau marchant 
à l'air froid, la température est encore celle de la chaleur rouge dans la partie 
inférieure de la cuve, du rouge sombre jusqu’au tiers, du rouge blanc dans le 
haut des étalages, du blanc soudant vers le milieu, et du blanc éblouissant dans 
la partie supérieure de l'ouvrage. 

Lorsque le minerai de fer renferme des matières zincifères, leur réduction a 
lieu au contact du combustible incandescent, comme celle des matières ferrifères; 
le zinc est réduit et vaporisé, il monte dans la cuve où une parlie se trouve trans- 
formée en oxyde de zinc par la décomposition de l’acide carbonique et de la 
vapeur d’eau. La vapeur de zinc ne brûle que lorsqu'elle arrive dans la partie 
supérieure de la cuve. 

On a souvent observé qu’une partie du zinc non oxydé s'enflamme et brûle 
avec un vif éclat au gueulard, lorsque le feu monte aux charges. 


De ces observations, MM. Muller et Lencauchez sont arrivés à cette 
déduction, qu’en employant, pour traiter le minerai de zinc, un haut- 
fourneau à cuve, alimenté par du coke et de l’air à une haute tempéra- 
ture; qu’en évitant de mettre dans le haut-fourneau des matières hu- 
mides ou pouvant dégager de l'acide carbonique, les gaz, à partir d’une 
hauteur d'un mètre au-dessus de la tuyère, devaient être entièrement 
privés d'oxygène, d'acide carbonique et de vapeur d'eau. 

Pour atteindre ce résultat, ils ont pensé qu'il fallait : 

40 Sécher et chauffer à 3 ou 400° le minerai grillé; 

2° Sécher et chauffer le combustible à la même température ; 

3° Employer comme fondant de la chaux vive au lieu de carbonate 
de chaux. 

Ce qui devait permettre d'obtenir une réduction complète de l’oxyde 
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de zinc, et une distillation, avec les produits de la combustion, sans au- 
cune altération du métal. 

Pour recueillir celui-ci, voici les dispositions adoptées par ces ingénieurs : 

Des prises de gaz, disposées tout autour du fourneau, à la hauteur 
du ventre, conduisent les vapeurs de zinc et les gaz dans les chambres 
réfrigérantes où le zinc se condense. La température de ces chambres et 
l'inclinaison de la sole permettent de recueillir à l’état liquide le zine 
condensé. En outre, certaines précautions sont prises pour assurer une 
réduction prompte et complète de l’oxyde de zinc, lorsqu'il arrive dans 
une zone où la température est suffisamment élevée. Le minerai grillé et 
pulvérisé est mélangé avec du charbon de bois également pulvérisé; 
puis ces matières sont agglomérées et comprimées pour en former des 
briquettes qui, séchées et chauffées, servent à charger le fourneau. 

On trouvera plus loin tous les détails relatifs à celles de ces opéra- 
tions qui sont nouvelles. Nous ne parlerons pas des autres bien connues 
dans l'industrie ; elles n'offrent aucune difficulté d'exécution. 

Nous ferons remarquer que le haut-fourneau à cuve, tel qu'il vient 
d’être décrit, permet de traiter un minerai zincifère quelconque. En effet, 
les silicates sont décomposés par la chaux. Les minerais, jusqu'ici non 
employés, contenant du fer, etc., et, en général, des métaux fixes, don- 
nent la totalité du zinc dans les chambres de condensation, et le fer, et 
les autres métaux sont obtenus dans le creuset du haut-fourneau. 

Certains minerais de fer réfractaires, tels que le fer oligiste de l’île 
d'Elbe, d'un traitement difficile, peuvent être employés avec avantage, 
dans le haut-fourneau à cuve, en prenant les précautions indiquées. 

La qualité du métal obtenue est supérieure à celle du zinc donné par 
les procédés actuels, puisque le métal n’a plus aucun contact avec des 
allonges ou des tubes en fonte qui cèdent rapidement une certaine quan- 
tité de fer au zinc liquide qu’elles contiennent et en altèrent ainsi nota- 
blement la qualité. 

Get exposé terminé, nous allons donner une description plus com- 
plète de l'appareil et des réactions dont les détails auraient pu faire 
perdre de vue l’ensemble du projet. Nous ajouterons ensuite tous les 
calculs relatifs à ce nouveau procédé. 


DÉVELOPPEMENT DES CONSIDÉRATIONS PRÉCÉDENTES. 


MARCHE DU HAUT-FOURNEAU. — Pour traiter les minerais zincifères dans 
un fourneau à cuve, il faut que la zone de réduction se trouve au-dessus 
de la zone de complète transformation de l'acide carbonique en oxyde 
carbonique, donnant naissance à la réaction suivante : 


CO? + Zn = Zn O + CO 


Il est indispensable d’alimenter le fourneau à Pair chaud, 1° pour 
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obtenir une haute température et la conserver dans toute l’étendue des 
étalages, dans le ventre et dans une partie de la cuve; 2° pour abaisser la 
zone de complète transformation de l'acide carbonique CO? en oxyde de 
carbone CO. 

La température de réduction étant plus élevée que celle de volatili- 
sation du métal, il est facile de voir que ce n’est que par distillation que 
l’on peut recueillir le zinc. MM. Muller et Lencauchez ont donc établi 
une prise de gaz et de vapeur à la naissance de la cuve du fourneau, où 
la température est encore assez élevée pour vaporiser le zinc, et où tout 
l'oxygène provenant du vent et des différentes réactions qui ont pu avoir 
lieu dans le fourneau est complétement converti en oxyde de carbone. Ils 
ont ainsi obtenu un courant exclusivement composé de vapeurs de zinc, 
d'oxyde de carbone, d’azote, de 2 ou 3 pour 100 d’hydrogène. 

En admettant que quelques parties de minerai descendent très-bas 
dans les étalages et puissent recevoir du vent oxydant, l’oxyde de zinc 
qui se formerait se trouve, à cause de sa légèreté, entraîné par le cou- 
rant d'air à travers deux mètres de coke incandescent, à une température 
de plus de 2,000°, et serait, dans moins du 1/4 de ce parcours, réduit en 
vapeur de zinc, puisque l’oxyde de zinc et le charbon en contact donnent 
une réaction qui a pour effet de réduire cet oxyde. A plus forte raison, 
l'oxygène se combinera de préférence au carbone lorsque, dans un espace 
donné, se trouvent du charbon, du zinc et de l'oxygène. 

Cette combinaison donne naissance au gaz oxyde de carbone qui est 
toujours le produit de la réduction de l’oxyde de zinc. 

Dans les hauts-fourneaux, où l’on a descendu la prise du gaz jusqu'au 
ventre, on a obtenu des gaz beaucoup plus riches en oxyde de carbone, 
et conservant une haute température. Cet avantage se trouve contre- 
balancé par un excédant de combustible employé à l'échauffement des 
charges et à la vaporisation de l’eau qu'elles renferment. 

Comme, pour le haut-fourneau qui nous occupe, la condition de 
prendre les gaz à la naissance de la cuve est une condition sine quä non, 
la partie supérieure de cette cuve est chauffée extérieurement par la com- 
bustion du gaz oxyde de carbone. 

A cet effet, une grille circulaire à brûler les gaz enveloppe la base de 
la cuve. 

Pour diminuer la hauteur de celle-ci, les gaz (produit de la combus- 
tion), avant de les abandonner dans l'atmosphère, circulent à travers 
plusieurs fours en maçonnerie construits sur le plancher du gueulard. 
Dans ces fours sont placées des couches à claire-voie ou pour une 
grande exploitation des wagonnets, contenant le minerai et le combus- 
tible. Elles sont plus facilement pénétrées par les gaz chauds, et les 
charges s’échauffent plus rapidement. 

A la sortie de ces fours, le combustible et le minerai sont jetés dans 
le gueulard à la température de 3 à 400°. 
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Le chauffage de la partie supérieure de la cuve a pour but : 1° de 
restituer aux charges la température qui leur aurait été donnée si les 
produits de la combustion les eussent traversées; 2° de ne pas diminuer 
la température dans le ventre du fourneau, de hâter la réduction de 
l'oxyde de zinc et d'augmenter la production. 

Les charges doivent être complétement exemptes d'humidité et de 
matières pouvant dégager de l'acide carbonique : le charbon de bois est 
chauffé, le minerai calciné, et la castine employée à l’état de chaux vive. 
Le combustible doit être généralement le coke. 

Le minerai, après calcination, est pulvérisé et mêlé à la quantité 
convenable de poussier de charbon de bois et à une certaine quantité de 
chaux vive, le tout aggloméré avec 1 ou 2 pour 100 de goudron minéral, 
et moulé en briquettes de 006 de diamètre sur 0" 10 de longueur. Par ce 
moyen, toute la vapeur d’eau est chassée, et le minerai et la chaux ne 
donnent plus de trace d’acide carbonique. 

En résumé, la réduction des minerais zincifères est facile, puisque le 
procédé satisfait à toutes les conditions des réactions chimiques indiquées 
plus haut, et que les vapeurs de zinc ne sont jamais en contact ni avec 
l'acide carbonique, niavec l'oxygène, ni avec la vapeur d’eau. 

La vapeur de zinc est recueillie à une température suffisamment élevée 
dans des chambres de condensation où elle se sépare des gaz azote et 
oxyde de carbone. Le zinc peut être reçu à l'état liquide et coulé immé- 
diatement dans des lingotières. 

Nous ferons remarquer qu'on n’a nullement à craindre la condensation 
des vapeurs de zinc dans la prise de gaz, puisqu'elles sont prises 
dans une zone où la température est supérieure à celle de leur conden- 
sation, et que, dans les hauts-fourneaux à fonte de fer, on n’a jamais 
remarqué la moindre trace de zinc métallique dans des parties où cepen- 
dant la température est bien plus basse. 

Il est reconnu par tous les métallurgistes que les minerais de fer zin- 
cifères ne donnent de cadmies qu’à 1 ou 2 mètres au-dessous du gueulard. 

Les considérations précédentes mènent à cette conclusion : que le pro- 
cédé de MM. Muller et Lencauchez offre des avantages évidents sur la 
méthode actuellement suivie. Ajoutons encore que la réduction de 
loxyde de zinc n'ayant lieu qu’à la température blanche, la quantité de 
calorique qui traverse les parois des vases de distillation est très-faible à 
cause de la mauvaise conductibilité de l'argile, en sorte que les 9/10 du 
calorique s'échappent en pure perte. 

Dans le haut-fourneau, les températures sont beaucoup plus élevées, 
les surfaces de contact multipliées à l'infini, et les différences de tempé- 
rature, de combustion et de distillation plus considérables : d’où il suit 
que la transmission de calorique étant proportionnelle aux différences 
de température, le pouvoir de réduction leur est lui-même proportion- 
nel, et, par conséquent, plus rapide et plus énergique. 
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On obtient, en outre, un rendement plus considérable en zinc métal- 
lique, puisque, par l’addition de la chaux, le silicate de zinc est décom- 
posé et converti en silicate de chaux et d’alumine, et le zinc mis en 
liberté. 


DESCRIPTION DU HAUT-FOURNEAU 


REPRÉSENTÉ PAR LES FIGURES DE LA PLANCHE 16. 


La fig. 1 est une section longitudinale faite par l'axe du haut-fourneau 
et par les chambres de condensation, suivant la ligne brisée 4-2-3- du 
plan général fig. 2. 

Ce plan est dessiné à une échelle moitié de la fig. 4, soit aux 2/100mes 
de l'exécution. Sa section est faite suivant la ligne brisée 5-6-7-8-9-10-11. 

La fig. 3 est une section horizontale passant par les grilles à gaz, à la 
hauteur de la ligne 12-13-14 de la figure 1. 

La fig. 4 montre, en section transversale faite suivant la ligne 13-16 
de la vue principale, les dispositions du réfrigérant placé au-dessus des 
chambres de condensation. 

HaurT-Fourneau. — Comme on doit déjà l'avoir remarqué à l'inspection 
de ces figures, les dispositions d'ensemble du haut-fourneau diffèrent 
peu de celles des appareils de ce genre. Pourtant, les étalages sont moins 
évasés et plus élevés. Vers le ventre, et dans la partie inférieure de la 
cuve À, sont disposées les prises de gaz et de vapeur a, communiquant 
avec le carneau circulaire A’, qui enveloppe la partie inférieure. Ce car- 
neau communique par le conduit incliné B avec les chambres de conden- 
sation des vapeurs de zinc. 

A partir du ventre, la cuve A, jusqu’à une hauteur de 3 mètres, est 
construite en maçonnerie réfractaire; la partie supérieure, jusqu'au gueu- 
lard, est formée de tronçons cylindro-coniques C, assemblés les uns au- 
dessus des autres, au moyen de joints à emboîtement fondus avec chacun 
de ces tronçons. 

Cette cuve occupe le centre d’une enveloppe circulaire D, construite 
en briques réfractaires intérieurement et en maçonnerie à l'extérieur. 
Cette enveloppe repose sur une couronne creuse E, fondue avec une sorte 
de plaque nervée e, à huit pans (fig. 1 et 3), reposant sur le massif M du 
fourneau. Cette couronne est reliée à la plaque par des cloisons verti- 
cales e/ (fig. 3), qui laissent entre elles des espaces libres pour l'intro- 
duction des huit grilles à gaz f. 

Chaque grille est double, c’est-à-dire qu’elle présente une cloison hori- 
zontale divisée, par laquelle entrent les gaz, qui sortent ensuite dans la 
capacité comprise entre la cuve en fonte et l’enveloppe en briques, par une 
seconde cloison également divisée, inclinée assez sensiblement. En outre, 
ces grilles sont fondues avec des tubulures qui se trouvent placées direc- 
tement au-dessous de tubulures semblables, fondues avec la couronne 
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supérieure, afin d’être réunies deux à deux par les doubles coudes en 
tôle g, servant à établir la communication intérieure de cette couronne 
avec les grilles à gaz. 

L'ensemble de cette disposition forme un appareil complet à brûler 
les gaz oxyde de carbone qui arrivent par la forte tubulure g’, fondue 
avec la couronne E. 

Au-dessus de cette couronne, placés diamétralement opposés et pou- 
vant être fondus avec elle, sont quatre petits foyers F, alimentés de 
combustible, servant à appeler les gaz qui s'échappent vers la partie 
supérieure par les tuyaux G. 

Au tiers environ de la hauteur de la cuve est un tuyau c, servant à 
injecter, au moyen d’un ventilateur, une certaine quantité de gaz pris à 
la sortie des chambres de condensation, afin de forcer les gaz ou vapeur 
qui se dégagent des charges à descendre dans les prises a, et éviter ainsi 
tout courant ascensionnel. 

Ce ventilateur est disposé pour avoir la section de sortie du gaz infé- 
rieur à la section d'entrée, afin d'utiliser plus convenablement la force 
centrifuge, prévenir l'expansion des gaz dans l’intérieur de l'appareil et 
par là obtenir un effet utile plus considérable et une plus haute pression. 
Ce ventilateur est encore utilisé à envoyer par la tubulure g’ un courant 
perturbateur au-dessus des grilles à gaz. 

Le plancher H du gueulard repose sur un système de poutres en tôle, 
supporté par quatre colonnes en fonte H’, qui s'appuient sur le massif du 
fourneau. Sur ce plancher prolongé latéralement, et supporté par d’autres 
colonnes espacées convenablement, sont placés quatre fours de dessicca- 
tion I, accolés deux à deux‘, dans lesquels on met des couches à claire- 
voie contenant le combustible et les briquettes de minerai, qui sont 
chauffés par les gaz après leur combustion autour de la cuve du fourneau. 

A cet effet, les tuyaux G, par lesquels s'échappent ces gaz, pénètrent 
dans l’intérieur des fours, qui sont surmontés chacun d’une cheminée I’, 
pour leur départ après leur parfaite utilisation. 

Toute la surface du plancher est couverte par une toiture en fer, dont 
la charpente J est supportée par des colonnes en fonte J/. Directement 
au-dessus du gueulard est disposé une cheminée en tôle j, destinée à as- 
pirer la vapeur et les gaz qui peuvent sortir de la cuve du fourneau, 
malgré les précautions prises pour l’introduction des charges. 

Ces précautions consistent dans l'application de la trémie cylindro- 
conique K, garnie de deux couvercles k et k’. Pour introduire la charge, 
on commence par soulever le cône supérieur k’, qui est relié par des trin- 
gles articulées } et des chaînes à un double secteur L, monté à l’une des 
extrémités du levier L/. Ce levier est articulé sur la colonne en fonte L?, 


1. Ces fours pourraient être remplacés au besoin, et peut-être plus avantageusement, par 
de grandes étuves. 
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et son extrémité opposée au couvercle est garnie d’un contre-poids lui 
faisant équilibre, afin de le maintenir soulevé pendant le temps nécessaire 
à l'introduction de la charge. C’est en tirant sur la chaîne 7’, passant sur 
les poulies de renvois l?, que l'ouvrier soulève le couvercle #’. 

Pour faire pénétrer la charge par le gueulard sans laisser échapper les 
gaz, il suffit de soulever le couvercle intérieur k, à Faide du petit treuil T, 
sur le tambour duquel s'enroule la chaîne £ qui, passant sur la poulie de 
renvoi t’, vient s'attacher à la tige k?, boulonnée au centre du cône in- 
térieur k. 

Le fourneau devant être soufflé à l'air chaud, un appareil à chauffer 
l'air, système tubulaire, est alimenté par les gaz combustibles qui s'échap- 
pent des chambres de condensation. Une machine soufflante refoule cet air 
par cinq buses à variation de pression, construites comme le sont celles 
des hauts-fourneaux ordinaires, c’est-à-dire mobiles. Un cône est ajouté à 
chacune d'elles, permettant de faire varier la section de sortie du vent, 
et par là obtenir des variations de pression qui mettent la marche du 
fourneau en rapport avec la qualité du combustible employé, et avec la 
température du vent injecté. 

Pour le reconnaître, un thermomètre à haute température est disposé 
sur le massif portant les tuyaux de vent chaud. Cet appareil est formé 
d’une barre en cuivre rouge, d’une longueur convenable, reposant sur 
des plaques de contact en porcelaine, dans une gorge venue de fonteavec 
le tuyau de vent chaud. Ladite barre, s’allongeant d’une quantité plus 
grande que le tuyau sur lequel elle repose, donne un mouvement appa- 
rent qui est communiqué à un appareil indiquant les températures. À cet 
effet, la barre porte à l’une de ses extrémités une coche en fer forgé, 
dans laquelle est engagé un bras de levier vertical, transmettant lui-même 
ce mouvement à un axe qui donne le sien à un grand levier, muni d’un 
secteur denté. Celui-ci engrène avec un pignon qui fait mouvoir une 
grande aiguille sur un cadran gradué. 

CHAMBRES DE CONDENSATION ET RÉFRIGÉRANTS. — Ces chambres M’ (fig. 1 
et 2) sont construites entièrement en briques réfractaires; elles sont dis- 
posées pour communiquer entre elles au moyen des ouvertures m, prati- 
quées alternativement dans le bas et dans le haut, afin de faire parcourir 
aux gaz et aux vapeurs le plus long trajet possible dans un espace donné, 
et de rendre ainsi la condensation régulière. 

La sole o, commune à toutes ces chambres, présente des ondulations 
(voyez fig. 4) formant des rigoles qui, conjointement avec l’inclinaison, 
facilitent l'écoulement dans le creuset B’, du zinc condensé. Il s’échappe 
de ce creuset par une ouverture pratiquée au fond, laquelle est munie 
d’un conduit qui le déverse dans les lingotières placées latéralement. 

Les ouvertures m’, pratiquées dans l’épaisseur des murs latéraux de 
ces chambres, sont fermées par des briques que l’on enlève aisément 
pour pénétrer dans l’intérieur des chambres et opérer leur nettoyage. 
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Les quatre dernières chambres sont fermées en dessus par trois bas- 
sins en tôle galvanisée N, communiquant entre eux et réunis par des 
bandes de métal n en forme de T. Ces chambres, par leur forme (voyez 
fig. L), présentent de grandes surfaces qui sont refroidies par un courant 
d’eau continu, arrivant par un robinet de distribution et s’échappant par 
le trop plein n’, pour hâter la condensation des dernières vapeurs de zinc. 

L'appareil peut être complet et s'arrêter à la dernière chambre M, 
et les gaz qui s'en échappent, ne renfermant plus de trace sensible de 
zinc, peuvent être conduits dans des appareils et utilisés comme com- 
bustible. 

Pourtant, comme la condensation des vapeurs de zinc est une des ditti- 
cultés sérieuses de la fabrication de ce métal, une portion notable de zine 
gris, zinc qui se condense en poudre impalpable, peut être encore en- 
traînée par le courant gazeux. 

Pour éviter cette perte, MM. Muller et Lencauchez ajoutent à la suite 
des chambres de condensation de nouvelles chambres P, de vastes capa- 
cités, dans lesquelles la vitesse des gaz est presque nulle et permet au 
zinc de se déposer. 

Ces chambres sont au nombre de cinq; elles communiquent par de 
larges ouvertures p et p’ (fig. 2). Celles p, de la chambre du milieu, en 
communication directe avec la sortie des gaz, sont fermées par des portes 
qui permettent de faire passer au besoin la totalité des gaz, seulement 
dans les chambres de droite, par exemple, ou réciproquement dans les 
deux chambres de gauche. 

Enfin, les deux chambres extrêmes sont surmontées d'un appareil la- 
veur R, semblable à celui représenté en section verticale (fig. 1), que le 
courant gazeux traverse, et dans lequel les dernières traces de poussière 
métallique sont entraînées par l’eau très-divisée qui tombe en cascades 
successives. 

Cet appareil est composé d’une cuve rectangulaire en tôle Q, dont le 
fond en fonte reçoit, sur trois petites colonnes, le cylindre en tôle R, qui 
forme le laveur proprement dit. Dans ce cylindre sont élagés des dis- 
ques en tôle r et 7’, percés d’un très-grand nombre de pelits trous. Le 
premier disque r, partant de la base du cylindre, est du même diamètre 
que celui-ci intérieurement et son centre est percé d'une ouverture cir- 
culaire pour le passage du courant gazeux. 

Le disque r’, placé immédiatement au-dessus du premier, est d’un 
diamètre sensiblement plus petit, afin de laisser un espace libre annu- 
laire par lequel les gaz passent pour revenir au centre du troisième 
disque, et ainsi de suite jusqu'au sommet de la colonne, muni de la 
tubulure R’, qui reçoit les tuyaux d'échappement des gaz. 

Un tuyau s, garni d’une pomme d’arrosoir, déverse une pluie d'eau 
sur les disques supérieurs, d’où elle retombe en cascade jusque dans le 
récipient Q, muni d’un tuyau de trop-plein q. 
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L'introduction du courant gazeux dans le laveur a lieu par une sorte 
de tuyère S, qui, par des raccords en fonte S’, est en communication 
avec la cloche en tôle U, fixée au cylindre R. 

Le bord inférieur de cette cloche plonge dansle récipient Q pour éviter 
échappement des gaz dans l'atmosphère. 

L'appareil complet, ainsi disposé, le traitement du zinc gris se fait avec 
une extrême facilité; il suffit de le comprimer énergiquement et de le 
fondre dans une atmosphère inerte. 

Pour réaliser cette dernière condition, on le charge dans la première 
chambre M’, d’où il coule dans le creuset B’. 

Ge chargement est effectué par la double trémie cylindro-conique V, 
manœuvrée par le treuil V’, et disposée d’une manière analogue à celle 
qui ferme le gueulard du haut-fourneau. 

Comme il peut être utile pour diminuer la quantité de zine gris de 
remplir de charbon la deuxième chambre de condensation, une ouver- 

ure est pratiquée au plafond de cette chambre et elle est fermée par un 
bouchon v. 


MARCHE DE L'OPÉRATION MÉTALLURGIQUE. 


Nous allons considérer le haut-fourneau dans sa marche régulière en 
suivant les diverses réactions chimiques, ainsi que les phénomènes phy- 
siques qui se passent dans cet appareil. 

Le combustible et les briquettes ou agglomérés de coke renfermant le 
minerai sont chargés couche par couche au gueulard du fourneau. Ces 
charges descendent assez régulièrement jusque dans la partie inférieure 
de la cuve, et, comme toutes les matières qui les composent ont été 
calcinées, elles ne donnent lieu à aucun dégagement de matières gazeuses. 
Afin d’éviter le courant ascensionnel, une petite quantité de gaz est lancée 
dans la partie supérieure de la cuve par le tube c. Ce gaz est pris 
dans les chambres de condensation pour qu'il ne renferme aucune 
substance gazeuse susceptible de donner lieu à des réactions chimiques. 

Lorsque les charges arrivent dans le ventre du fourneau, elles sont 
soumises à une température suflisante pour opérer la réduction des 
oxydes de zinc, de fer et d’autres métaux qui peuvent se trouver dans le 
minerai. Les vapeurs de zinc, en se dégageant, se rendent dans les 
chambres de condensation M’ avec les produits de la combustion, en pas- 
sant par les prises de gaz a. 

Ce mélange de gaz et de vapeur de zinc se trouvant refroidi par le 
rayonnement des parois des chambres, et l’absorption du calorique par 
les réfrigérants N, descend à une température inférieure à celle de vapo- 
risation du zinc; celui-ci se condense, coule sur la sole o, des chambres, 
et dans le creuset B’, destiné à recevoir le zinc. Les gaz s'échappent par 
un tuyau disposé à cet effet ou dans le laveur R. 
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Quand les charges sont parvenues aux étalages, la température étant 
celle du blanc soudant, la réduction des oxydes a lieu avec rapidité; les 
vapeurs de zinc s'échappent par les prises a, après avoir traversé une 
couche de combustible incandescent, et les corps métalliques fixes se 
réunissent dans le creuset B’ du fourneau, de sorte que les charges arri- 
vées à la partie inférieure des étalages ne doivent plus renfermer de trace 
de métaux volatils. Dans cette région, comme dans la partie supérieure 
de l'ouvrage, la température est celle du blanc éblouissant. 

Le laitier qui est formé descend à travers l'ouvrage pour se rendre au 
creuset, où il se sépare des substances métalliques, et s'écoule ensuite 
par la rigole u, comme dans un haut-fourneau ordinaire. Lorsque le 
creuset est suffisamment rempli, on pratiquera un trou à la partie infé- 
rieure pour couler la fonte en gueuse. 

Examinons maintenant la colonne ascendante des gaz qui traversent 
le fourneau. 

Comme celui-ci est chauffé à l'air chaud, l'ouvrage, où la combustion 
est la plus énergique et où règne la plus haute température, renferme des 
gaz éminemment oxydants. L’acide carbonique qui se dégage est, dans 
la partie supérieure de l'ouvrage, et à la naissance des étalages, converti 
en oxyde de carbone. Vers le milieu des étalages le gaz ne renferme plus 
d'oxygène ni d'acide carbonique; il ne se compose plus que d’azote et 
d'oxyde de carbone dont la température est encore celle de la chaleur 
blanche. C'est avec cette température que le gaz traverse la partie supé- 
rieure des étalages et le ventre du fourneau, entraînant avec lui toutes 
les vapeurs de zinc qui se sont formées. 

Quoique les minerais zincifères renferment toujours des quantités plus 
ou moins grandes d'oxyde de fer et d’autres métaux réductibles par 
l'oxyde de carbone, on n’a pas à craindre cependant la transformation 
de celui-ci en acide carbonique, puisque le minerai est calciné, pul- 
vérisé, amalgamé et moulé en briquettes avec le double du poids de 
poussier de charbon nécessaire à sa réduction, qui se fait comme dans un 
creuset de laboratoire. On n’a pas de dégagement d'acide carbonique ni 
l'abaissement de température auquel ce dégagement donne lieu, puisque 
l'on emploie la chaux vive amalgamée dans les briquettes. 


La castine { carbonate de chaux Ca O CO?) dégage par la calcination 44 p. 400 
de son poids d’acide carbonique à la température du rouge, 8 à 900°. La densité 
de l'acide carbonique étant 1,981, 400 kil. de chaux dégagent : 


44 


—— = a.e. 9g 
T951 225.0. 222 


à la température 0°, et sous la pression 0,76, qui, portés à la température rouge, 
qui est celle de calcination , donnent : 


22-0- 222 X 3,277 == 1200: 844. 
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(3,271 = 900° X 0,00364. Ce dernier nombre est le coefficient de dilatation 
en volume pour 4°, ou pour N° à No + 40.) 

On ne peut évaluer qu’approximativement le volume de CO®, puisque l’on ne 
connaît ni l’état moléculaire du carbonate de chaux avant sa calcination, ni celui 
de la chaux; mais, comme la castine ne change pas sensiblement de volume par 
la calcination, on peut admettre que CO? y est condensé molécule à molécule, 
et que la puissance calorifique nécessaire pour le chasser peut être considérée 
comme chaleur latente de vaporisation qui, dans ce cas, peut s'appeler chaleur 
latente de destruction de l’affinité chimique de CO? pour Ca O. 

Admettant donc que la castine pèse 4,600, 100 kil. de castine occupent un 
volume de 621.5, et l'acide carbonique qu’elle renferme occupe un volume de 
261t.. 5 qui, par Ja température de calcination,est porté à 72"-<- 844, c’est-à-dire 
que l'augmentation de volume est de : 


72,844 : 27,5 = 2647. 


Pour certains marbres elle est portée jusqu’à 4000 fois. 

On conçoit facilement qu’une pareille dilatation n’a pas lieu sans une absorption 
considérable de chaleur, ainsi que nous allons le démontrer par un exemple 
pratique. 

En général, pour calciner 40 hectolitres de pierres à chaux, on emploie ordi- 
nairement 4 hectolitres de houille. Les 40 hectolitres de pierres pesant 4,600 kil., 
et les 4 de houille 320 kil., il en résulte que 4 kil. de houille peut calciner 


320 : 4,600 :: 4 : w; d’où æ = 5 kil. 


de carbonate de chaux, et mettre en liberté 4444 litres d’acide carbonique 
ramené à la température 0°, et à la pression 0,76; mais la mise en liberté du 
gaz acide carbonique n’a lieu qu’à la température rouge, 


d’où 4444 X 3,277 = 3™-c- 944. 
La puissance calorifique de la houille ordinaire étant de 6,000 calories, 4 kil. 
de castine absorbe donc 


6,000 


p m 1200 unités calorifiques, 


et dégage 
ee — 788 litres. 


Pour un haut-fourneau utilisant un minerai siliceux comme celui que l’on 
propose d’employer, il faut compter sur une consommation de 50 kil. de chaux 
pour 450 kil. de coke brûlé ; on a donc pour une heure : 


450 : 54 :: 500 : 480 


de chaux remplaçant 350 kil. de castine qui, s'ils étaient calcinés dans le four- 


neau, absorberaient . 
350 X 4200 = 420,000 calories. 


Le coke développe, en se transformant en oxyde de carbone, 1,600 calories, 
d’où : 420,000 : 1600 = 262 kil. de coke 


converti en oxyde de carbone. 
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Comme la consommation n’est que de 500 kil. de ce combustible, on voit que 
la mise en liberté de l’acide carbonique de la castine absorberait, dans le cas 
particulier qui nous occupe, plus de la moitié du calorique produit par le haut- 
fourneau. 

L'abaissement de température que l’on observe dans le ventre des hauts-fourneaux 
à fonte de fer n’est pas dú à une autre cause. 


Poursuivons nos observations en suivant la marche du combustible et 
du minerai. 

Ces matières sont prises dans les fours I, situés sur le plancher du 
gueulard, et jetées dans sa trémie K à la température de 300 à 400 de- 
grés; elles descendent dans le fourneau en traversant la cuve en fonte C, 
où elles sont réchauffées par la combustion du gaz oxyde de carbone, 
provenant des chambres de condensation, comme elles le seraient dans 
une cornue verticale pour l'éclairage au gaz. Elles mettent trois heures 
à parcourir cette cuve; il est facile pendant ce temps de porter la tem- 
pérature de 350 degrés à celle de 8 à 900 degrés. 

Les charges sont chauffées avant leur introduction dans le ventre du 
fourneau, afin de leur restituer la chaleur qu'elles auraient reçue dans un 
haut-fourneau ordinaire. Par cette disposition, on évite une cause de 
refroidissement. 

Arrivées dans le ventre, les briquettes ou agglomérés distillent des 
vapeurs de zinc, qui se dirigent dans les chambres de condensation. 
L'oxygène de l’oxyde se combine avec le charbon pour former de l’oxyde 
de carbone; il en est de même dans la zone où règne une température 
très-élevée pour tous les oxydes métalliques que renferment les bri- 
quettes. La chaux se combine avec la gangue du minerai et avec les 
cendres du combustible pour former des silicates multiples qui fondent 
et constituent le laitier; ces réactions ont lieu lorsque les charges arri- 
vent vers l'ouvrage. 

Le fer métallique se trouvant à une haute température au contact du 
charbon, dans une atmosphère non oxydante, sunit à une certaine 
quantité de carbone pour donner de la fonte: 

Les matières ainsi préparées pénètrent dans l'ouvrage avec le combus- 
tible, et la combustion y est très-active. La fonte et les silicates y attei- 
gnent une liquidité parfaite, et tombent sous forme de gouttes dans le 
creuset. La fonte et le laitier, y arrivant pêle-mêle, se séparent suivant 
l'ordre de leurs densités. Bientôt la couche de laitier atteint la partie 
supérieure de la dame n et s'écoule par-dessus. 

Comme il est nécessaire, pour obtenir une bonne distillation des 
vapeurs de zinc, d'avoir une très-haute température, le fourneau est ali- 
menté par du vent chauffé à 600 degrés environ. 

Cetle opération réduit l’espace où se développe le maximum de 
température, où se fait la conversion complète de l'acide carbonique en 
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oxyde de carbone et où a lieu la décomposition de la vapeur d'eau con- 
tenue dans l'air lancé par la soufflerie. 


Supposant que la chaleur spécifique des gaz qui passent dans le fourneau soit 
constante, la température pour la combustion du charbon de bois, ou du coke 
converti en acide carbonique, s'élèvera à peu près à : 


7000 : (0,25 X 8,20 X 1,3) = 2634° ( Péclet). 


0,25 = chaleur spécifique; 8,20 = quantité d’air, 4,3 — densité de l'air. 

Selon M. Regnault, 4 kil. de coke ordinaire, se transformant en oxyde de 
carbone, développe seulement 1,600 unités calorifiques qui absorbent, pour cette 
transformation 3™-¢-§28 d’air atmosphérique pris à 0° et à 0,76 de pression, don- 
nant naissance après la combustion à 4®-c- 233 de gaz, ramenés à la même tem- 
pérature et à la même tension, et composés de 66 p. 100 d'azote, et 33 p. 100 
d'oxyde de carbone. 

La densité de ce mélange étant 1,3, la chaleur spécifique 0,24, la température 
obtenue est 

1600 : (0,24 X 4,233 X 1,3) = 1912. 


Comme dans ce produit gazeux résultant de la combustion, 83 p. 400 auront 
été injectés à la température de 600°, on aura pour addition à la température 
déjà obtenue : 

600° x 0,8333 = 500°, 


d’où la température finale : 
4242 + 500° = 1712°. 


M. Silberman, dans son travail sur la chaleur (1858 }, évalue à 1500° la tempé- 
rature du blanc le plus éblouissant. 

Il est admis que l’affinité du charbon pour l'oxygène est en raison inverse de 
sa densité; d’où il suit que l’affinité de l'oxygène pour le coke est au moins une 
fois plus petite que pour le charbon de bois ordinaire, quoique cependant le 
coke produise, en brûlant, une plus haute température. 

En général, il faut de 4400 à 1600 kil. de coke pour produire 4000 kil. de 
fonte, et de 4000 à 4400 kil. de charbon de bois pour avoir le même résultat. 

Il est donc toujours plus avantageux de faire des agglomérés de poussier de 
charbon de bois et de minerai calciné, même pour un fourneau au coke, quels 
que soient les oxydes à réduire. 

On doit de préférence prendre des charbons de bois légers et poreux, à raison 
de leurs bas prix et de leur faible densité; mais comme ce combustible absorbe 
facilement l'humidité de l'air et peut contenir jusqu’à 20 p. 100 de son poids 
d’eau, il est nécessaire de employer aussi sec que possible, de le chauffer 
même pour lui faire perdre son eau de condensation. 

A cet effet, MM. Muller et Lencauchez disposent une étuve dans laquelle on 
place des wagonnets à parois à claire-voie, comme le sont celles des cou- 
ches dont on a parlé plus haut, afin de les rendre plus perméables. 


En résumant tous les faits qui viennent d’être énoncés, on remar- 
quera : 
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1° Que la température, dans les étalages, est bien supérieure à celle 
qu'exige la réduction de l'oxyde de zinc; 

20 Que cette température se conserve jusque dans la partie inférieure 
de la cuve, puisque toutes les causes de refroidissement qui caractérisent 
la marche des hauts-fourneaux ordinaires sont évités et que les briquettes 
distillent dans le fourneau, comme autant de petites cornues ; 

3° Que l'acide carbonique, une fois transformé en oxyde de carbone, 
ne peut plus être régénéré; 

4° Que la principale cause d'abaissement de température, la calcina- 
tion de la castine, disparaît par l'emploi de la chaux vive ; 

5° Que toutes traces de vapeur d’eau cessent d'exister dans le four- 
neau, puisqu'elles ont été chassées du charbon de bois et du minerai 
par calcination; 

6° Qu’enfin, au moyen de ces appareils, tout minerai zincifère, quel 
qu'il soit, peut être traité avec avantage, et produire à la fois, d’un côté, 
les métaux volatils et, de l’autre, les métaux fixes. 

Le minerai le plus généralement exploité pour la fabrication du zinc 
est la calamine dont la gangue est exclusivement composée d'argile. C'est 
pourquoi il y aura toujours plus d'alumine qu'il n’est nécessaire pour 
former des laitiers fusibles. 

On doit s'abstenir den charger dans le fourneau, et il convient de 
laver le minerai aussi bien que possible et de le griller ensuite dans des 
fours coniques analogues à ceux des fours à chaux. 

Nous ne croyons pas devoir entrer dans des détails particuliers sur le 
traitement de la blende d'où l’on extrait aussi le zinc, parce que, après 
le grillage, le minerai se comporte comme la calamine. Cependant si l'on 
employait exclusivement de la blende, il faudrait charger le fourneau 
d'argile pour lui donner l’alumine nécessaire à la formation du laitier. 


ANALYSE DE LA CALAMINE TRAITÉE A LA VIEILLE-MONTAGNE. 


CALAMINE. MINERAI CALCINÉ 

Minerai non grillé. — Mine blanche. (grillé au four à chaux). 
ayu de zinc............. ge Oxyde de zinc........... 75,71 
FT OR 4,5 Silice. a EA E 4 1350 
Eau et acide carbonique... 22,7 | Alumine................. 6,30 

Sesquioxyde ou peroxyde de Sesquioxyde ou peroxyde de 

E EEA 5,» fer F2 03...... ess 6,49 
Tiassa 400,» Tone 100,00 


Pour la mine rouge, le minerai grillé contient 26 p. 100 de peroxyde de fer 


donnant 48 p. 400 de fer métallique. 
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CALCULS RELATIFS A LA MARCHE DU FOURNEAU. 


MM. Muller et Lencauchez admettent que, pour 400 kil. de zinc métallique, 
il faut brüler 450 kil. de coke. 

Comme le fourneau est calculé pour en brüler 500 kil. à l'heure, ou 42 tonnes 
par jour; en employant 500 litres d’air chauffé à 600°, il peut produire 8 tonnes 
de zinc par vingt-quatre heures : 


450 : 400 :: 12,000 : 8000. 


Pour produire 100 kil. de zinc métallique, on a : 
ZiNO resserre A DUO = 
OLYE se RED RARESA RNET = 
SCO REE A E E E T = 
AALEN EET: SAPE E E ET E TT T T = 
Peroxydé defense es = 


> 
© 


= 2 o © S 
ap 


= = 19 19 


S aaea aA E . = 473 kil. de minerai. 


Les 150 kil. de coke donnent en cendres : 


SIO nestnmaneehensiduns scene ee 9,00 
ANNE esse remesnmeorsSe mere 5,00 


Le laitier donne : 


DITS emissions sieste iles 34 
ATOMINEE. MARTIN EE E NAT RTS 47 
Chaux, 3 + 53 ajoutés comme castine. 
La quantité de 54 kilogr. de chaux pour une double charge correspond à 
48 p. 100. 


CONSOMMATION DE COMBUSTIBLE. 
Coke à l'heure, 500 kil.; volume d’air pour 4 kil. de coke, 3-c- 600. 
La théorie indique 3%-c- 528 pour le coke à p. 400 d’eau, 3 p. 400 de ma- 


tières volatiles et 40 p. 100 de cendres. 
L'analyse suivante des cendres de coke a été déduite de celle de la houille : 


SNCB. sr esse 60 Pour 400 kil. de coke on a les pro- 
AMME. users 32 portions suivantes : 
CHAUX coco 6 BIOS serres 6* 000 
AMUDO- s aikkia 3 200 
Oxyde de fer, etc......... * 2 = 
ns Causses 0 600 
Toti cestnem 100 Oxyde de fer............ 0 200 


XIU. 13 
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COMPOSITION DE LA BRIQUETTE OU DE L'AGGLOMÉRÉ. 


Minerai calciné....... NES 473 kil. 63,61 

Charbon de bois pulvérisé et séché... . 45 16,54 

CHAUX VIVO: sacre uscs ose ss 54 19,85 
Total: se SMA 100,000 


On devra ajouter à cette composition 4 p. 400 de goudron minéral, lorsqu’on 
fera usage du charbon de bois. 

Poids total : 440666; soit : 500 kil. de coke et 90666 de briquettes ou 
agglomérés. 


VOLUME D'UNE DOUBLE CHARGE (à l'hectolitre). 


375 + 312 X 1,33 = 0"-<: 800. 


EI CLS D ee 67t 50 = 54 kil. 
COR ATERPE EEE AA ET 375 450 
Charbon de bois ..........,........ 495 65 45 
Calaminé:-s some A 49 42 4'73 
Total. se Au 3142 57 422 


28k 3 d'oxygène enlevés au minerai exigent 22 kil de carbone; mais comme 
en pratique il faut doubler le poids du charbon et quelquefois plus pour obte- 
nir une réduction active, il est bon d'employer en moyenne 45 kil. de poussier 
pour 173 kil. de minerai. 

Berthier dit { Essais par la voie sèche) « que le zinc pulvérulent qu'on recueille 
dans les tuyaux de condensation étant mélangé à beaucoup d’oxydes est purifié 
par distillation; mais cette distillalion, tout en se faisant de la même manière 
que celle du minerai, a lieu sans addition de charbon, parce que ce combus- 
tible réduirait l’oxyde mélangé avec une telle rapidité, que le développement 
de chaleur qui en serait la suite occasionnerait infailliblement la rupture ou la 
fusion des tuyaux de terre. » 


VOLUME DU HAUT-FOURNEAU. 


Volume de la cuve en fonte... m-e. 000 
ld. en briques et du ventre 1,047 X 3 a + 0,38 + 0,7) = 6e 533 
Volume des étalages 4,047 X 2 (4 + 0,16 + 0,4)........ == nee. 967 
Id. de l'ouvrage 1,047 XA4(4+ 0,46 + 0,10 +0,14). = Om: 420 
Volume, Total tisse. 48m-c- 220 


1. Le volume du haut-fourneau représenté sur notre dessin, planche 16, est beaucoup 
plus considérable que celui calculé plus haut; il est d'environ 35m.c.. Nous n’avons pas cru 
devoir refaire les calculs, parce qu’en résumé les éléments restent les mêmes, et chacun 
peut, en suivant la marche indiquée, les modifier et les mettre en rapport avec les dimen- 
sions de l'appareil adopté. 
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VITESSE DE LA DESCENTE DES CHARGES. 


Volume jeté dans la cuve à l'heure : 
450 : 800 :: 500 : x; d’où s = 2 mètres cubes 666. 


Durée du chemin parcouru par la charge dans l'intérieur de la cuve : 


8®-c-000 : 2° 666 — 3 heures. 


Le volume de la zone de réduction est de 6 mètres cubes environ; comme on 
brûle par heure 500 kil. de coke dont le volume est de 4%-<-, il s'ensuit que 
les briquettes sont exposées pendant 6 heures à la température de réduction. 


18m-c. 290 


Sn. 666 = 7 heures. 


Temps pour mise hors 


CHAUFFAGE DE LA CUVE. 


Point de fusion de la fonte ordinaire correspondant à la couleur 


dra npe ON ver etennesssness a E E 4400° 
Température de réduction de l’oxyde de zinc blanc soudant dos 1300° 
La température de la flamme (couleur cerise ) qui chauffe la cuve 

est d'environ rss sie suites GO ere 850° 


QUANTITÉ DE CALORIQUE ABSORBÉE EN Å HEURE PAR LES CHARGES 
DANS LE FOURNEAU. 


Charge 1400k X 850° X 0,18........... = 214,200 calories. 
Eau {qui sera décomposée)... 25 X 637, = 15,925 
TO 230,125 unités calorifiques. 


QUANTITÉ DE GAZ POUR CHAUFFER LA CUVE. 


Le mètre cube d'oxyde de carbone, en brûlant compléte- 
ment, produit. ...o...s...... assure In 2400 calories. 
d'où 230425 : 2400 = 96 mètres cubes. 


Admettant que, dans la pratique, l'effet utile du calorique des gaz soit de 
50 p. 100, on a : 


96 X 2 = 192 mètres cubes; 
et à la seconde, 492000 : 3600 = 53 litres. 


RÉFRIGÉRANT DES CHAMBRES DE CONDENSATION. 


La température de la distillation du zinc étant de 1200° environ, il est indis- 
pensable d’abaisser à 800° au moins la température des chambres, afin qu'au- 
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cune vapeur métallique ne soit entraînée par les gaz qui, avec les produits de 
la distillation, passent à travers les chambres de condensation. 

La quantité de gaz qui s'échappe en une seconde, ramenée à la tempéra- 
ture 0°, étant sensiblement égale à 0®-c-6, 

Et la capacité calorifique de 4 mètre cube de gaz (0,4 d'azote et 0,2 d'oxyde 
de carbone = 0,6) étant 0,3, 


ona: 0,6 X 0,3 X 400 = 72. 


D'où il suit qu’une absorption dé 72 calories à la seconde est nécessaire pour 
abaisser la température de 4200° à 800°, température convenable pour les gaz 
qui s'échappent des chambres de condensation. 

On n'a pas cru devoir tenir compte du refroidissement occasionné par le 
rayonnement extérieur des chambres, ce refroidissement étant très-faible com- 
paré à celui obtenu par les réfrigérants. D'un autre côlé, comme les surfaces 
réfrigérantes peuvent être augmentées autant qu’on le juge convenable, on peut 
faire varier à volonté la température d'échappement des gaz. 

On admet, en pratique, qu’il passe à travers une surface de 4 mètre carré de 
métal la quantité de calorique nécessaire pour vaporiser 15 à 25 kil. d’eau par 
heure. Par conséquent on est autorisé à admettre qu'il passe de 9555 à 45926 
unités calorifiques à l'heure, ou 3 à 4 calories par seconde et par mètre carré 
de surface réfrigérante. 

Or, comme les auteurs ont trouvé qu’une absorption de 72 calories était 
nécessaire, On à : 


+ 


2 = 24 mètres carrés de surface réfrigérante 1. 

Comme on le voit, cette surface est rapportée aux dimensions des chaudières 
à vapeur; c’est-à-dire que les générateurs sont considérés comme étant entar- 
trés sur leurs deux faces, chose inévitable dans la pratique. 

On n'a pas tenu compte de la quantité de calorique que la vapeur de zinc 
cède aux parois des chambres et des réfrigérants, vu que cette quantité doit 
être excessivement faible, puisque la capacité du zinc est 0,0927. 


Ogsenvariox. — Ge nouveau système de traitement du zinc, pour lequel 
les inventeurs se sont fait breveter dans presque toutes les parties du 
continent, en Angleterre et même aux États-Unis, est en cours d’exploi- 
tation en Prusse, et ne tardera pas à être appliqué dans plusieurs autres 
contrées. 


1. MM. Muller et Lencauchez ont cependant doublé cette surface afin d'obtenir plus 
assurément une condensation rapide. 


CONSTRUCTION DES MACHINES 


DIVERS SYSTÈMES DE BOITES 


POUR 


LE GRAISSAGE A L'HUILE DES ESSIEUX DE WAGONS 


(PLANCRE 17) 


Dans un précédent article, publié dans le x° volume de ce Recueil, 
nous avons décrit les principaux systèmes de paliers disposés pour opé- 
rer le graissage continu des tourillons des arbres de transmission de mou- 
vement. Nous nous proposons maintenant de compléter cette première 
étude en faisant connaître les divers systèmes de boites à huile proposés 
depuis quelque temps pour le graissage des essieux de wagons. 

Cette seconde application des appareils graisseurs automates continus 
offre d'assez grandes difficultés pratiques; malgré cela, nous ne pouvons 
en douter en voyant les etrorts tentés dans cette voie par les hommes 
spéciaux, le moment n’est pas éloigné où leur application deviendra gé- 
nérale. 

Les avantages qui résulteraient du graissage à l'huile substitué à la 
graisse sont maintenant bien reconnus de la plus grande partie des ingé- 
nieurs employés dans les chemins de fer. Ce n’est plus que sur le choix 
de appareils qui permettraient d'atteindre ce but, que leurs opinions 
sont différentes. 

On sait que l'huile donne lieu à un frottement plus doux que la graisse, 
pénètre plus aisément entre les surfaces frottantes et remplit mieux les 
aspérités de ces surfaces que les enduits ou matières solides. Il en résulte 
naturellement une réduction notable de la résistance due aux frotte- 
ments dans toutes les pièces mobiles. 

Or, comme les fusées des essieux de wagons tournent dans les boîtes 
avec une grande vitesse et sous une charge assez considérable, la résis- 
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tance due aux frottements étant en raison directe de cette charge, il 
importe de les diminuer autant que possible. 

Le développement toujours croissant du trafic sur les chemins de fer, 
obligeant les compagnies à élever le poids et le tonnage des véhicules, 
rend cette mesure de plus en plus nécessaire. 

Nous croyons donc que nos lecteurs verront cette seconde étude sur 
les appareils graisseurs appliqués aux véhicules des chemins de fer avec 
d'autant plus d'intérêt qu'il existe, en dehors des nouvelles combinai- 
sons mécaniques que présentent les divers systèmes de boîtes à huile 
que nous allons décrire, une question de priorité et de droits réservés 
par des brevets sur quelques-uns des organes constitutifs de ces nou- 
veaux appareils. Cette question pendant quelque temps a fait hésiter les 
compagnies des chemins de fer français, ainsi que quelques constructeurs, 
à faire usage des nouveaux procédés de graissage à l'huile‘. 

Pour faciliter l'étude du grand nombre de boites proposées jusqu'ici, 
et dont le principe de construction repose sur l’emploi de l'huile substi- 
tuée à la graisse comme moyen de lubrification, dans le but de dimi- 
nuer l'échauffement des fusées et la résistance à la traction, nous divise- 
rons les diverses dispositions que nous allons examiner en trois systèmes 
principaux : 

Dans le premier système le graissage a lieu en vertu du principe de la 
capillarité; ce sont des mèches qui plongent dans l’huile contenue dans 
un réservoir inférieur et l’élèvent jusqu'à la fusée. 

Dans le deuxième système ce sont des rouleaux, disques ou galets qui, 


1. M. Decoster s’est fait breveter le 23 mars 1847, pour un appareil de graissage méca- 
nique à réservoir inférieur, dit palier-graisseur. Le 2 septembre suivant, il a pris un certi- 
ficat d’addition pour l'application du même graissage aux essieux de locomotives et wagons ; 
enfin, à la date du 26 janvier 1855, il a pris un second certificat d'addition au même brevet 
pour l'emploi, comme élévateur d'huile d’un disque en fer permanent, aminci vers la cir- 
conférence. (On peut voir la description et le dessin de cette disposition, planche 28 et 
page 407 du 11° volume.) 

En 1857, M. Decoster, en vertu de ce brevet, a fait saisir, dans les ateliers de construc- 
tion du chemin de fer du Nord, des appareils qu’il prétendait constituer une contrefaçon 
de son invention. En réponse à cette saisie, la Compagnie du Nord a formé contre M. De- 
coster une demande en nullité et en déchéance du brevet, fondée sur : 

1° Diverses antériorités résultant des brevets Jaccoud et Newton, et de l'emploi des 
boîtes à huile sur les chemins de fer ; 

2 Sur la non-exploitation, dans les deux ans de la signature, du brevet. 

Le Tribunal civil de la Seine, estimant que si le défendeur n’avait pas découvert le grais- 
sage à l'huile des arbres de couche des machines et des essieux de locomotives, il avait 
néanmoins imaginé des appareils propres à rendre ce graissage plus praticable et plus 
économique, et que la déchéance prévue par l’art. 32 de la loi du 5 juillet 1844 n'était. 
pas encourue, débouta la Compagnie du Nord de sa demande. 

Ce jugement, en date du 10 juin 1858, fut confirmé par un arrêt de la Cour de Paris, 
le 11 janvier 1859. 

M. Decoster avait également fait pratiquer des saisies dans les ateliers de construction 
du chemin de fer d'Orléans, et dans ceux de MM. Cail et Cë, et Hermann, construc- 
teurs. Le 11 février 1859, la 6° Chambre statua sur toutes ces plaintes par plusieurs juge- 
ments. 

A l'égard de la Compagnie d'Orléans et de la maison Cail, le tribunal n'ayant pas reconnu 
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immergés dans l’huile du dessous de la boîte, amènent sur la fusée 
aussitôt que celle-ci, mise en mouvement, fait tourner le galet. 

Dans le troisième système une portion de la fusée baigne dans l'huile. 
A cet effet, le niveau du liquide lubrifiant doit toujours être maintenu 
au-dessus d’un plan horizontal passant tangentiellement à la circonfé- 
rence de la fusée. 

Ces divers systèmes présentent chacun des avantages, et naturellement 
aussi, comme dans toutes les applications, des inconvénients que des 
dispositions plus ou moins ingénieuses ont eu pour but de faire dispa- 
raître. C'est donc, en examinant avec soin les dispositions spéciales 
imaginées pour perfectionner chaque système, que l'on arrivera à la 
réalisation du problème; nous signalerons toutefois les inconvénients 
principaux, plutôt pour faire reconnaître comment on est arrivé à les 
éviter que pour faire naître de nouvelles difficultés. 

Ainsi on reproche au graisseur capillaire d'amener le liquide lubri- 
fiant en excès, de telle sorte qu'il retombe indéfiniment dans le réser- 
voir pour être aussi indéfiniment repris par les appareils élévateurs ; 
il va donc s’épaississant constamment et se chargeant d’impuretés. Les 
graisseurs rotatifs ne laissent jamais de repos à l'huile, la font souvent 
mousser, et tout en l’élevant en excès vers les surfaces à graisser, ont 
l'inconvénient de n’introduire souvent sur ces surfaces qu'une très-faible 
portion de ce qui a été mis en mouvement, et qu'une matière de plus 
en plus impure et de moins en moins lubrifiante. 

Les pertes du liquide par la partie postérieure de la boîte sont 


l'identité entre les boîtes à huile employées par la Compagnie et celles brevetées au profit 
de Decoster, renvoya les prévenus de la plainte. 

MM. le baron de Rothschild, Delebecque et consorts, membres du Conseil d'adminis- 
tration de la Compagnie du Nord, interjetèrent appel de la décision qui les concernait. 
Les sentences relatives à la Compagnie d'Orléans et à la maison Cail, furent frappées 
d'appel tant par M. Decoster que par les représentants de la Compagnie d'Orléans et 
M. Cail. 

A la date du 31 décembre 1859, la Chambre correctionnelle de la Cour impériale de 
Paris, infirmant sur le chef de contrefaçon, a déchargé les appelants des condamnations 
prononcées contre eux, a fait mainlevée de la saisie pratiquée sur les paliers, a ordonné, 
avant d’avoir fait droit, qu’il serait procédé à une expertise par MM. Combe, Bailloud et 
Delaunay. 

Ces experts ayant déposé leur rapport, la Cour a été appelée à statuer et à rendre, en 
audience du 22 août 1860, les trois arrêts suivants : 

L’appellation relative à la brevetabilité et à la déchéance des brevets Decoster est mise 
à néant, décharge la Compagnie du Nord des condamnations prononcées par le jugement 
du 11 février 1859, condamne Decoster à tous les dépens de premiére instance et 
d'appel. 

Sur l'appel respectif de M. Decoster et de la Compagnie d'Orléans, la Cour, sans s'ar- 
rêter aux exceptions de non-brevetabilité et de déchéance abandonnées devant elle par la 
Compagnie d'Orléans, en ce qui touche le délit de contrefaçon de la boîte à huile brevetée 
par Decoster. 

Quant à l'appel de M. Decoster et MM. Cail et C°, la Cour condamne Decoster à payer 
à ces derniers, à titre de dommages-intérêts, la somme de 10,000 fr.; ordonne que le pré- 
sent arrêt sera inséré dans six journaux aux frais de Decoster. Condamne celui-ci à tous les 
dépens. (Voir les considérants de la Cour que nous donnons à la fin de l’article.) 
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souvent fort importantes, parce que le niveau du liquide dans le ré- 
servoir doit être assez rapproché de la fusée pour obtenir un graissage 
continu. 

Nous ne ferons que mentionner ici pour mémoire, car jusqu'ici les 
résultats obtenus ne nous ont pas paru bien concluants, le système de 
boite tendant à diminuer la résistance à la traction, dans lesquelles le 
frottement de glissement de la fusée de l'essieu sur le coussinet est 
transformé en roulement par l'application de galets ou rouleaux. 

Dans quelques-unes de ces boites les galets sont montés sur tourillons 
fixes roulant sur la fusée d'essieu. Telles sont, la boite à trois galets de 
M. Vincent, de Marseille, essayée sur le chemin de Rouen en 1852 ou 
1853, et celle à deux galets, de M. Pomme, essayée en 1857 sur le che- 
min de fer du Nord. 

Dans d'autres boîtes du même système la fusée est entourée de rou- 
leaux mobiles, obéissant parfaitement aux deux mouvements imprimés 
par la fusée en tournant, c'est-à-dire roulant à la fois sur eux-mêmes ct 
autour de la fusée d'essieu. Les rouleaux sont séparés les uns des autres, 
de manière que les deux génératrices les plus rapprochées de deux rou- 
leaux consécutifs ne puissent jamais se toucher. Telles sont les boites 
essayées sur le chemin de fer de Saint-Germain, il y a environ quinze ans, 
et celle de MM. Mathieu, Chauffour et C°, essayée en 1856 sur un wagon 
de l'ancienne compagnie de l'Ouest, et dont M. J.-B. Vidard a donné un 
rapport fort intéressant dans l'annuaire de 1857 de la Société des anciens 
élèves des Écoles impériales d’arts et métiers. 


PREMIER SYSTÈME DE GRAISSAGE 


PAR LA CAPILLARITÉ AU MOYEN DE MÈCHES ET TAMPONS. 


Le graissage à la graisse dure ne fonctionne, comme on sait, que par 
suite d’un léger échauffement de la fusée, c’est-à-dire quand elle a com- 
mencé à faire un mauvais service ; c’est donc un moyen de graissage très- 
imparfait, mais qui pourtant présente plus de sécurité que le graissage à 
l'huile, employé dans les conditions ordinaires, contre les échaufre- 
ments extrêmes, c'est-à-dire ceux qui arrivent au point de fondre 
les métaux. En effet, dès que, par une cause quelconque, une fusée 
graissée à l'huile s'échauffe, l'huile devenant immédiatement très- 
liquide, ne lubrifie plus et les progrès du mal sont très-rapides; il y a 
donc dans le graissage à l'huile un danger qui a longtemps empêché de 
l'adopter. 

Faute d'avoir, dès l’origine, de bons appareils, on a renoncé, pour les 
boîtes de wagons au graissage à l’huile, et on ne Pa maintenu que pour 
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celles des machines qui doivent être visitées par le mécanicien-conduc- 
teur de locomotives. 

Dans plusieurs États d'Allemagne, au contraire, on a persévéré dans 
son emploi, peut-être parce que les trains, dans l'origine, marchaient 
à petite vilesse, et qu’on a perfectionné, par une longue pratique, ce 
mode de graissage. 

Aussi les plus anciennes applications de boîtes à huile nous viennent- 
elles de ces États. M. Lechatelier, dans un ouvrage sur les Chemins de 
fer d'Allemagne, imprimé en 1845, nous apprend que : 

« Dans le duché de Bade on a fait usage, pour essai, d'une boite à 
graisse dont la partie inférieure présente la forme d'un réservoir prisma- 
tique de 7 centimètres de profondeur au-dessous de la fusée. Ce réser- 
voir est rempli d'huile; sur le fond est fixé un support, et, par son in- 
termédiaire, un levier, terminé d’un côté par une pièce de fer de 85 
millimètres de longueur sur 25 millimètres de largeur, enveloppé d'une 
large mèche de coton, dont les extrémités plongent dans l'huile, de 
l'autre côté par un contre-poids qui appuie la mèche imbibée d'huile 
sur la fusée. La boîte à graisse étant complétement fermée, il n'y a pas 
de perte de liquide possible. » 

Par la date de cette publication on peut admettre que les expériences 
faites sur l'appareil décrit ci-dessus ont eu lieu en 1844. Avant cette 
époque, en 1543, une patente anglaise et un brevet d'importation en 
France furent pris par M. A.-V. Newton pour un nouveau système de 
boite qui parait présenter des dispositions analogues. 

Boire Newrox (1843). La fig. A, que l’on remarque ci-dessous, montre 
en coupe verticale, telle qu'elle est représentée sur le dessin annexé à la 
demande du brevet, la disposition du réservoir d'huile et de la mèche 
maintenue en contact avec la fusée par un contre-poids. 


Fig. A. 


Le dessous de la boite qui embrasse la moitié inférieure de la fusée 
d'essieu, est fondu avec une chambre à huile en communication avec 
un canal alimentaire F, par lequel on emplit presque entièrement ladite 
chambre ou réservoir. Ce canal reçoit un tuyau en deux pièces placées 
l'une dans l’autre, et construit de manière à permettre à l'huile versée 
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dans la partie supérieure de couler librement dans le réservoir, et à 
empêcher que l'huile ne s'élance au dehors par suite des secousses aux- 
quelles ce réservoir peut être soumis. 

A cet effet, la pièce extérieure, qui est cylindrique, descend jusqu'au 
fond du réservoir, et est percée d’une ouverture en c, pour donner pas- 
sage à l'huile. La pièce F, placée à l’intérieur, est un tube conique dont 
l'orifice inférieur est au-dessous de l'ouverture c, afin d'empêcher la 
communication directe du liquide, et par suite éviter les changements 
brusques de niveau que les mouvements de la boite transmettent au ré- 
servoir. 

Par surcroît de précaution, toutefois, et pour empêcher l'introduction 
d'aucune matière étrangère dans le réservoir d'huile, le couvercle G, 
qui tourne sur une charnière, est maintenu en place sur son siége par un 
ressort 2, et de plus il est maintenu ouvert par le même ressort quand 
on remplit le réservoir. 

Dans la paroi supérieure de celui-ci est pratiquée une ouverture, qui 
débouche exactement sous le milieu de la partie inférieure de la fusée, 
et dans cette ouverture s'élève une extrémité d'un levier à contre-poids H, 
qui tourne sur un pivot, supporté par deux appendices, venus de fonte 
avec le fond du réservoir. 

L'extrémité ascendante ou extérieure dudit levier est garnie de la 
mèche plate en coton ou bande de tissu I, laquelle est maintenue 
en contact avec la fusée qu’elle alimente d'huile par Pattraction capil- 
laire. 

La pression exercée par le poids de l'extrémité intérieure qui soulève 
l'extrémité extérieure du levier, est, d'après l'auteur, légère et uniforme 
et exempte des variations que l'on reproche aux ressorts, dont la tension 
est souvent portée, par ceux qui sont chargés de les soigner, à un tel 
point qu’elle coupe la mèche ou la bande de tissu en peu de temps. 

Si ce n'étaient les dispositions de M. Jaccoud, brevetées en 1829 
et 1831, que nous avons décrites dans notre précédent article, et qui 
sont plutôt applicables aux paliers des arbres de transmission de mou- 
vement qu'aux boîtes d'’essieux, le système de M. Newton serait un 
des premiers appareils de graissage continu par un réservoir inférieur. 
En tout cas, on peut le considérer comme le premier type, suscep- 
tible d’être appliqué, du graissage à l'huile par la capillarité, au moyen 
de mèche. 

BOÎTE DU CHEMIN DE FER SAXON-BAVAROIS (1846). — Cette boite construite 
sur le même principe que celle de M. Newton, est représentée par la 
fig. 1 de la planche 17. Voici sa description, telle qu’elle est à peu près 
donnée dans un journal technique allemand, publié en 1846 * : 

1. Organ für die Fortschritte des Eisenbahnwesens in technischer Beziehung. Journal du pro- 


grès en fait de chemins de fer, sous le rapport technique, publié par Edmond Ilensinger 
de Wuldegg, à Wiesbaden, en 1846. 
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Sur le chemin de fer Saxon-Bavarois, il a été reconnu, après quelques 
essais, que le graissage à l'huile présentait de notables avantages sur 
l’ancien mode. 

On a essayé de remplacer le balancier du système Newton par un res- 
sort en spirale r, en fil de fer de 3 mill. 52, d'une exécution facile, 
peu coûteuse et répondant parfaitement à son but, qui est de 
presser doucement la mèche m contre la partie inférieure de la fu- 
sée F. 

La partie supérieure, ou la boîte proprement dite B, est en fonte, garnie, 
comme d'ordinaire, de son coussinet en bronze C. Le dessous, destiné à 
recevoir l'huile, est fondu avec une chambre dans laquelle est introduite, 
par la partie ouverte en dessous, la petite boîte cylindrique b, en bronze, 
qui y est retenue par le nez de deux ressorts à manche M. 

Sur le ressort en spirale r, contenu dans cette boîte, est soudée une 
capsule bombée c, en fer-blanc, dans laquelle sont pratiquées deux 
ouvertures de 24 mill. de longueur sur 5 mill. de largeur, au milieu 
de laquelle on fait passer la mèche m, de section semblable, de façon 
qu’elle pende à l'intérieur, de chaque côté du ressort, et se prolonge 
jusqu’au fond de la boîte b, afin de puiser au besoin jusqu’à la der- 
nière goutte d'huile. 

Pour garantir le plus possible l’entrée dans la boîte des matières étran- 
gères, on a placé dans une cavité pratiquée à l’entrée, du côté de l'essieu, 
une rondelle en feutre a, qui a en même temps pour but d'empêcher la 
sortie de l'huile dans les grandes vitesses. 

Cet appareil, disposé comme il est représenté fig. 1, a été appliqué à 
la plupart des wagons en service. Chaque wagon à six roues, garni de 
ces boîtes, parcourt en moyenne 800 milles d'Allemagne pour con- 
sommer 1/2 kilog. d'huile, soit par kilomètre 2 grammes 34, ou par 
boîte et par kilomètre 0s. 39. 

On a donné à cet appareil de graissage par-dessous la préférence sur 
ceux à graissage par-dessus essayés sur d’autres chemins de fer, pour 
lesraisons suivantes : 

La consommation d'huile est moindre parce qu’il n’y a pas de pertes 
pendant le stationnement des wagons, qu'aucune saleté ne peut arriver 
par le haut sur la fusée, et que celle qui pourrait se former se dépose au 
fond du réservoir inférieur et n’interrompt pas le graissage. 

Dans le cas où une partie quelconque de l'appareil viendrait à se déran- 
ger, on a pratiqué, à la partie supérieure de la boîte et à travers le cous- 
sinet C, un canal de réserve d, fermé par un bouchon, et par lequel on 
peut verser de l'huile par le haut. 

Un mode de graissage, quoique différant assez sensiblement de ceux 
décrits ci-dessus, mais qui pourtant est également basé sur le principe 
de la capillarité, est employée depuis 14844, c’est-à-dire antérieure- 
ment à la boîte du chemin de fer Saxon-Bavarois (fig. 1), sur les che- 
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mins de fer de l'État, dans le Wurtemberg, à un wagon à voyageurs à 
huit roues, importé d'Amérique. Dans ces boîtes, la mèche est remplacée 
par des étoupes ou éponges qui garnissent complétement l'intérieur de 
la boîte et se trouvent ainsi en contact avec l'huile qu’elle contient et la 
fusée. 

Boire AMÉRICAINE (1844). — La fig. 2 représente cette boite, brevetée 
en Amérique par J.-H. Tim, et telle qu’elle a été introduite par M. de Klein 
aux chemins de fer wurtemhergeois. 

Le corps B de la boîte est fondu d’une seule pièce avec le réservoir B’, 
qui reçoit l'excédant d'huile fourni à la fusée F par les étoupes ou 
éponges m, bourrées autour de celle-ci. À cet effet, ces étoupes plongent 
en partie dans l'huile contenue dans la capacité de la boîte séparée du 
réservoir B’ par le premier fond b et la cloison b’. 

Pour empêcher les pertes d'huile et le sable d'entrer dans la boite, 
on a rapporté sur l'essieu F, près de la fusée, un collier en fer f, muni 
d’une gorge dans laquelle est engagé un feutre ou un cuir a, main- 
tenu en outre par les platines en fer p, fixées à l'arrière de la boîte. 
Cette disposition de boîte est connue en Angleterre sous le nom de 
M. Hodge, qui en a fait l'application sur un tender de la ligne du North- 
Western !. 

Il y a environ sept ou huit ans, vers 1853 ?, M. Friedrich Paget mit en 
usage, sur les chemins de fer d'Autriche, une boîte analogue à la précé- 
dente, sauf pourtant quelques modifications de détails dans sa construc- 
tion. Ainsi, l'anneau en cuir a de la fig. 2, au lieu d’être fixé après la 
boîte, est embouti et disposé, comme la garniture d’une presse hydrau- 
lique et peut se déplacer dans un plan perpendiculaire à l’essieu, afin de 
suivre le coussinet C dans son usure. 

Le fond a la forme habituelle et est muni, comme dans la fig. 2, d’un 
bouchon à vis v’. Cette ouverture sert à retirer l'huile salie par l'usage, 
ainsi que celle qu’on aurait introduite en trop, lors du remplissage qui a 
lieu par l'ouverture supérieure de la boîte fermée par le bouchon v. 

L’étoupe, bien débarrassée de toute impureté et de tout flocon trop 
dur, est d’abord imbibée d’huile propre dans un vase, puis on l’exprime 
doucement et on la comprime dans l’intérieur de la boite, de manière à 
entourer parfaitement l’essieu; on revisse ensuite le couvercle C’, et on 
fait couler de l'huile par l’orifice supérieur, en ayant soin de laisser 
ouvert l’orifice inférieur jusqu'à ce que l'huile s'écoule par celui-ci; 
à ce moment, l'emplissage est terminé. Les ouvertures supérieure et 
inférieure sont hermétiquement fermées au moyen des bouchons à 
vis vet v’. 

Pendant la marche, l'huile qui a servi et qui s’est crassée découle 


1. The Practical Mechanic's Journal. N° de février 1853. 
2. Zeitschrift der Ingenieur Vereins, 1858, 4° cahier. 
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goutte à goutte par la partie inférieure de l'embase creuse ménagée à 
l'essieu et se rassemble peu à peu dans le réservoir B. On la retire en 
temps opportun avant toute addition ultérieure d'huile propre ; elle peut 
être employée de nouveau, après avoir subi une purification, ou souvent 
une simple décantation dans un vase contenant de l’eau. 

Sur toutes les lignes du chemin de fer de l’État, en Autriche, des 
boîtes, du modèle Paget, adaptées aux wagons, sont remplies le 45 de 
chaque mois et cela suffit, paraît-il, pour maintenir les coussinets en bon 
état de conservation. 

M. Fischer, de Rosterstamm, ingénieur en chef du chemin de fer de 
Carinthie, a apporté au système Hodge et Paget quelques modifications 
qui consistent : 

1° A tasser dans le fond de la boîte à graisse un bourrage très-poreux, 
tel que de l'éponge, qui se presse à la fois contre la tête cannelée et la 
cymaise, à la naissance du tourillon, de manière à lubrifier constam- 
ment ce dernier et à empêcher ainsi son échauffement; 

20 A disposer du côté du corps de l’essieu un petit autel plus haut 
que dans les autres paliers, afin d'éviter l'écoulement de l'huile, 
qui cherche, par l'effet du mouvement, à fuir le long de l'axe par les 
roues. 

Les baguettes ou colliers, qui font partie des améliorations apportées 
par M. Fischer, se forment aisément sur le corps de la fusée par 
l’alésage, et l’on peut réduire l’essieu à partir du moyeu de la roue et 
suivant le paraboloïde, surface d’égale résistance des corps, ce qui 
augmente la solidité de l’essieu à l'égard des chocs du palier '. 

Boire D'Oncéans (1846). Fig. 3 et 4. — MM. André Kæchlin et Ce, 
constructeurs à Mulhouse, construisirent en 1846, pour la Compagnie 
d'Orléans, section de Tours à Nantes, dix-huit locomotives munies de 
boîtes à huile d’une disposition analogue à celle dont parle M. Le Chate- 
lier dans son ouvrage : Les chemins de fer en Allemagne, et que nous 
avons mentionné plus haut. 

Cette boîte, représentée en section longitudinale, faite par l'axe du col- 
let de l’essieu, fig. 3, et en section transversale, fig. 4, est munie, comme 
on voit, d’un réservoir R, dont le fond est fondu avec deux petites joues 
verticales j, qui servent de supports à l'axe du levier /. Celui-ci est garni 
d'un côté d'une palette en fer enveloppée d'une longue mèche de 
coton m, et terminé de l’autre côté par un contre-poids, qui met cette 
mèche en contact avec le dessous de la fusée F. Les deux extrémités de 
la mèche descendent au fond du réservoir (voyez fig. 3), de façon à être 
constamment imbibée de l'huile qui y est contenue. 

Boire Decoster (1847). — Dans un certificat d’addition du 2 sep- 
tembre 1847, M. Decoster annexa à son brevet principal du 23 mars de 


1. Zeitschrift der Osterreichischen Ingenieur Vereins, novembre 1857. 
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la même année pour palier-graisseur des arbres de transmission la dispo- 
sition de boîte à huile représentée ci-dessous en section verticale fig. 8. 

La boîte proprement dite A et son coussinet B, qui reçoit le tou- 
rillon C, ne diffèrent pas sensiblement des dispositions ordinaires em- 
plovées à cette époque. Le dessous de cette boîte est une sorte de réci- 
pient en fonte D, à plusieurs compartiments. Dans le compartiment le 
plus large, qui se trouve justement au-dessous de la fusée, est une espèce 
de boite de cuivre mince E. Une longue mèche F, faisant plusieurs tours 
sur elle-même, est disposée au milieu de cette boîte et mise en contact, 
par sa partie supérieure avec le dessous de l'essieu, tandis qu'elle plonge 
sa partie inférieure dans le réservoir D, qui est supposé rempli d'huile 
jusqu'à une hauteur déterminée. 


La boîte E et la mèche sont mobiles, c'est-à-dire qu'elles peuvent 
monter et descendre au moyen d'une pièce à bascule G, qui pivote 
sur une partie arrondie a, venue de fonte avec le fond du récipient, et 
retenue par deux petits goujons qui l'empêchent de s'échapper. 

Une tige en fer méplat b descend jusque sur le bout de cette bascule 
pour la forcer, par Pautre extrémité, à maintenir la boite élevée et par 
suite la mèche en contact avec la fusée; lorsqu'on veut baisser celle-ci 
pour la faire plonger dans le réservoir, on n'a qu'à remonter la tige b 
d'une certaine quantité, ce qui a lieu au moyen de la platine en fer H 
à laquelle elle est fixée. A cet effet, cette platine peut tourner autour d'un 
centre pris sur le devant de la boîte: elle est assez épaisse pour recou- 
vrir entièrement le compartiment étroit dans lequel la tige b est logée, et 
fermer par conséquent le réservoir de ce côté pour le garantir de la pous- 
sière et empêcher que l'huile ne puisse s'échapper au dehors. 

Le surplus de l'huile élevée qui se trouve entrainé par la fusée ne se 
perd pas, il retombe dans le réservoir de la boîte; celle qui est amenée 
aux extrémités, et qui tend à s'échapper par les arrêts saillants de la 
fusée, s'écoule dans les compartiments latéraux e et œ’, d’où elle est 
forcée de retourner dans le réservoir commun. 

Voici, d'après une note des bureaux de la traction du chemin de fer 
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d'Orléans, l’origine des boîtes à huile appliquées par cette compagnie à 
ses wagons : 


« C'est après nous être rendu en Allemagne et en Prusse, où tous les wagons 
de chemins de fer sont graissés à l'huile depuis leur origine: c'est après avoir 
étudié tous les moyens divers employés et expérimentés depuis nombre d'années, 
que nous avons reconnu que le meilleur système et le plus adopté était celui 
imaginé par M. Neesen, ingénieur en chef de Cologne à Minden. 

« M. Neesen étant breveté en France, nous avons traité avec lui moyennant 
une somme une fois payée de 40,000 francs. Nous avons fait démonter une boîte 
d'un des wagons du chemin de fer de Cologne à Minden: nous l'avons rapporté 
avec nous et nous avons fait exactement copier pour nos boîtes l'appareil grais- 
seur, que nous avons vu très-bien fonctionner entre Cologne et Berlin. 

« Le graissage à l'huile, qui présente des avantages réels, a un inconvénient 
grave, c'est que, dès que l’échauffement commence par une cause quelconque, il 
s'aggrave tellement vite, que les wagons, ne pouvant pas être surveillés en route, 
il y a danger très-réel d'accident pour le train. 

« Le graissage à la graisse, au contraire, permet presque toujours d'aller d'une 
station à l’autre sans danger. Il fallait donc résoudre cette diffculté avant d'a- 
dopter le graissage à l'huile. Voici, à ce sujet, ce que nous avons fait : dans le 
réservoir supérieur, on met comme à l'ordinaire, de la graisse dure, seulement on 
bouche les lumières qui conduisent à la fusée avec du métal fusible à 400 degrés, 
dit métal Darcet +. Par ce moyen, lorsque l'huile par l'échauffement commence à 
mal fonctionner, le métal fond, et elle est, sans que l'on s'en préoccupe, naturel- 
lement remplacée par la graisse dure; aux stations, pour savoir si l'axe ne 
s'échautfe pas, il suffit de voir si la graisse n'a pas été employée. » 


Boire Neesex (1852). — Cette boite, représentée en section longitudi- 
nale, fig. 5, et en section transversale, fig. 6, est celle appliquée aux 
wagons des chemins de fer d'Orléans; elle ne diffère pas sensiblement 
du modèle dont le dessin est annexé au brevet pris pour M. Neesen au 
nom de M. Oppeneau, le 26 novembre 1852, si ce n’est le dessus de la 
boite, que la compagnie d'Orléans a modifié pour les raisons données 
plus haut. Dans le brevet de M. Neesen, le récipient supérieur contenait 
un petit vase rempli d'huile, duquel sortait une mèche qui descendait 
par une ouverture pratiquée au milieu du coussinet; cette mèche con- 
duisait ainsi l'huile au-dessus de la fusée. 

La boîte à huile du chemin d'Orléans est en fonte, et, comme dans la 
boite à graisse ordinaire, elle reçoit le coussinet en bronze G percé de 
deux trous garnis de métal fusible et destinés, au besoin, à livrer passage 
à la graisse dure que l'on introduit dans le récipient supérieur B’, par ie 
couvercle à charnière p. 

Le réservoir à huile R est ajusté sous la boite et retenu avec celle-ci 
par les deux forts boulons qui la relient au ressort de suspension. Ce ré- 


1. M. Polunceau a pris un brevet pour cette application à la date du 28 juin 1853. 
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servoir est fondu avec une cloison et un appendice saillant muni d'une 
ouverture pour l'introduction de l'huile, laquelle est fermée par un cou- 
vercle à ressort p’, semblable à ceux appliqués au récipient supérieur 
des boites à graisse ordinaire. 

Au milieu du réservoir R, directement au-dessous de la fusée F, est 
disposée une boite en fer-blanc b, percée d’orifices pour la circulation de 
l'huile, et destinée à maintenir le tampon-brosse t dans une position con- 
venable. 

Ce tampon est composé de gros filaments de coton placés debout 
et formant une sorte de brosse qui agit sur la fusée, ainsi que le ferait 
une série de pinceaux, et non, comme dans les dispositions précédem- 
ment décrites, hu moyen d’une mèche présentée à plat sous la fusée. 
Ce tampon fait partie d'un fort tissu cloué sur une petite planchette i, 
garnie en son milieu d'un petit chevalet en bois j (fig. 5), qui em- 
pêche que la brosse, sous l’action des deux ressorts à boudin r, ne soit 
comprimée contre la fusée, ce qui détruirait presque complétement sa 
capillarité. 

Pour faire monter l'huile du réservoir jusqu’au tampon-graisseur, des 
mèches m partent de ce tampon et descendent au fond du réservoir. 
Pour conserver leurs propriétés capillaires, et amener l'huile filtrée 
et épurée à la fusée, ces mèches ne sont pas tressées; les filaments sont 
seulement réunis de façon à leur laisser une direction parallèle et ver- 
ticale. 

Aux deux bouts de la planchette en bois i, sur laquelle le tampon est 
cloué, sont fixés deux petits T en fer-blanc g, qui, engagés dans des rai- 
nures pratiquées dans les côtés de la boîte b, servent de guide au tam- 
pon dans le mouvement vertical qu'il peut posséder sous la flexion des 
deux ressorts à boudin r. 

Afin d’intercepter sur le derrière de la fusée le passage de la poussière, 
une rondelle en feutre a est engagée dans une gorge ou rainure, creusée 
mi-parti dans le collet de la boîte B et mi-parti dans un prolongement 
venu de fonte avec le réservoir R. 

Boîre Vireau (1857). Fig. 7 et 8. — Des modifications très-appréciables 
ont été apportées aux boîtes du système Neesen par MM. Fournier et 
Charlot, qui, à cet effet, se sont fait breveter le 19 août 1857. 

Cette boîte, perfectionnée par M. E. Viteau, cessionnaire du brevet, est 
représentée en section longitudinale, fig. 7, et en section transversale, 
fig. 8; elle a pour but : 1° de rapprocher d'une manière constante et 
abondante le niveau de l'huile de la fusée; 2° de lubrifier, même au 
repos, les fusées, et par suite d'éviter leur échauffement au moment du 
départ ; 3° de séparer les huiles qui se sont épaissies par le graissage de 
celles qui sont limpides et contenues dans le compartiment d’alimenta- 
tion, afin d'éviter toute projection d'huile au dehors. 

Un des caractères distinctifs de cette boîte, comme on le remarque 
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sur les fig. 7 et 8, Cest que le réservoir R est divisé en trois comparti- 
ments étagés. 

Le premier c, placé directement sous le corps de la fusée F, reçoit 
l'huile fraiche que l’on introduit par l'ouverture fermée au moyen du 
couvercle p’; il contient en outre le tampon t, ou brosse en bourre de 
laine, monté sur une planchette į, et garni de deux mèches plates et de 
deux rondes m, qui amènent l'huile par capillarité à la partie inférieure 
de la fusée. 

Ce tampon est maintenu dans une position invariable par rapport à la 
fusée, au moyen de deux ressorts méplats r, qui ont leur poiut d'appui 
au fond du premier compartiment, et au moyen d’une plaque en tôle k, 
dont les extrémités sont engagées entre des nervures venues de fonte 
avec les parois latérales intérieures de la boîte. La planchette du tampon 
est encore munie de trois croissants en cuir j (fig. 7) en contact avec la 
fusée, et qui servent à ramener l'huile sur le tampon. 

Le deuxième compartiment c’, placé en tête de la fusée, est d’une 
petite dimension ; il est venu de fonte avec le dessous de boîteR, et séparé 
d’une façon presque complète du premier compartiment par une cloison 
qui touche la fusée, et la communication n'a lieu que par une très-petite 
ouverture. Le rapide mouvement de rotation imprimé à la fusée pendant 
la marche du train et la forme même du collet entraînent, par la force 
centrifuge, de petites quantités d'huile qui sont déversées dans ce 
deuxième compartiment, et qui, ne pouvant s’en échapper, ne tardent 
pas à le remplir. Le collet de la fusée peut alors baigner constamment 
dans l'huile et, en tournant, en élever une partie pour lubrifier le cous- 
sinet supérieur C. 

Le troisième compartiment, ou réservoir inférieur c?, reçoit l'huile 
qui a graissé la fusée et qui s’égoutte de celle-ci à la naissance du collet de 
l'essieu. Pour assurer cet effet, c’est-à-dire pour empêcher qu’une portion 
de l'huile, ne glisse en dehors le long de l’essieu, un ressort ou croissant l, 
garni de cuir à ses extrémités, entoure la demi-circonférence de l'essieu 
et, par son frottement, arrête l'huile et l’oblige à retomber dans le réser- 
voir inférieur c°. Une rondelle en bufile a est ajoutée pour essuyer l'es- 
sieu à la sortie de la boîte. 

Le réservoir inférieur est complétement séparé des deux autres (une 
petite lumière est pourtant ménagée au niveau supérieur pour permettre 
à l'huile limpide qui surnage de rentrer dans le récipient c), ce qui 
empêche naturellement le mélange des huiles fraiches avec les huiles 
épaissies. Il résulte de cette disposition un avantage marqué, c’est que les 
mèches, toujours en contact avec des huiles limpides, peuvent fonction- 
ner sans interruption par l’action de la capillarité. 

Par précaution, l’auteur a conservé le réservoir supérieur B’ des boîtes 
à graisse en usage ; il le remplit de graisse ou d'huile et ferme le canal 
d'écoulement par une vis ou bouchon u, qui traverse un bossage venu 
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de fonte avec la boîte. Ce west que si un accident arrivait à l'appareil de 
graissage inférieur, que, dégageant le bout de la vis de l’orifice ménagé 
au milieu du coussinet C, on laisserait fonctionner ce réservoir de secours. 

Boire pu Noro. Fig. 9 et 10. — Les dispositions d'ensemble des boîtes 
à huile adoptées par la Compagnie du Nord ont quelque analogie avec le 
système Neesen, puisque le graissage de la fusée est obtenu par un tam- 
pon-brosse alimenté par la capillarité de plusieurs mèches prenant 
l'huile dans un réservoir supérieur. Pourtant, avec les nouveaux perfec- 
tionnements apportés par M. Bricogne, inspecteur principal du matériel, 
on reconnaîtra qu'il existe des différences sensibles qui peuvent amener 
dans le fonctionnement de l'appareil des résultats différents. 

Comme dans le modèle adopté par la compagnie d'Orléans, l’ingénieur 
a conservé au corps B de la boîte (fig. 9 et 10) son réservoir supérieur B’, 
et, afin que les ouvriers de service n’y introduisent pas de graisse, le cou- 
vercle p, qui ferme son ouverture, est fixé par une vis q engagée dans 
un renflement taraudé et venu de fonte avec le corps de la boîte. Le 
réservoir inférieur R est relié à celui-ci au moyen d’un joint s, à emboi- 
tement en forme de V, garni d’un cuir pour compléter l’herméticité. 

Cet emboîtement existe sur le devant et sur les deux côtés longitudi- 
naux; du côté du collet de l'essieu est ajustée une rondelle en bronze a, 
qui complète la fermeture. 

Dans cette boîte, l’élévateur est composé d’une carcasse en cuir à, des- 
tinée à recevoir le tampon t, qui lubrifie la fusée F, contre laquelle il est 
maintenu constamment appliqué par deux ressorts méplats en acier r, 
ayant leur point d'appui au fond du réservoir. 

La carcasse en cuir, garnie d’un coussin qui reçoit la brosse en laine 
formant le tampon t, est reliée par de petites équerres en tôle très-mince 
à une plaque métallique recourbée à ses deux extrémités ; celle de l’avant 
est munie d'un petit bloc de bois k, engagé entre deux guides faisant 
partie de la boîte, et destinés à maintenir toujours bien verticalement 
l'ensemble de l'appareil élévateur. 

L'extrémité arrière de cette plaque est garnie d’un petit tampon 
additionnel t’, monté sur un cuir fixé à la plaque par deux petites lames 
de ressort. Ce tampon est disposé de manière à lécher constamment le 
collet de l'essieu, afin d'empêcher l'huile de glisser le long de celui-ci, et 
de la ramener au contraire dans le réservoir. 

Pour assurer l’action de ce tampon additionnel, ou tampon sec, lau- 
teur a monté, sur le prolongement des deux ressorts en feuillard qui le 
supportent, une espèce de gargouille en tôle munie d’un petit tampon de 
cuir qui, en frottant sur la portée de calage de l'essieu, près de la ron- 
delle a, fait retomber à l’intérieur de la boîte l'excès d'huile élevée au 
tampon capillaire par les mèches plates m, et entraînée par la fusée dans 
son mouvement de rotation. 

L'ensemble du petit tampon sec, qui doit être constamment à une cer- 
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taine hauteur au-dessus du niveau de l'huile du réservoir pour qu’il se 
maintienne relativement sec, produit ce résultat de limiter la dépense 
d'huile à celle qui est consommée uniquement pour la lubrification, en 
l'empêchant de s’épancher au dehors. 

Ce système perfectionné a été apprécié en Belgique et en Angleterre, 
où M. Bricogne s’est fait breveter. 


DEUXIÈME SYSTÈME. 


GRAISSAGE AU MOYEN DE ROULEAUX, DISQUES OÙ GALETS. 


Une des premières applications du graissage à l'huile des fusées de 
wagon par le contact d’un corps flottant dans un réservoir d'huile est 
décrite dans une patente demandée en Angleterre par MM. Robert Mallet 
et John Somers-Dawson, le 31 juillet 1846. ILest dit dans le mémoire : 


« Notre invention consiste en une méthode perfectionnée pour graisser ou lu- 
brifier toutes sortes de fusées ou autres surfaces cylindriques tournantes et frot- 
tantes, et qui sont spécialement applicables aux fusées des essieux de locomo- 
tives, de wagons, de tenders, etc. 

« Nous plaçons à une distance convenable, au-dessous de la fusée ou surface 
frottante qui doit être graissée, un réservoir contenant de l’huile ou une autre 
matière lubrifiante, et une ou plusieurs boules ou sphères d’une pesanteur spéci- 
fique telle qu’elles puissent flotter sur la surface de cette huile. 

« Ces boules ou sphères peuvent être en liége, en bois léger, ou, si elles sont 
creuses, elles peuvent être en verre, en métal ou en porcelaine. Alors quand les- 
sieu tourne, le simple frottement et celui des corps flottants est suffisant pour les 
faire mouvoir. Ainsi, ils enlèvent l'huile dans laquelle ils flottent, et l’appliquent 
continuellement à la surface inférieure de l’essieu. 

« Le surplus de l'huile ainsi communiquée à la fusée est enlevé par le coussi- 
net supérieur en bronze dans lequel repose la moitié de cette fusée, et coule du 
côté vers lequel tourne l’essieu, pour de là retomber encore dans le vase inférieur. » 


Dans le Journal des chemins de fer, Eisenbahn-Zeitung, de Stuttgart, 
du 14 juin 1846, se trouve, sous le titre : Conditions pour la fourniture de 
wagons à voyageurs à huit roues, la description d’une boîte d'essieu em- 
ployée depuis 1844 aux voitures à voyageurs des chemins de fer de L'État 
de Würtemberg. 

Dans cette boîte, le graissage est obtenu par un rouleau flotteur creux, 
en fer-blanc, placé à l’intérieur dans une cavité cintrée, disposée pour 
recevoir l'huile destinée au graissage. 

Le coussinet placé directement au-dessus de la fusée contient une 
doublure en composition de 8 parties de cuivre, 8 parties d’antimoine 
et 156 parties d’étain. 

Une boîte à huile de M. Winans, à Baltimore (Amérique), a été publiée 
dans le même journal le 22 septembre 1845. On retrouve le cylindre 
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creux en fer-blanc qui, en contact continuel avec la fusée, tourne avec 
elle et l'humecte d'huile. On y remarque aussi un disque rivé sur le col- 
let extérieur de la fusée. Ce disque, aminci à sa circonférence par une 
surface conique inclinée vers le coussinet, est destiné à élever l'huile du 
réservoir inférieur et à l’amener sur le coussinet. 

Boire Reïrerr (1845). — La fig. 11 de la pl. 17 représente en section 
verticale une boîte du chemin de fer de Cologne à Minden, construite 
par MM. J.-C. Reifert et C°, de Bockenheim, près Francfort. 

Cette boîte est, comme celle de Bussé ‘ et des chemins de l'État du 
Würtemberg, basée sur le graissage par rouleau flotteur ; son dessous est 
fondu avec un réservoir R, qui fait saillie et renferme l’huile pour le grais- 
sage ainsi que le flotteur en liége f, qui monte cette huile à la fusée F. 

Ce dessous de boîte se prolonge à droite et à gauche jusqu'au delà 
des deux collets de la fusée, de sorte que, ceux-ci étant entourés de 
rebords, l'huile qui en tombe est reçue dans le réservoir central, d’où 
elle est reprise et remontée vers les surfaces de frottement du coussinet 
supérieur C, fixé au-dessus de boîte B. 

Une boîte du système Bussé perfectionné a été exécutée vers 1846 pour 
le chemin de fer de Dresde à Leipzig. Elle contient, outre le flotteur 
en liége, qui dans ce modèle est d’une très-petite dimension, un disque 
placé au milieu de la fusée, pour élever l'huile conjointement avec le 
flotteur, et l'application d’une fermeture hermétique au moyen d’une 
garniture de feutre ou de plusieurs épaisseurs de drap cousues ensemble 
et engagées dans une gorge ménagée au réservoir inférieur. 

Boire Varro (1852).— Parmi les personnes qui se sont le plus occupées 
de perfectionner le graissage à l’huile des essieux de wagon, nous pou- 
vons citer en première ligne M. Vallod. Aussi les dispositions de ses 
boites sont-elles parfaitement étudiées dans tous leurs détails de con- 
struction. 

Le principe de graissage adopté par M. Vallod repose, comme on sait, 
sur l'application d'un disque ou galet de faible épaisseur g, mobile libre- 
ment sur un axe, de façon à être entrainé par le mouvement de rotation 
de la fusée. Pour maintenir ce disque en contact avec cette fusée F, deux 
moyens sont adoptés par l’auteur. Le premier, auquel il avait jusqu'ici 
donné la préférence, consiste dans l'emploi d’un levier à deux branches } 
(fig. 15), pouvant osciller librement sur un axe en fer, fixé à l’intérieur 
du dessous de boîte R, qui forme le réservoir d'huile. L'extrémité de la 
branche intérieure de ce levier supporte laxe du galet, et la branche 
extérieure est munie d’un contre-poids p°, dont l’action constante est de 
maintenir le galet en contact avec la fusée. 

L'avantage de cette disposition est de faciliter la surveillance; en effet, 
il sufit de soulever avec la main le contre-poids, qui se trouve”ainsi à 


1. Voir la description de cette boîte, p. 411 du x1° vol. de ce recueil. 
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l'extérieur de la boîte, pour sentir si l'articulation du galet fonctionne 
bien, et si, par suite, son contact a lieu avec la fusée. 

Mais, comme ce contre-poids apparent nuisait un peu à la simplicité 
d'aspect extérieur de la boîte, les ingénieurs du chemin de fer de Lyon 
ont préféré à remplacer, dans quelques-unes des applications qu'ils ont 
faites sur cette ligne, le contre-poids par le ressort à boudin r (fig. 12 
et 14), qui, ayant son point d'appui au fond d’une cavité venue de fonte 
avec le réservoir, tend constamment à soulever le petit châssis en fonte c, 
supportant l'axe du galet g, et qui est guidé par deux joues latérales e 
(fig. 13), fondues avec le réservoir. 

Ce petit châssis, entourant complétement le galet, annule toute espèce 
de projection de l'huile qu'il élève, et l'empêche d'épaissir. La cuvette 
renfermant le ressort et faisant corps avec le dessous sert de réservoir 
de décantage aux particules métalliques qui, en raison de leur densité 
plus grande que celle de l'huile, viennent s’y précipiter. 

Le galet est formé de deux disques ajustés vis-à-vis l’un de l’autre, de 
façon à laisser entre eux un évidement circulaire, garni de rondelles de 
feutre, formant une sorte de bourrelet en saillie. C’est ce bourrelet qui 
est en contact avec la fusée et qui, par suite, lui apporte le liquide lubri- 
fiant que dans sa rotation il puise dans le réservoir inférieur. 

Celui-ci est assemblé avec la boîte supérieure au moyen d’un joint j, 
placé au-dessus de la ligne horizontale passant par laxe de l'essieu, et 
taillé en biseau formant un larmier triangulaire, qui force l'huile, proje- 
tée par le mouvement de rotation de la fusée contre les parois internes 
de la boîte, à retomber dans le réservoir. 

Pour éviter son départ du côté de la portée de calage, celle-ci est entou- 
rée, près du collet, d’un collier en bois a (fig. 12 et 13). Ce collier est en 
deux pièces, reliées en dessus par une lame de ressort qui maintient ses 
deux côtés pressés légèrement autour de l'essieu, de façon à empêcher 
l'huile de glisser le long de celui-ci, en dehors de la boîte, et aussi tout 
corps étranger de pénétrer à l’intérieur. 

Ainsi que l’exigent toutes les Compagnies qui font l'application du grais- 
sage à l'huile, M. Vallod a conservé à son système de boîte le réservoir 
supérieur B’ qui peut servir, en cas d'accident ou de dérangement de 
l'appareil inférieur, à graisser la fusée au moyen de graisse dure. 

Boire Nozo (1855). — Dans cette boite, perfectionnée par M. Nozo, 
chef des ateliers au chemin de fer du Nord, le réservoir alimentaire se 
trouve à la partie supérieure B’. 11 est muni d’une ouverture de visite 
fermée par un clapet p garni de cuir et fixé par un écrou à oreilles q. Le 
dessous R de la boîte forme récipient pour recueillir le liquide descendu 
de la fusée, après avoir utilement servi au graissage. 

Le liquide, qu'on peut recevoir d’abord sur une matière spongieuse 
opérant une épuration provisoire, traverse le premier filtre f pour se 
rendre dans la partie la plus profonde du récipient. Dans cette partie 
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se meut le disque D faisant corps avec la fusée F et tournant avec elle. 

En marche normale, ce disque affleure le liquide qui tend à s’accu- 
muler; il l’entraîne dans son mouvement jusqu’à la partie supérieure où 
il est ramassé par la raclette C, qui le dirige dans le deuxième filtre f’, 
tapissant les parois du réservoir supérieur B’. Ces parois sont striées, au 
besoin, pour favoriser la filtration vers les orifices de graissage. 

Si le départ du véhicule a lieu après un assez long repos, le liquide 
contenu dans la partie la plus profonde du récipient est à un niveau 
supérieur du niveau normal; mais aussitôt la mise en marche le disque 
fonctionne à plein effet, et il suflit de quelques centaines de tours de roues 
pour que les choses soient ramenées dans leur état voulu. 

Le disque n’agit pas comme graisseur mécanique, mais comme appa- 
reil d’épuisement destiné à maintenir le récipient inférieur à peu près 
vide, ce qui diminue notablement les pertes d’huile par la partie posté- 
rieure de la boîte. 


TROISIÈME SYSTÈME. 


GRAISSAGE DE LA FUSÉE DANS UN BAIN D'HUILE. 


Le caractère distinctif de ce système est l'absence complète de mèches, 
brosses ou galets de friction, destinés à élever l'huile jusqu’à la fusée. 
Comme celle-ci doit alors baigner en partie dans l'huile contenue dans le 
réservoir inférieur, une des grandes difficultés que présente l'application, 
c’est la disposition du joint, qui doit empêcher le liquide de s'échapper 
de la boite et de suinter le long de l'essieu. 

La première application de ce système se trouve dans le brevet de 
M. Normanville pris en France à la date du 23 août 18/8. Le moyen em- 
ployé par l'inventeur pour les paliers des arbres de transmission est décrit. 
dans notre premier article du x1° vol. sur les paliers graisseurs. 

Pour les boîtes à graisse des wagons à marchandises, un réservoir est 
ménagé au-dessous de la fusée et un cuir embouti est adapté sur la por- 
tée de calage de l'essieu et serré contre la boîte. Pour les wagons à voya- 
geurs, c’est une rondelle en caoutchouc qui est logée dans une rainure 
pratiquée sur la face intérieure de la boîte; cette rondelle presse une 
couronne en bronze qui frotte sur le moyeu de la roue et empêche ainsi 
l'huile de s'échapper. 

Boire Proust (1853). — Nous allons classer la boîte de M. Proust, dite 
du gendarme, avec laquelle on a fait de nombreuses applications sur le 
chemin de fer d'Orléans, dans le système des boîtes à fusée noyée. Elle 
présente cependant, comme on sait, un caractère bien tranché sur les 
autres dispositions, en ce que, en dehors de son mode de graissage, il 
existe autour de la boîte une double enveloppe qui contient un certain 
volume d’eau destinée à refroidir la fusée beaucoup plus énergiquement 
qu’à l’aide d’un simple bain d'huile. 
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Ceite boîte est représentée en section longitudinale, fig. 17, et en sec- 
tion transversale, fig. 18. Cette dernière est faite moitié par la ligne 1-2 
et moitié par la ligne 3-4 de la fig. 17. 

La boîte proprement dite B est fondue d’une seule pièce avec son 
enveloppe et son réservoir supérieur B, dans lequel la graisse ou l'huile 
est introduite comme à l'ordinaire par le clapet p. 

La calotte en fonte R, qui forme dessous de boîte, a une contenance 
de 75 centilitres ; elle sert de réservoir pour contenir le mélange d'eau 
et de graisse nageant à sa surface, et venant entourer la fusée F jusque 
vers le milieu de sa hauteur. 

Une rondelle a, fixée sur la partie de l'essieu, ferme la boîte de ce côté 
et empêche autant que possible le départ du liquide. 

La capacité qui entoure la boîte sur sa face antérieure et sur ses deux 
deux côtés latéraux a une contenance de 2 litres. L'eau est introduite par 
une ouverture pratiquée à un angle et fermée par le bouchon b (fig. 18). 

La communication du réservoir d’eau avec le bassin inférieur a lieu 
par un siphon en cuivre s, dont la petite branche va plonger dans le ré- 
servoir, tandis que la plus longue s'ouvre dans le bassin. 

Voici, suivant M. Delaitre, ingénieur des ponts et chaussées, d’après 
un rapport publié dans le Bulletin de la Société d'encouragement, le prin- 
cipe et le fonctionnement de cet appareil : 


« Le jeu du siphon est réglé par les tensions respectives de lair renfermé à la 
partie supérieure du réservoir, qui presse sur la petite branche, et de l'air con- 
tenu dans le bassin, qui presse sur la grande branche du siphon. 

« Comme l’air du bassin est en communication libre avec l'atmosphère, sa ten- 
sion à peu près constante est toujours représentée par la pression atmosphérique. 
Si donc la tension de l'air contenu dans le réservoir augmente par une cause 
quelconque, il en résultera l'écoulement du liquide du réservoir dans une pro- 
portion exactement nécessaire au rétablissement de l'équilibre ; si, au contraire, 
cette tension diminue, l'équilibre se trouvera rétabli dans un sens opposé par 
une rentrée d'air dans le réservoir. 

« Voyons maintenant comment fonctionne l’appareil de M. Proust : 

« Supposons qu'au départ la boîte soit convenablement chargée, c'est-à-dire 
qu'il y ait de la graisse dans le réservoir supérieur B’, et de l’eau dans le réser- 
voir latéral, ainsi que dans le bassin placé sous la fusée. 

« A mesure que le mouvement se produit, le frottement développe de la cha- 
leur. La fusée, en tournant dans le bassin, se trouve constamment rafraichie par 
le contact du liquide, dont la température tend à s’équilibrer avec celle de la 
fusée, de telle sorte qu'au bout d’un certain temps le liquide de ce bassin est 
graduellement amené à une douce chaleur qui se propage dans toute la boîte. 

« Cette chaleur produit un double effet : elle liquéfie une faible partie de la 
graisse qui se répand sur le coussinet, lubrifie toutes les parties frottantes, et 
descend ensuite dans le bassin où elle se mélange avec l’eau; en mème temps 
elle détermine l'augmentation de tension : le réservoir doit débiter au bassin un 
volume applicable au refroidissement de la fusée. 
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« Le refroidissement de la fusée a pour effet de déterminer celui de toute la 
boîte. Sous l'influence de ce refroidissement progressif, une certaine quantité 
d'air entre dans le réservoir et vient équilibrer la pression sur les deux branches 
du siphon, de telle sorte que le système se trouve prêt à fonctionner de nou- 
veau au moindre développement du calorique. 

« Comme on le voit, le siphon ne fonctionne que sous l’influence du calorique, et 
Ja quantité d'eau qu'il débite est toujours proportionnée au degré de température 
qui fait pression dans le réservoir; par conséquent, toute tendance d’échauffe- 
ment, à mesure qu'elle se manifeste, se trouve tempérée et combattue par une 
action contraire et instantanée, dont l’énergie a précisément pour mesure l’échauf- 
fement qu’il s'agit de neutraliser. » 


Boire Decaxxoy (1858). — Les dispositions de cette boîte se distinguent 
par l'absence des joints latéraux, qui souvent laissent échapper l'huile ; 
elle est fondue d'une seule pièce avec son réservoir inférieur et un godet 
pour l'introduction de l’huile, qui, au lieu d’être placé de face, se trouve 
sur l’un des côtés. 

Le départ de l’huile est évité, du côté de la portée du calage de l'es- 
sieu, par un presse-étoupe ou un cuir embouti. 

Dans ses premières boîtes, M. Delannoy supprimait le champignon qui 
termine la fusée et faisait buter cette extrémité sur une plaquette en 
bronze. Mais pour éviter l'inconvénient de trancher les champignons dans 
ces nouvelles boites, il est conservé. 

Boire Drerz (1858). — Cette boîte, en usage dans les chemins de fer fran- 
çais de l'Est et appliquée par la Société des chemins de fer russes, offre, 
paraît-il, des avantages très-appréciables quant à la dépense d'huile. 

Nous tenons de l’obligeance de M. Dietz un tableau comparatif qui 
donne les résultats pratiques obtenus sur divers systèmes de boîtes et sur 
la sienne, lesquels sont considérés sous le point de vue de la quantité 
d'huile dépensée. 

La fig. 19 représente en section longitudinale une boîte du système 
Dietz, telle qu’elle fonctionne appliquée à des wagons de l'Est. 

La fig. 20 en est une section transversale. 

La fig. 21 montre la boîte en dessous, l’essieu et le coussinet retirés. 
Le dessous de cette boîte forme deux réservoirs à huile R et R’ qui se 
trouvent à deux niveaux différents. 

Un barrage demi-circulaire à est maintenu en contact avec la fusée F 
par un ressort à boudin r, logé dans l’intérieur d’un renflement cylindri- 
que venu de fonte avec les réservoirs. 

La boîte proprement dite B, garnie de son coussinet C, est fondue avec 
des carneaux b, disposés avec des pentes convenables pour ramener l'huile 
élevée par la rondelle D, calée près du collet interne de la fusée, dans 
le réservoir supérieur R. Elle est en outre fondue avec des oreilles b’ 

- traversées par les boulons qui relient le fond de forme correspondante 
avec la partie supérieure. 
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Une rondelle de cuir a, engagée dans des rainures profondes ménagées 
du côté de l’essieu dans l'épaisseur de la boîte et de son fond, empêche 
les matières étrangères d'entrer dans les récipients. Le départ de l'huile 
de ce côté est arrêté par une collerette t, qui forme larmier, en la laissant 
tomber dans le réservoir inférieur R’, d’où la rondelle la remonte. 

L'observation d’un grand nombre de boîtes en marche depuis trois 
ans, nous assure M. Dietz, montre que le barrage à fonctionne comme 
un obturateur parfait, et lorsque le véhicule est au repos et que la rota- 
tion de la fusée n’amène que très-peu de liquide dans le réservoir R’, le 
travail de lubrification se fait dans la partie antérieure de la boîte. 

Considérons maintenant, avec M. Dietz, la boîte en stationnement, au 
démarrage et en marche rapide, en admettant même que le barrage ne 
fonctionne pas très-bien. 

En stationnement, l’huile introduite par le clapet p’, dans le réservoir 
supérieur R, ne passe entre le barrage à et la fusée qu'avec une extrême 
lenteur pour tomber dans le réservoir inférieur R’, dont la capacité peut 
contenir et au delà le volume compris entre les deux niveaux x et y. 

Le niveau le plus bas possible est en y, de sorte qu’au départ, en 
supposant ce cas limite, le graissage se fait par le champignon f; en 
même temps la rondelle D, qui plonge dans l'huile du réservoir R’, en- 
traine cette huile jusqu’au racleur e, d’où elle prend les canaux b, qui la 
ramènent dans le réservoir supérieur. 

A mesure que la vitesse de marche augmente, l'huile enlevée par la 
rondelle, obéissant à l’action centrifuge, est projetée sur les parois de la 
boîte, dont toutes les pentes arrivent aux canaux b, et par là elle fait 
retour au premier réservoir R. 

Boire Juzer (1859). — Dans cette boîte, représentée en section longitu- 
dinale, fig. 22, la fusée F baigne constamment et en grande partie dans 
l'huile que contient le réservoir R, rapporté sous la boîte B. Celle-ci, 
garnie du coussinet C, recouvre et entoure exactement la fusée ; elle n’a 
de communication avec l'extérieur que par le canal d, servant à l'intro- 
duction de l'huile. L'entrée de ce canal est fermée par un clapet p, 
monté à charnière et maintenu dans sa position par un ressort à pincette r, 
logé dans un évidement pratiqué dans l'épaisseur de la boîte, laquelle 
est fondue avec un large évidement en dessus pour recevoir les lames M 
du ressort de suspension du wagon. 

Sur la portée de calage de l’essieu E est pratiquée une gorge annulaire 
dans laquelle est engagée une forte rondelle de caoutchouc ou de gutta- 
p‘rcha a. Le bord extérieur de celle-ci est également emprisonné dans 
des rainures dont la boîte et son réservoir sont munis, de sorte que de ce 
côté, le seul d’où l'huile puisse s'échapper, il ne peut y avoir de perte 
de lubrifiant, et ni poussière, ni sable ou autres manières étrangères ne 
peuvent pénétrer dans la boîte. 
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GRAISSAGE HYDROSTATIQUE. 


Boire Dorwoy (1857)'. — Nous n'avons pu classer la boîte de M. Dor- 
moy dans les trois systèmes généraux que nous venons d'examiner, 
parce que le procédé sur lequel le graissage de la fusée est basé est tout 
différent : ce n’est plus un graissage en dessous, mais bien en dessus, 
comme dans le graissage ordinaire à la graisse dure. 

Ce procédé est basé sur le principe de l'écoulement des liquides par un 
orifice en minces parois. 

Dans cette boîte, représentée en section longitudinale, fig. 23, et en 
section transversale, fig. 24, le réservoir supérieur B’ des boîtes ordi- 
naires B est conservé. Dans les deux trous qui conduisaient la graisse sur 
la fusée F sont vissés deux tubes creux en cuivre t, ayant une face de 
leur paroi verticale amincie à l'endroit où se trouve l'orifice conducteur 
de l'huile o. Ces tubes sont noyés dans Ia cavité de la boite que l’on rem- 
plit d'huile aù lieu de graisse, et cette huile s'écoule lentement et régu- 
lièrement sur la fusée. On modère et on règle l'écoulement de l'huile, 
soit en diminuant la section des orifices o, soit en réduisant la charge 
d'huile au-dessus du niveau de ces orifices. 

L'huile, après avoir lubrifié la fusée, retombe par son propre poids 
dans le dessous de la boîte R, disposée pour former récipient. A l’arrivée de 
chaque train, dans les têtes de lignes, on effectue le soutirage de l'huile 
contenue dans les dessous de boîte; cette opération se fait rapidement 
par l'ouverture O fermée par le clapet à ressort p’, au moyen d’une 
petite pompe à main. 

Cette huile, ainsi recueillie par le soutirage, n’a éprouvé aucune alté- 
ration, elle est seulement un peu trouble; après qu’elle a été reposée 
pendant huit jours, et ensuite décantée, on peut l’employer de nouveau 
pour le graissage. La quantité d’huile ainsi recueillie par le soutirage équi- 
vaut à peu près aux 65 centièmes de la totalité de l'huile versée dans le 
réservoir supérieur. 

Les cahotements et les oscillations des véhicules pendant la marche 
des trains font rejaillir, comme on sait, l'huile dans tous les sens. Pour 
éviter toutes déperditions, l'ouverture par laquelle on introduit le liquide 
lubrifiant dans le réservoir supérieur est non-seulement fermée par un 
petit clapet à charnière et à ressort garni de cuir p, mais en outre ce 
clapet est monté sur un autre plus grand ne servant que pour le net- 
toyage, et que l’on ne peut ouvrir qu’en dévissant le boulon q. 

Ce second clapet est fondu avec une sorte d’entonnoir s qui, plongeant 
dans le liquide, divise son volume et présente un obstacle à son soulève- 
ment jusqu’au clapet supérieur p. 


1. Le graissage hydrostatique est breveté aux noms de MM. Dormoy et de Saint-Chris- 
tophe. Plus tard, M. Dubois a été admis en participation. 
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Dans le dessous de la boîte, sur une cloison horizontale qui sépare le 
récipient, est logé un contre-coussinet en bois C’, muni d'une garniture 
en crin maintenue constamment en contact avec la fusée par l'action du 
ressort à boudin r. 

Ce coussin ou tampon a pour but d'absorber l'huile qui arriverait en 
excès sur la fusée, laquelle, après avoir traversé la couche de crin, tombe 
dans le dessous de la boîte pour être recueillie par le soutirage. 

Au lieu de conserver les grandes pattes d’araignée transversales qui 
existent dans les coussinets de wagons à la graisse, le coussinet C des 
boîtes à huile de M. Dormoy n’est muni que d’une petite rainure longi- 
tudinale pratiquée dans le sommet et s'arrêtant à une certaine distance 
de chaque extrémité. Par cette disposition, l'écoulement de l'huile du 
réservoir supérieur est évité pendant l'arrêt ; le poids mort du wagon est 
suflisant pour assurer un joint parfait entre le sommet du coussinet et la 
fusée, et pour empêcher, par conséquent, que l'huile contenue dans la 
rainure s'écoule d'elle-même. 


RÉSULTATS OBTENUS FAR L'APPLICATION DES BOITES A HUILE. 


Les expériences faites dans le but de faire reconnaître les avantages 
que présente le graissage à l’huile sur celui à la graisse ont porté sur 
trois considérations distinctes offrant chacune un intérêt spécial : 

La première, sur les dépenses d'huile des divers systèmes du même 
genre en présence ou comparées avec la dépense de graisse ; 

La seconde, sur l’économie qui pouvait résulter par l'usure des coussi- 
nets en bronze; 

Enfin la troisième, sur l'effort de traction qui doit naturellement dimi- 
nuer si les frottements sont moindres par suite d’une meilleure lubrifica- 
tion des coussinets. 

Nous allons examiner à part chacune de ces considérations et donner 
les renseignements que nous avons pu recueillir à ce sujet : 

Éconoure p'Huize. — M. Viteau, dans un mémoire que nous avons sous 
les yeux, assure, d’après des expériences faites au chemin de fer d’Or- 
léans, que la dépense de ses boîtes à huile est de 25 grammes par 1,000 ki- 
lomètres, soit 100 grammes pour un wagon muni de quatre boîtes. 

La boîte de M. Dietz ne dépense, d’après les expériences qui nous sont 
rapportées par l'auteur même, que 13 grammes d’huile par 1,000 kilo- 
mètres dans les trains de 60 kilomètres à l'heure ; cette consommation, 
qui pourtant nous paraît déjà très-minime, peut descendre, paraît-il, à 
8 grammes pour les petites vitesses. 

Pour faire ressortir les différences qui existent entre cette dépense et 
celle de quelques autres systèmes, M. Dietz nous a communiqué un ta- 
bleau comparatif publié en Allemagne dans l’Organe des progrès des che- 
mins de fer, dont nous donnons l'extrait ci-après. 
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TABLEAU COMPARATIF 


DE LA CONSOMMATION DE DIVERS SYSTÈMES DE GRAISSAGE A L'HUILE EMPLOYÉS EN PRUSSE 


DÉSIGNATION CONSOMMATION DÉSIGNATION CONSOMMATION 


des ilomètres des 
. (par voiture, (par voiture, 
Compagnies. 4 boites). Compagnies. 4 boites). 


kil. 
Berlin-Hambourg Breslau-Schweidnitz-Fribourg.…. 4.755 
Saarbrück. Cologne-Ralandseck 4.872 
Koln-Minden........... Ce Basse-Silésie (embranchements). 2.259 
| Magdebourg-Wittemberg........ Basse-Silésie-Marck............ 2.339 
Thuringe Magdeboarg-Leipzig.. av 2.519 
Basse-Silésie... y Dans des cas Wilhelmsbahn ..... : 3.045 
Thuringe ( particuliers. Aix-la-Chapelle-Maestricht...... 3.599 
OMR: rss ressentie Magdebourg-Leipzig (cas parti- 
Da Rhin........ EEES cp ealier}... ...... esse 4.749 


Berlin-Steltin..555.:.5.,.. 56 Botte Dietz........ x 


Nous ne pouvons nous expliquer le peu d'accord qui existe entre ces 
consommations qu’en supposant que, dans la plus grande partie des 
systèmes employés sur les chemins de fer de Prusse, les dispositions . 
adoptées pour retenir l’huile à l’intérieur des boîtes sont insuffisantes ; il 
ne peut y avoir, nous le croyons, que des pertes constantes du lubrifiant 
qui peuvent justifier une si grande consommation et des différences 
aussi sensibles. 

Des expériences faites au chemin du Nord, avec les systèmes de boîtes 
à tampons capillaires employés par cette Compagnie, ont donné une 
dépense d'huile de 08-0237 par kilomètre et par wagon. 

Une autre expérience, faite par la même Compagnie, dans le but de 
constater le parcours le plus long que peuvent effectuer sans alimenta- 
tion les boîtes à huile, a donné les résultats suivants : 

Une voiture de 1r° classe, avec boîtes disposées comme celles des 
fig. 9 et 10 de la planche 17, sans trous de rentrée d'huile, avec touches 
aux corps de boîte, pattes prolongées aux coussinets et rondelles em- 
bouties à l'extérieur, a consommé, après un parcours total de 5,208 kilo- 
mètres, 120 grammes d'huile. 

Soit par kilomètre de chemin parcouru : 


190 
5208 


Sur cette quantité, quelques gouttes d'huile ont été trouvées dans les 
gorges de portée de calage. 


= 08-0249. 
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USURE DES COUSSNETS. — Des expériences faites avec beaucoup de soin, 
au chemin de fer du Nord, vont nous permettre de faire remarquer la 
différence qui existe entre l’usure des coussinets en bronze graissés à 
l'huile et ceux graissés à la graisse. 


TABLEAU COMPARATIF 


DE L'USURE DU BRONZE DES COUSSINETS GRAISSÉS A L'AUILE ET DE CEUX GRAISSÉS 
A LA GRAISSE. 


NOMBRE USURE KILOMÉTRIQUE  USURE PAR 400,000 KILOM. | ÉCONOMIE 


j pour 400 
| de kilomètres par voiture (4 boites). | par voiture Re boites). de bronze 
parcourus 


produite par 
dans chaque |7 ES EE > le graissage 


expérience. Huile. Graisse. Huile. Graisse. à Phuiie. 


grammes. grammes, kilogrammes, kilogrammes, 


0.0214 0.0574 2.440 
0.0098 0.0424 
0.0244 0.0560 
0.0198 0.0582 
0.0110 0.0448 


5.740 


a 
DRN 

0.0380 0.0692 3.806 Tr 6.928 
| 


0.0265 0.0563 


Ces expériences ont été faites sur les boîtes des wagons à marchan- 
dises diversement chargés : c’est ce qui explique en partie les différences 
assez sensibles que l’on remarque dans la consommation. Malgré cela, 
dans tous les cas, le graissage à l’huile apporte une économie de bronze 
très-appréciable, puisque la moyenne est encore de 65 pour 100. 

Ainsi, prenant la différence de l’usure moyenne pour 100,000 kilo- 
mètres, qui est de 
5:472 — 2: 055 = 3k 417, 


et admettant le prix du bronze à 4 fr. le kilog., l’économie en argent 
serait, par wagon, pour 100,000 kilomètres parcourus, de 


3:447 X 4 = 13f66. 


Ces résultats sont obtenus avec les boîtes à huile à tampons capillaires 
du système adopté aujourd’hui au chemin du Nord. 

Les systèmes à rouleaux ou galets élévateurs sont loin de présenter les 
mêmes avantages sous le point de vue de l'usure des coussinets; des 
expériences faites par les ingénieurs de la même Compagnie ont prouvé 
que l’usure du coussinet, en adoptant ce système de boîte, au lieu d'être 
moindre que celui du graissage en dessus à la graisse, est plutôt plus 
considérable. 
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RÉSISTANCE A LA TRACTION. — Des essais faits depuis deux ans sur les che- 
mins de fer du Midi, au moyen du graissage hydrostatique de M. Dor- 
moy, ont donné pour résultats à peu près 32 pour 100 de diminution de 
frottement sur le graissage ordinaire. 

Cette diminution a été constatée en faisant rouler les wagons à l'huile 
en concurrence avec des wagons identiquement semblables graissés à la 
graisse : en les plaçant sur un plan incliné de 0®,60 sur une longueur de 
18 mètres, puis les abandonnant ensuite librement à l’action de la gra- 
vité, ils ont effectué des parcours dont les moyennes sont restées dans la 
proportion de 99 mètres à 67 mètres, soit, comme nous l’avons dit, de 
32 pour 100 en faveur du graissage hydrostatique. 

Des expériences faites au dynamomètre de M. Morin, il y a quelques 
années, sur le chemin de fer d'Orléans, sous la direction de M. Polon- 
ceau, avaient donné des résultats très-avantageux. 

Le graissage à l'huile avait offert jusqu’à une différence 


de 1 à 1,59, soit 59 pour 100 


sur le graissage à la graisse, c’est-à-dire que l'on pouvait remorquer 
avec la même force motrice 159 wagons avec boîte à huile, contre 
100 wagons seulement munis de boîte à graisse. 

Dans le premier cas, la traction moyenne était de 3 kilog. à 3 kilog. 50 
par tonne. 

Dans le second cas, de 4 kilog. 75 à 5 kilog. 25. 

De récentes expériences faites avec le plus grand soin au chemin de 
fer de Lyon, également à l'aide du dynamomètre de M. Morin, ont 
donné des résultats presque identiques pour le graissage à l'huile, 
mais bien différents pour le graissage à la graisse, puisqu'il n'a pas 
présenté une résistance plus considérable, et même quelquefois l'effort 
de traction a été trouvé un peu moindre pour les wagons graissés à la 
graisse. 

Ainsi, en employant indifféremment les boîtes à huile et les boîtes à 
graisse, les résultats ont été dans les deux cas, avec une vitesse 
de 30 kilomètres à l'heure, sur un chemin de niveau, par un temps 
calme, de 


3 kilog. à 3 kilog. 50 par tonne. 


Sur un parcours présentant une pente de 4 millimètres par mètre, cet 
effort s’est élevé, également pour les deux modes de graissage, à 


5 kilog. à 5 kilog. 50 par tonne. 


Ces différents résultats, obtenus les uns sur la ligne d'Orléans, les 
autres sur la ligne de Lyon, peuvent être attribués, soit à l’état du ma- 
tériel, soit au choix du système de boîte ou à la qualité des huiles et à 
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celle des graisses employées, soit encore à ces différentes causes réunies. 

Quoi qu’il en soit, il ne faut pas s’en étonner, car chaque jour nous 
voyons se renouveler des faits analogues. C’est qu'en effet il est rare 
que des expériences sur des appareils qui ne sont pas encore bien connus 
puissent être parfaitement concluantes. Il suflit quelquefois de négliger 
certaines précautions ou d’omettre quelques détails qui paraissent peu 
importants, pour faire varier sensiblement les résultats. 

Nous sommes pourtant bien porté à croire que le graissage à l'huile, 
appliqué d’une façon générale, régulière et constante, sur une grande 
ligne de chemin de fer, avec un service bien organisé, doit présenter 
des avantages sérieux, soit comme économie de lubrifiant, ou de métal 
des coussinets, soit comme réduction sur la traction. 

Les difficultés pratiques ne résidant plus, suivant nous, que dans les 
dispositions à donner aux boîtes, nous serions heureux si cette étude 
pouvait rendre quelques services en aidant un peu à la solution de ce 
problème poursuivi depuis plusieurs années avec tant de persévérance. 


COMPARAISON 


AU POINT DE VUE DU DÉMARRAGE, ENTRE LES BOÎTES À HUILE 
ET CELLES A GRAISSE. 


Voici quelques observations que nous recevons de M. Vallod sur le 
frottement et le démarrage des wagons; elles nous paraissent offrir un 
véritable intérêt : 

Les nombreuses expériences qui ont été faites avec les divers systèmes 
de boîtes à l’huile, pour constater les différences de traction qui peuvent 
exister entre ce mode de lubrification des surfaces frottantes et celui 
à la graisse, ont prouvé que, dans l’état actuel du graissage par l'huile, 
un des points les plus importants, celui du démarrage, n'était pas sufti- 
samment atteint. . 

Nous avons remarqué, dit M. Vallod, qu’un wagon graissé à la graisse, 
à vide ou en charge, après être resté à l’état de repos, était plus facile à 
démarrer en été qu’un wagon graissé à l’huile dans les mêmes condi- 
tions. 

On a bien reconnu, en mécanique, que, lorsque deux corps sont en 
contact et depuis quelque temps à l’état de repos, la résistance au mou- 
vement, au moment où l'on veut les faire glisser l’un sur l’autre, est 
plus grande que quand ils se meuvent; ce phénomène a lieu dans les 
deux cas, mais avec plus d'intensité pour le graissage à l'huile. 

C'est donc à une autre cause qu’à celle que nous venons de signaler 
qu'il faut attribuer cette résistance. 

Voici comment, suivant cet ingénieur, elle peut être expliquée : 

Lorsqu'un tourillon graissé à la graisse se meut dans son coussinet, 
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cette graisse se répartit uniformément entre les surfaces en contact, 
remplit les cavités qui peuvent exister entre les aspérités de ces surfaces ; 
elle forme une nappe qui empêche leur contact à sec et vient les lubrifier 
immédiatement lorsque le repos cesse. 

Il n’en est pas de même lorsque la matière employée est de l’huile; 
celle-ci, en vertu de la fluidité, s'échappe rapidement lorsque le repos a 
lieu, et ne tarde pas à les abandonner complétement. Alors la résistance 
au mouvement que nous venons de signaler, et que nous croyons due à 
un effet pneumatique produit par le rapprochement intime de ces sur- 
faces mises à sec, ne disparaît que lorsqu'une nouvelle alimentation 
arrive pour les mouiller. 

L'emploi d’une huile trop fluide, ou renfermant un principe acide ou 
visqueux, peut augmenter sensiblement cette cause de résistance. 

Dans le premier cas, comme nous l'avons dit, les surfaces ne conser- 
vent pas leur huile qui s'écoule trop vite; dans le second cas, elles s’oxy- 
dent et forment un commencement de soudure humide ou se collent 
par la viscosité de l'huile. 

Pour faire disparaitre ces mouvements, nous pensons, ajoute l’auteur, 
qu'il faut : 

1° Employer pour le graissage une huile pure, grasse, adhérant aux 
surfaces, même à l’état de repos, non susceptible de former du cam- 
bouis ou de s'oxygéner ; 

2° Disposer les conduits dans le coussinet de manière qu’elle puisse 
y stationner, afin qu'elle remplisse immédiatement sa fonction dès que 
le mouvement a lieu; 

3° Placer dans le réservoir supérieur, qu’il est nécessaire de conserver 
dans les boîtes, une nappe de déchets de coton préalablement imprégnés 
d'huile, pour qu’elle puisse s'échapper lentement entre les surfaces en 
passant par les trous graisseurs dans les conduits, lorsqu'il y a repos. 

On peut se trouver dans la nécessité d'être obligé d'utiliser des huiles 
trop fluides; alors, en les mélangeant avec 1 4/2 pour 100 de plomba- 
gine, on peut leur donner plus de corps et retarder leur écoulement. 

M. Vallod conseille la plombagine parce qu'il l’a employée avec succès; 
sa propriété onctueuse facilite le glissement des surfaces en contact dans 
les roues; et parce qu'étant mêlée à l'huile elle s'interpose entre elles et 
les empêche de se rapprocher en y adhérant. 

Les déchets de coton que M. Vallod introduit dans le réservoir supé- 
rieur remplissent ici une condition essentielle : celle d’emmagasiner, 
lorsque le mouvement existe, une certaine quantité de la matière grasse 
qu'elle reçoit du galet, et de la restituer lentement au réservoir inférieur ; 
ce qui constitue tout à la fois un appareil graissant de bas en haut et de 
haut en bas par écoulement. 
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CONSIDÉRANTS 


A L'APPUI DU JUGEMENT RENDU PAR LA COUR IMPÉRIALE DE PARIS, LE 22 AOUT 1860. 
M. DECOSTER CONTRE LES COMPAGNIES DU NORD, D'ORLÉANS, ET M. CAIL. 


Considérant que les experts ', en constatant quelques antériorités dans 
l'examen des deux boîtes qui étaient soumises à leur appréciation, n’ont 
porté aucune atteinte aux droits que Decoster tenait des décisions judi- 
ciaires précédemment rendues et résultant de ses brevets de 1847 et 
1855 ; qu’en agissant ainsi ils n’ont pas davantage contrevenu à la mission 
qui leur avait été confiée par la Cour; qu'il était en effet rationnel qu'ap- 
pelés à donner leur avis sur la contrefaçon reprochée à l’administration 
du chemin de fer du Nord, ils commençassent par établir, dans l'ana- 
lyse des éléments constitutifs des deux boîtes, quels étaient ceux qui ap- 
partenaient au domaine public et ceux qui pouvaient être la propriété des 
parties litigeantes, afin d’en mieux comprendre l'application et d’en mieux 
démontrer la fonction; que cette appréciation était même commandée 
par les objections que soulevait Decoster dans les dires qui leur étaient 
présentés ; que, dans tous les cas, en provoquant de leur part toutes les 
recherches propres à éclairer leur religion et celle de la justice, la Cour 
n'avait pas limité l'étendue de leurs opérations, et qu'il leur suffisait, 
pour remplir l’objet de leur mission, de répondre catégoriquement, 
comme ils lont fait, aux questions posées dans l'arrêt préparatoire du 
31 décembre 1859; 

Considérant, enfin, que ce mode de procéder répondait tout à la fois à 
la partie de l'arrêt de la Cour qui demandait si la boîte saisie n'était pas 
la contrefaçon déguisée de celle brevetée par Decoster, et rendait plus 
facile, par suite de cet examen de détail, la solution de la seconde ques- 
tion, celle de savoir si la composition de cette boîte ne constituait pas 
un système différent de celui de Decoster ; 

Considérant, en effet, qu'il résulte soit des brevets dont s’agit, soit des 
décisions judiciaires précédemment rendues, comme des débats eux- 
mêmes, que ce qui constitue l’objet de la découverte de Decoster, c’est 
moins l'invention d’une idée, celle par exemple du retour de l'huile, 
qu'une conception, une combinaison de moyens connus et d’autres nou- 
veaux, agencés de manière à opérer ce retour d'huile dans les paliers 
graisseurs, afin d'obtenir un graissage plus complet et plus économique 
des engins auxquels cet appareil s'applique ; 

Considérant qu'après avoir reconnu, dans leur rapport, que la division 


l. M. Combes, inspecteur général des mines; M. Bailloud, inspecteur général des 
ponts et chaussées; M. Delaunay, ingénieur en chef des mines. 
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en deux parties hermétiquement fermées et le réservoir à huile placé 
sous le tourillon et dépassant la longueur de la fusée, circonstances com- 
munes aux deux boîtes, ne formaient pas le droit privatif de Decoster et 
existaient antérieurement à son brevet, les experts signalent des diffé- 
rences importantes dans le mode de graissage employé par les parties, 
et font même remonter l'emploi des moyens dont se sert la Compagnie 
du Nord à une époque qui a précédé le système de Decoster ; 

Que du rapprochement comparatif de ces différents organes il résulte 
que l’éleveur, dans la boite du Nord, n’est pas, comme dans celle de 
Decoster, une simple mèche enroulée sur elle-même et ne touchant le 
tourillon que dans une de ses parties, mais un tampon-brosse, s'appli- 
quant sur toute la fusée et la lubrifiant dans toute sa longueur; que le 
moyen employé pour maintenir l'éleveur en contact avec la fusée n’est 
pas moins différent : que chez Decoster c'est un simple levier-bascule, 
n’agissant point par lui-même, n'opérant pas d'une manière continue et 
ayant besoin à certains moments de la main de l’homme pour être remis 
en contact immédiat avec le tourillon; que dans la boîte du Nord, au 
contraire, l'éleveur est rapproché de la fusée au moyen d'une lame de 
ressort recourbée, ayant son point d'appui dans le fond de la boîte, et 
par son élasticité naturelle agissant constamment sur la fusée qu’il lubrifie 
dans toutes ses parties, au moyen du tampon-brosse tenu incessamment 
en contact avec cette dernière ; 

Considérant qu'après ces différentes constatations faites, les experts 
abordent l'examen des dispositions intérieures des deux boîtes, là où se 
rencontre l'organisation des moyens employés pour opérer le RETOUR 
D'HUILE, Ce que Decoster regarde comme le point le plus important et qui 
forme la base et le principe de son invention : 

C'est-à-dire les dispositions des paliers, des chaises et des supports à rè- 
servoir inférieur fermé qui permet de recevoir le supplément ou l’excédant 
de l'huile qui n'est pas consommée, el de remonter sans cesse celle qui vient 
alimenter le tourillon et les coussinets; 

Considérant que dans cette appréciation les experts déclarent formel- 
lement que les dispositions intérieures de la boîte de la Compagnie du 
Nord ne présentent pas la division en trois compartiments signalés dans 
celle brevetée par Decoster; que l'on n’y trouve aucune des cloisons 
destinées, comme chez ce dernier, à séparer les extrémités du réservoir 
de sa partie moyenne; que les appendices qu'on y découvre n’ont pour 
objet que de guider le tampon-brosse à ressort et de le maintenir dans 
une position convenable avec la fusée; qu’on ne saurait voir, selon eux, 
un compartiment dans la rainure destinée à recevoir une rondelle de 
cuir qui la remplit presque complétement; que cette rondelle, dont le 
bord inférieur frotte sur l'essieu, a pour objet, comme dans la boîte du 
chemin de fer Saxon-Bavarois, de fermer hermétiquement les réservoirs 
afin d'empêcher tout à la fois l'entrée de la poussière et la sortie de l'huile: 
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Considérant qu’enfin ce trou placé à la partie inférieure de la rainure, par 
lequel le liquide amené’en excédant sur le cuir rentre dans le réservoir, 
ne présente pas là une disposition analogue au compartiment vide mé- 
nagé par Decoster à l’extrémité de sa boîte pour recevoir l’huile qui a 
coulé le long de la fusée et produire un retour régulier au réservoir : 
que là encore manque le repos d'huile indiqué dans le brevet de Decos- 
ter, comme une circonstance importante de son système, repos pendant 
lequel l'huile se dégage de toutes les parties étrangères ramassées dans 
son parcours, afin de retourner pure au réservoir commun et de servir à 
une nouvelle et incessante lubrification ; que dans la boîte du Nord le 
liquide arrive immédiatement à la partie inférieure où se trouve l'agent 
lubrificateur, encore tourmenté et agité par les mouvements du véhicule 
sans avoir été soumis à aucun temps de repos; 

Considérant encore qu'il résulte du travail des experts que le graissage 
contenu au moyen d’une circulation incessante, sans projection au dehors 
de la matière lubrifiante, dont la conservation, au contraire, est complé- 
tement assurée, se rencontre dans les boîtes allemandes et dans celles 
du chemin de fer Saxon-Bavaroïis; que ce système de graissage ne peut 
donc être revendiqué par Decoster comme droit privatif; que ce droit 
ne peut porter que sur la combinaison particulière qu’il a imaginée pour 
amener ce but qui avait déjà été atteint avant lui; que, de tout ce qui 
précède, il résulte que la division, la pose et l'élévation des cloisons de 
la boîte brevetée, la manière dont les couvertures y sont placées pour 
empêcher la déperdition de l'huile, le mode d'immersion de la mèche 
au moyen du mécanisme-bascule, les cavités ménagées des deux côtés, 
qui se remplissent d'huile au moment de cette immersion, pour ta laisser 
ensuite couler peu à peu sur la mèche pendant qu’elle est levée au-dessus 
du niveau de l'huile äu réservoir, toutes conditions constitutives de la 
boîte Decoster ne se trouvent pas dans celle du chemin de fer du Nord ; 

Considérant que l’administration de ce chemin n'avait point à se préoc- 
cuper de la division du réservoir en compartiments séparés pour modérer 
le clapotement de l'huile par suite des secousses de la voiture et des mou- 
vements de lacet, ce clapotement ne pouvant, d'une part, amener aucune 
déperdition du liquide, parce que la garniture de cuir adaptée à l’ouver- 
ture par laquelle l'essieu pénètre dans la boîte s’y oppose complétement, 
et que, d'une autre part, il contribue, avec la capillarité, à maintenir 
constamment imbibé le tampon-brosse qui reste ss au-dessus du 
niveau de l'huile dans le réservoir ; 

Que de toutes ces constatations il faut conclure, avec le rapport des 
experts, que la Compagnie du chemin de fer du Nord n’a pas contrefait 
la boîte à huile de Decoster, objet des brevets et certificats de 1847 et 
1855, et que le système de la boîte saisie constitue un système différent 
de celui breveté ; 

Sur l'appel respectif de l'appel de M. Decoster et de la Compagnie 
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d'Orléans, la Cour, sans s’arrêter aux exceptions de non-brevetabilité et 
de déchéance abandonnées devant elle par la Compagnie d'Orléans, en ce 
qui touche le délit de contrefaçon de la boîte à huile brevetée par M. De- 
coster, par les motifs donnés en l'arrêt précédent ; 

Et considérant en outre que dans la boîte d'Orléans le leveur capillaire 
est maintenu en contact avec la fusée par le moyen de deux ressorts à 
boudin ayant leur point d'appui au fond d’une boîte en fer-blanc à jour, 
installé de manière à agir constamment sur la fusée, qu'il lubrifie dans 
toutes ses parties à l’aide du tampon-brosse tenu incessamment en con- 
tact avec cette dernière; que les experts déclarent formellement que la 
division en trois compartiments de la partie inférieure de la boîte de 
Decoster ne se retrouve pas dans celle qui a été saisie dans les ateliers du 
chemin de fer d'Orléans ; que l’on ne saurait voir cette division tripartite 
dans l'installation de la petite boîte de fer-blanc placée au milieu du ré- 
servoir de la boîte d'Orléans; que d'une part les bords de cette petite 
boîte de fer-blanc restent au-dessous de la fusée, tandis que les cloisons 
pratiquées dans la boîte, objet des brevets de Decoster, s'élèvent évi- 
demment avec intention jusqu’à raser la fusée ; que d’autre part la boîte 
de fer-blanc n’a pas d'autre but que de maintenir le tampon-brosse en 
position convenable au-dessous du tourillon, et d'empêcher son dérange- 
ment par suite des mouvements de lacet de la voiture; que l’on ne ren- 
contre pas davantage dans la distribution de la boîte saisie ce que Decos- 
ter appelle le repos d'huile, et auquel il attache une grande importance ; 
adoptant au surplus les motifs des premiers juges, en ce qui touche les 
dommages-intérêts réclamés par la Compagnie d'Orléans ; 

A confirmé purement et simplement la sentence attaquée ; 

Après avoir constaté la différence essentielle du mode de graissage et 
de l'agent lubrificateur existant dans les deux paliers soumis à leur 
examen, différence déjà reconnue par le jugement dont est appel, signale 
plusieurs éléments constitutifs du palier Decoster, comme appartenant 
les uns au domaine public et les autres présentant un caractère et une 
destination qu'ils n’ont pas dans l'appareil saisie chez Cail et Ce; 

Que d’une part, en effet, le réservoir d’huile placé sous le tourillon à 
graisser faisant corps avec le palier, et le support du tourillon installé à 
l'intérieur de ce réservoir et comme suspendu à une certaine distance de 
son fond, ne sont pas de l'invention de Decoster; que cette disposition 
se trouve dans le moulin à vent de M. Amédée Durand, décrit dans le 
Bulletin de la Société d'encouragement de l’année 1830; que, d'autre 
part, le couvercle contenant la coquille supérieure du coussinet ne peut 
davantage être considéré comme une imitation du palier Decoster; qu’il 
ne présente aucune différence avec les paliers ordinaires à chapeau; que, 
quant à la fermeture hermétique du réservoir d'huile par le couvercle 
dont Decoster réclame la propriété, les experts constatent et démontrent 
qu'elle n'existe pas plus dans le palier saisi; que s’il en est question dans 
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son brevet, rien dans son texte ni ses dessins n’indique aucun mode de 
fermeture s'appliquant soit aux ouvertures circulaires par lesquelles 
l'arbre pénètre de part et d'autre dans le réservoir d'huile, soit aux deux 
autres côtés latéraux sur lesquels vient reposer le chapeau ou couvercle; 

Considérant encore que les embases placées à l'extrémité du tourillon 
que Decoster présente comme n'étant autre chose que son disque élevant 
n’ont pas, quoique plongeant dans l'huile, pour objet de l’élever du réser- 
voir par le graissage du tourillon ; qu’elles ne sont destinées qu’à empê- 
cher le glissement longitudinal de l'arbre dans ces supports; que le tou- 
rillon n'avait pas besoin de ce mode de graissage, puisque, dans la boite 
de Cail, il est lubrifié d’une manière suffisante par son immersion dans 
l'huile du réservoir au moyen de la fente longitudinale pratiquée dans la 
coquille inférieure du coussinet, et qui permet au tourillon d'être con- 
stamment en contact avec l'huile et dans toute sa longueur; 

Considérant enfin que le retour d'huile, dont Decoster fait la base prin- 
cipale et essentielle de son système, ne se rencontre pas dans la boite de 
Cail; que le tourillon, en effet, n’y prend que l’huile strictement néces- 
saire à son graissage, et n’emporte avec lui qu’une couche mince adhé- 
rente à sa surface; que s’il arrive qu'une faible partie de cette huile, 
entraînée par le tourillon ou soulevée par les embases, retombe dans le 
réservoir inférieur vers les deux bouts du palier, ce n’est là qu’une con- 
séquence nécessaire de l'installation de l'arbre au milieu du réservoir 
d'huile, circonstance qui se présentait déjà dans le palier du moulin de 
M. Amédée Durand, et qui, dans tous les cas, ne peut être considérée 
comme le retour d’huile par Decoster; que, dans le palier saisi, ce n’est 
qu’une chose accidentelle et qui ne fait pas partie du mode de graissage, 
au lieu que chez Decoster le retour d’huile est une partie intégrante du 
mouvement de circulation donné à l’huile pour graisser le tourillon. 


MOTEURS A AIR 


MACHINE A AIR DILATÉ 


PAR LA COMBUSTION DES GAZ 


De M. LENOIR, ingénieur 
ET CONSTRUITE 


Par M. MARINONI, mécanicien à Paris 


(PLANCHE 18) 


Il est remarquable de voir combien l'on s'occupe, depuis quelque 
temps, de projets relatifs à des moteurs nouveaux pour détrôner, s’il est 
possible, la machine à vapeur. 11 semble que ce système, qui, après plus 
d’un siècle de travail et de progrès successifs, est parvenu à un si haut 
degré de perfection, et qui ne laisse, pour ainsi dire, plus rien à désirer, 
est sur le point d’être abandonné, comme s’il n’avait pas rendu les plus 
grands services à l’industrie et à la civilisation. 

Au moment où l’on est arrivé à faire des machines qui ne consomment 
pas 4 kil. 1/2 de charbon par heure et par cheval, et en même temps à 
réduire le prix de revient, au point de les livrer en fabrication à moins 
de 75 à 80 centimes le kilogramme, toutes les idées se portent vers des 
systèmes inconnus qui, quoique encore à l'état d'enfance, présentent 
cependant de grandes espérances. 

Nous sommes véritablement dans un siècle extraordinaire: il faut abso- 
lument que notre époque engendre des merveilles : les esprits travaillent 
dans tous les genres, en physique comme en chimie, comme en méca- 
nique. Ce n’est pas seulement en France que nous constatons ce fait, 
mais aussi en Angleterre, aux États-Unis et ailleurs. 

Depuis M. Séguin, qui est convaincu que l’on doit utiliser la régéné- 
ration de la vapeur t; depuis M. Franchot, qui veut que l'air soit désor- 


1. Nous avons publié, dans le 6° volume du Génie industriel, l'appareil imaginé par 
M, Séguin pour employer la force régénératrice de la vapeur, et réaliser par suite une 
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mais l’agent moteur de nos usines, combien n’a-t-on pas vu d’inventeurs 
s'attacher à ces grandes questions qu'ils considèrent comme devant régé- 
nérer le monde? 

On se rappelle qu’en 1853 nous avons décrit les premières dispositions 
imaginées par M. Franchot, de Paris, par M. Ericsson, des États-Unis, et 
par quelques autres ingénieurs, pour employer l'air chaud comme force 
motrice. Depuis lors, le problème a fait réellement de notables progrès, 
à ce point que, pour plusieurs personnes, il est bien près d’être résolu. 

Il serait certes trop long, et peut-être fastidieux pour nos lecteurs, de 
passer en revue tous les brevets qui ont été pris à ce sujet dans les divers 
pays, d'autant plus qu’un grand nombre d’entre eux n’ont pas même été 
essayés, et ne présentent véritablement aucun intérêt; mais nous devons 
parler au moins de ceux qui sont en exécution et qui donnent des ré- 
sultats. 

Disons d’abord que, pour cet emploi de l'air dilaté, deux modes dis- 
tincts sont en présence : 

L'un consiste à faire chauffer l’air par un foyer adhérent à la machine, 
et à profiter de la force expansive de cet air pour faire marcher un piston 
qui transmet sa puissance à l'arbre moteur. 

Tel est le système, aujourd'hui en vogue en Amérique, propagé par 
l'habile ingénieur M. Ericsson, qui s’y est constamment appliqué depuis 
des années. Introduit en France sous le simple nom de machine calorique, 
un spécimen de ce système, exécuté par M. Kurtz, à Paris, fait aujour- 
d'hui l’objet d’une suite d’expériences au Conservatoire impérial des 
arts et métiers, sous la direction de MM. Thirion et de Mastaing, ingé- 
nieurs, chargés d’en étudier les améliorations. Nous ne tarderons pas à 
publier cette machine avec tous les détails qu’elle mérite, en faisant con- 
naître les résultats pratiques dont elle est capable; nous ferons remar- 
quer surtout les parties ingénieuses qu’elle renferme et les avantages 
qu'elle peut réunir dans ses applications. 

Dans le même ordre d'idées, plusieurs constructeurs poursuivent aussi 
l'exécution des machines à air chaud, qui commencent également à faire 
sensation. Ainsi nous mentionnerons l’appareil de M. Million et le système 
Pascal, dont on a beaucoup parlé depuis 1855, et qui a reçu successive- 
ment des modifications importantes, d’abord par MM. Thomas et Laurens, 
puis par d’autres ingénieurs; nous devons citer de même la machine ré- 
cemment apportée de Lyon au Garde-Meuble, à Paris, sous la direction de 
M. Belou. Nous publierons également tous les documents que nous re- 
cueillerons sur ces diverses machines dont nous nous réservons de faire 
un article spécial. 

Le second type de moteur à gaz ou à air dilaté qui fait l’objet du 
grande économie dans la consommation du combustible. Plusieurs inventeurs, et en par- 


ticulier M. A. Prouvost, habile filateur de Lille, s'occupent de cette même question area 
une véritable ardeur. 
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présent mémoire diffère essentiellement, selon nous, de la machine calo- 
rique, en ce qu’au lieu de chauffer l'air atmosphérique avec de la houille 
ou du coke, on le chauffe avec un gaz que l’on enflamme par un courant 
électrique. — Telle est la machine Lenoir, qui fait depuis plusieurs mois 
le sujet de toutes les conversations industrielles, et dont l'attention pu- 
blique a été tellement frappée dès son apparition, que l’établissement où 
elle se trouvait était encombré de visiteurs, et qu'aujourd'hui les ateliers 
du constructeur, M. Marinoni, deviennent insuffisants pour permettre 
d'exécuter toutes les demandes dans le temps moralement nécessaire. 

Il faut dire aussi que cette curieuse machine s’est fait remarquer non- 
seulement par son originalité, mais encore et surtout par son bon fonc- 
tionnement; il est si rare, en effet, de voir marcher convenablement un 
appareil nouveau, qui, comme celui-ci, n’avait pas encore de similaire, et 
qui, par suite, devait nécessairement offrir des difficultés, des inconvé- 
nients imprévus. 

M. Lenoir, plus heureux en cela que beaucoup de ses prédécesseurs, a 
eu, pour ainsi dire, un succès immédiat. Compris par des hommes bien 
placés, qui n’ont pas tardé à reconnaître combien son système présentait 
d'avenir, il a pu aller de l'avant et donner à son invention toute l'ex- 
tension désirable. 

En se proposant de faire un moteur à air dilaté par la combustion des 
gaz, il a voulu tout d'abord éviter les explosions, les détonations plus ou 
moins fortes qui résultent du mélange de deux gaz que l’on enflamme; 
et en cela déjà, nous devons le dire, il diffère essentiellement de ses 
devanciers. En effet, il n’emploie de gaz que la quantité nécessaire 
pour l'inflammation, et il a imaginé des agents distributeurs, ration- 
nels et tout particuliers, qui répartissent régulièrement les jets d’air et 
de gaz, en empêchant le mélange intime de toute la masse. De plus, 
pour augmenter la force d'expansion de l'air atmosphérique et des gaz 
produits de la combustion, il introduit dans le cylindre moteur une 
certaine quantité d’eau qui se réduit instantanément en vapeur, chaque 
fois que le piston fait le vide derrière lui. 

PRINCIPE GÉNÉRAL. — On sait que l’idée de mélanger un certain volume 
d'air avec un autre volume de gaz, et d’enflammer le mélange par une 
étincelle électrique, n’est pas une idée nouvelle. Depuis fort longtemps, 
en effet, on démontre en physique que lorsqu'on introduit dans un vase 
ou tube en verre très-épais t de l'oxygène et de l'hydrogène, par exemple, 
et que l’on fait passer à l’intérieur de ce vase une étincelle électrique, il 
y a immédiatement combustion des deux gaz, et la quantité de chaleur 
qui se dégage est telle qu’il se produit une dilatation considérable ; aussi 
le mélange gazeux ne doit remplir l'eudiomètre qu'à moitié, autrement 
une partie du gaz serait infailliblement projetée au dehors du tube. Au 


1. L'appareil qui sert à cette expérience est connu sous le nom d’eudiomitre. 
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moment de l'explosion, il y a augmentation de force élastique dans 
l'appareil. Aussitôt que la chaleur s’est dissipée, ce qui arrive au bout d’un 
instant très-court, l’eau formée se condense en gouttelettes liquides sur 
les parois du vase. 

On a constaté, dans les expériences de laboratoire, que le volume du 
liquide ainsi obtenu est 2,000 fois plus petit que celui des gaz qui lui ont 
donné naissance; par conséquent, la tension devient plus faible. 

Quand les gaz ont été introduits dans une proportion convenable pour 
former de l’eau, le volume gazeux disparaît entièrement; c'est ce qui 
arrive lorsqu'on introduit exactement 4 volume d'oxygène avec 2 vo- 
lumes d'hydrogène‘. Mais si l’un des deux gaz est en excès, il en reste, 
après la combustion, une quantité justement égale à l’excédant de la 
proportion. 

On a constaté d’un côté que, lorsque la quantité de gaz est très-consi- 
dérable, la température obtenue est telle que le métal rougit, et qu’il ne 
tarderait pas même à fondre en continuant l'expérience , et d’un autre 
côté, pour que le gaz puisse s'enflammer et dégager par suite une cer- 
taine quantité de calorique suffisante pour augmenter notablement la 
température du milieu, qu’il fallait dépenser au moins 5 0/0 de gaz 
contre 95 0/0 d'air. 


1. Il est facile de déduire, de la combinaison de 2 volumes d'hydrogène et de 1 volume 
d'oxygène, la composition de l’eau en poids. r 
En effet, 1 volume d’air pesant 1,000, 


1 volume d'oxygène pèse..... cssoscs 1,1056, 
2 volumes d'hydrogène = 2 X 0,692 = 0,1384, 
d’où l’eau produite pèse....... 06 1,2410. 


Par conséquent, pour avoir les quantités d'hydrogène et d'oxygène qui forment 1 kilo- 
gramme d'eau, on posera les proportions suivantes : 


1,2440 : 1,1056 :: 1,000 : s, 


d’où z = 888,7; 
et 1,2440 < 0,1384 :: 1,000 : y, 
d'où y = 111,3. 
Donc 1,000 parties d'eau renferment...... 111,3 d'hydrogène 


et...... 888,7 d'oxygène. 


Lorque 2 volumes d'hydrogène se combinent avec 1 volume d'oxygène, quel est le 
volume de la vapeur d'eau résultant de la combinaison ? 

Si les 2 volumes d'hydrogène, en se combinant avec 1 volume d'oxygène, ne formaient 
qu'un seul volume de vapeur d’eau, la densité de cette vapeur serait 1,244. Mais l'expé- 
rience directe a donné pour cette densité une valeur moitié moindre, c’est-à-dire 0,622; 
donc 2 volumes d’hydrogène, en se combinant avec 1 volume d’oxygène, ont produit, non 
pas 1 volume, mais 2 volumes de vapeur d’eau. [Chimie de M. Regnault.) 

L'étude de ces combinaisons a fait découvrir, par M. Gay-Lussac, cette loi de la nature: 

Lorsque deux gaz élémentaires se combinent, leurs volumes ont entre eux des rapports 
numériques trés-simples, et le volume du composé qui en résulte, considéré à l’état de 
gaz, présente aussi un rapport très-simple avec la somme des volumes des gaz qui sont 
entrés dans la combinaison. 


234 PUBLICATION INDUSTRIELLE. 


D'autres gaz que l'hydrogène sont également aptes à donner lieu au 
mème phénomène. Ainsi, 1 volume de gaz hydrogène bicarboné (gaz 
d'éclairage) et 3 volumes d'oxygène se combinent complétement sous 
l'action de la chaleur ou de l’étincelle électrique, et produisent à la fois 
de l’eau et de l'acide carbonique. 

Par suite, 4 volume de gaz d'éclairage et environ 15 volumes d’air 
atmosphérique donnent un résultat analogue ‘. 

Plusieurs inventeurs ont done cherché à établir, sur cette propriété des 
gaz inflammables, des moteurs à air dilaté dont ils indiquent des applica- 
tions, soit pour élever l’eau, soit pour actionner des machines quelcon- 
ques; nous devons citer plus particulièrement, à ce sujet : M. Degrand, 
qui s’est fait breveter le 4°" juin 1858 sous le titre de Machines motrices ; 
et M. Hugon, dont le brevet date du 11 septembre de la même année, 
et a pour titre : Application directe aux machines à vapeur en général de 
la force explosible et du vide résultant de la combinaison du mélange d'air 
et de gaz dans des proportions variables. 

D'après les expériences indiquées par M. Degrand dans le mémoire 
descriptif qui accompagne son addition de mai 1859, en faisant dans une 
éprouvette le mélange de 1 volume de gaz d'éclairage, qu'il considère 
comme de qualité médiocre, avec 5 volumes d'air atmosphérique, lau- 
teur trouve que le volume des gaz augmente brusquement dans le rap- 
port de 1 à 6 environ, c’est-à-dire que les 6 volumes introduits se dila- 
tent jusqu’à produire 36 volumes, puis se contractent de nouveau, de 
manière à revenir aux 2/3 seulement du volume primitif, ou 4 vo- 
lumes. 

Il en résulte que si la détonation a lieu en vase clos, la pression qui 
tend à se produire est égale à 6 atmosphères. Si avant la détonation on 
comprimait artificiellement les gaz mélangés, de manière à réduire leur 
volume primitif à 1/2, à 1/3, à 4/4 de celui qu’ils auraient à la pression 
atmosphérique, la force produite au moment de l'explosion serait de 12, 
18 à 24 atmosphères. 

Si au contraire on dilate le mélange avant de le faire détoner, ou si 
on mélange l'hydrogène bicarboné avec une plus grande quantité d'air 
que celle nécessaire pour brüler tout l'hydrogène et le carbone, par 
exemple, avec 8 ou 10 volumes d'air, les pressions seraient moins grandes 
dans les mêmes proportions. 

On voit, en définitive, que par les combinaisons d'air et de gaz inflam- 
mable il y a combustion instantanée, mais en même temps il se forme 
des explosions qui sont d’autant plus considérables que les volumes du 
mélange sont eux-mêmes plus grands; de là, les objections sérieuses 
relatives aux craintes d'accidents qui, disait-on, peuvent se produire 


1. On sait que lair atmosphérique contient environ 1/5 d'oxygène et 4/5 d’azote, soit 
exactement 21/100 d'oxygène et 79/100 d'azote. 
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souvent, et qui, par suite, ont dû faire abandonner, dès l’origine, par 
plusieurs inventeurs, cette application comme force motrice. 

M. Lenoir, qui s’est tout d’abord préoccupé de ce grave inconvénient, 
s'est particulièrement attaché, comme nous l’avons dit, à l'éviter entière- 
ment, et, il faut le reconnaitre à sa louange, il est en effet arrivé à faire 
un moteur inexplosible, ou du moins sans explosion apparente; car les 
détonations, s’il y en a réellement, comme le prétend le plus grand 
nombre, sont tellement faibles qu’il est impossible de les entendre pen- 
dant la marche de l'appareil. Il a résolu le problème par une disposition 
bien ingénieuse, qui, selon nous, fait le principal mérite et peut-être tout 
le succès de son système. 

En effet, observons, d’une part, qu’il n’admet dans le cylindre qu’une 
faible quantité de gaz, comparativement au volume d'air, soit 5 à 
6 0/0 par exemple, c’est-à-dire seulement la quantité voulue pour dé- 
terminer la combustion, et par suite produire le calorique nécessaire 
pour chauffer lair à une température telle que la pression devienne 
trois ou quatre fois plus grande; et d'autre part, par sa combinaison de 
tiroirs à orifices multipliés et prolongés jusque dans l'intérieur du cy- 
lindre moteur, il est parvenu à distribuer à la fois l'air et le gaz dans 
les proportions rigoureusement déterminées à l'avance, et de telle sorte 
que le mélange ne peut se faire que par couches ou par veines nom- 
breuses. Il en résulte qu’au moment où l’étincelle électrique se présente, 
ce qui a lieu seulement lorsque le piston est vers le milieu de sa course, 
ce n’est pas, à proprement parler, le volume entier des deux gaz qui se 
trouve subitement enflammé, ce sont ces veines successives qui s’enflam- 
ment de proche en proche, et avec une très-grande rapidité, absolument 
comme une traînée de poudre plus ou moins étendue, à l’une des extré- 
mités de laquelle on met le feu, et qui produit une suite de petites déto- 
nations insignifiantes, au lieu de la redoutable explosion que l'on aurait 
évidemment par la masse réunie. Tout le volume d'air introduit reçoit 
ainsi une dilatation régulière et une pression égale qui opère sur toute 
la surface du piston. 

Quelque rapide que soit d’ailleurs l’inflammation, on comprend sans 
peine qu'une telle disposition, qui est exécutée véritablement avec une 
précision mathématique, ne peut pas causer d'accidents, surtout si l’on 
remarque que, comme il ne s'agit dans ce genre de moteur que de pro- 
duire une température limitée, la quantité d'hydrogène introduite, nous 
le répétons toujours, est très-faible, comparativement à la quantité d'air 
atmosphérique, et que par conséquent la combinaison qui a lieu par la 
combustion ne se produit que sur une très-petite partie du volume total. 

Nous croyons utile, avant de donner les calculs théoriques relatifs à 
cette ingénieuse machine de M. Lenoir, de la décrire entièrement afin de 
montrer tous les détails intéressants qu’elle renferme, et les particula- 
rités qu’elle présente sur toutes celles qui l'ont précédé. 
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DESCRIPTION DE LA MACHINE MOTRICE A AIR DILATÉ, 


REPRÉSENTÉE PAR LES FIG. DE LA PLANCHE 18. 


La fig. 1 est une vue extérieure, en élévation longitudinale, de la ma- 
chine toute montée, et de son appareil distributeur des étincelles aux 
inflammateurs. 

La fig. 2 en est un plan horizontal, le cylindre moteur vu en coupe. 

La fig. 3 est une section verticale passant par le milieu du cylindre 
suivant la ligne 4-2 du plan. 

La fig. 4 montre en détails, à une échelle double des figures précé- 
dentes, les deux capacités dans lesquelles arrivent le gaz, le tiroir de dis- 
tribution et les lumières d'introduction du gaz et de l'air dans le cylindre. 

La fig. 5 représente le tiroir de distribution en projection verticale. 

La fig. 6 est une section transversale passant par l'axe des orifices du 
tiroir qui laissent entrer l'air et le gaz dans l’intérieur du cylindre. 

La g. 7 indique en section le peigne-séparateur du gaz et de Pair, 
qui est placé dans les lumières d'introduction. 

La fig. 8 est un détail, moitié grandeur d'exécution d'une portion du 
tiroir de distribution. 

La fig. 9 fait voir en section un des inflammateurs. 

La fig. 10 représente, à l'échelle de 1/5 d'exécution, le petit appareil 
composé de deux robinets à soupapes, destiné à envoyer à l'intérieur 
du cylindre de la vapeur d’eau pour additionner son action d'expansion 
à celle de l'air dilaté. 

DISPOSITION GÉNÉRALE DU MOTEUR. — Comme on le remarque à l’inspec- 
tion de ces figures, les dispositions d'ensemble de cette machine ne difiè- 
rent pas sensiblement du type des machines à vapeur horizontales à 
bielles articulées. Le cylindre moteur A est fondu avec son enveloppe 
qui porte, sur ses faces diamétralement opposées, des bossages à, desti- 
nés à recevoir les réservoirs à gaz et les tuyaux de sortie des produits de 
la combustion. 

Près de ces bossages sont ménagées des surfaces planes parfaitement 
dressées, contre lesquelles sont ajustés les tiroirs de distribution T et T’, 
qui, dans leur mouvement rectiligne de va-et-vient, permettent l'entrée 
du gaz et de Pair et la sortie des produits de la combustion. 

Le cylindre est en outre fondu avec un double empattement au moyen 
duquel il est solidement fixé sur le bâti en fonte B, par les boulons b. Ce 
bâti est creux, à parois planes, et disposé pour recevoir les organes né- 
cessaires à la transmission de mouvement. 

Ceux-ci sont établis exactement comme dans les machines à vapeur ; 
l'arbre coudé C, supporté par les quatre paliers C’, est relié par la bielle 
à fourche D à la crosse de la tige p du piston P. Le mouvement recti- 
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ligne de va-et-vient de cette tige est assuré par le guide d, qui fait partie 
de la petite colonne en fonte D’, boulonnée sur la tablette du bâti. 

Une poulie-volant V est appliquée à chaque extrémité de cet arbre, 
et deux excentriques E et E’ sont calés de chaque côté de la manivelle 
pour faire mouvoir, par l'intermédiaire des barres F et F’, les tiroirs de 
distribution T et T’. 

Le piston P est fondu d’une seule pièce avec des évidements intérieurs, 
et deux petites cavités circulaires sont ménagées dans son épaisseur pour 
laisser pénétrer le bout des inflammateurs, qui saillissent un peu des 
couvercles afin de diriger l’étincelle vis-à-vis les canaux d'introduction 
du gaz. La garniture du piston est composée de deux anneaux en bronze 
engagés dans des cavités rectangulaires ménagées à la circonférence du 
plateau. 

ARRIVÉE ET DISTRIBUTION. DU GAZ ET DE L'AIR DANS LE CYLINDRE. — Le robi- 
net R (fig. 1) étant ouvert, le gaz arrive par le tuyau à deux branches 
G’ dans les deux capacités ou réservoirs G, fondus d'une seule pièce et 
rattachés au cylindre par les boulons v, vissés dans les bossages a, fon- 
dus avec l'enveloppe (fig. 2 et 4). 

Ces réservoirs, constamment alimentés de gaz, le laissent échapper par 
les orifices rectangulaires À (fig. 2 et 4), alternativement ouverts et fer- 
més par le tiroir de distribution T, lequel glisse entre les surfaces dres- 
sées, ménagées à l'enveloppe du cylindre et des tablettes g, également 
dressées, fondues avec les réservoirs G. 

Le tiroir T, convenablement évidé pour éviter les bossages a, est fondu 
en bronze d’une seule pièce, et ses deux extrémités présentent, sur toute 
leur hauteur, des évidements rectangulaires qui forment deux canaux 
ouverts c et c’, par lesquels entre librement l'air atmosphérique. 

Cet air est distribué à l’intérieur du cylindre, alternativement à droite 
et à gauche du piston, par une série d'orifices rectangulaires e (fig. 5, 
6 et 8), ménagés dans l'épaisseur de la plaque du tiroir, et dont la divi- 
sion est obtenue naturellement par l'ajustement des petits tubes f, qui 
donnent accès à l'entrée du gaz dans le cylindre. 

Ces tubes, qui n’ont que 2 millimètres de diamètre, font partie du 
tiroir et, à cet effet, sont fondus d’une seule pièce avec une règle en 
bronze vissée sur sa face externe, du côté des réservoirs à gaz. 

Par cette combinaison les orifices du tiroir donnent accès au gaz dans 
l'intérieur du cylindre par le conduit f’, où ce gaz traverse l'épaisseur 
du tiroir sans que le mélange soit possible par les tubes f, tandis que 
l'air circule tout autour en pénétrant dans le cylindre moteur par les 
ouvertures & (fig. 5), qui ont 12 millimètres de hauteur et 6,5 milli- 
mètres de largeur. 

Afin que toutes les veines alternées de gaz carboné et d'air puissent 
entrer, sans mélange et sans altération d'épaisseur relative, jusque dans 
l'intérieur même du cylindre, les deux conduits f’ sont divisés en petites 
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cases par le peigne I, vu de face et en section verticale, fig. 6 et 7. 

Ce peigne est formé d’une plaque en bronze sur laquelle sont rappor- 
tées de petites cloisons formant autant de capacités ou corridors distincts ; 
les plus étroits à sont placés vis-à-vis des tubes f, qui amènent le gaz, 
tandis que les plus larges +’, formant le prolongement des orifices e, 
donnent issue à l’air atmosphérique. 

Il résulte de ces dispositions que toutes les couches alternées de gaz 
et d'air conservent forcément à chaque aspiration du piston, jusque 
dans le cylindre moteur, leur ordre de superposition. Dès que le jeu du 
tiroir a déterminé la fermeture de la lumière d'admission, l’étincelle 
électrique, produite à ce moment précis, enflamme les filets gazeux qui 
brülent aux dépens de l'oxygène emprisonné, en transmettant au fluide 
environnant la chaleur développée par la combustion interne. 

Sous l’action expansive, soit des gaz chauds produits par la combustion, 
soit de l'air non brûlé, mais échauffé par elle, la course du piston s'achève 
pendant que le tiroir d'émission laisse échapper dans l'air les gaz plus ou 
moins détendus, et à une température encore très-élevée, qui ont rempli 
déjà le cylindre dans la capacité correspondante à la face d’arrière du pis- 
ton; les mêmes phénomènes et les mêmes circonstances de progression 
variée, se reproduisant ensuile, mais en sens inverse, on obtient ainsi le 
mouvement rectiligne alternatif de la tige p et de la crosse d, sur laquelle 
est ajusté l'axe d'articulation de la bielle D, qui actionne la manivelle de 
l'arbre muni des volants-poulies. 

ÉCHAPPEMENT DES PRODUITS DE LA COMBUSTION. — Après chaque cylindrée, 
quand le piston est arrivé à l'extrémité de sa course, les produits de la 
combustion s'échappent par les orifices rectangulaires j (fig. 2) ménagés 
aux extrémités du cylindre, vis-à-vis les orifices d'introduction. A cet 
effet, le tiroir T’, commandé par l’excentrique E’, démasque l’orifice 
d'échappement j et laisse passer ces produits, qui traversent alors l’un 
ou l’autre des conduits j’, ménagés à l’intérieur des boîtes en fonte J, 
pour se rendre dans les tubes d'émission J’; ceux-ci se réunissent en un 
seul conduit J?, lequel, prolongé en dehors de la salle dans laquelle la 
machine fonctionne, fait l'office de cheminée d'appel. 

Le tiroir d'échappement T est construit et fonctionne comme celui 
d'introduction T, si ce n’est pourtant que les orifices d'échappement du 
premier ne présentent chacun qu’une ouverture rectangulaire, tandis que 
dans le second les orifices d'introduction sont divisés, comme nous 
l'avons vu, pour éviter le mélange du gaz et de l'air. 

Les boîtes cylindriques en fonte J, qui renferment les conduits d'échap- 
pement j’, ont pour but d'établir une symétrie d'aspect avec les réservoirs 
à gaz G, et de permettre de rafraichir les parois de ce canal en établissant 
autour une circulation d’eau. 

SYSTÈME RAFRAÎCHISSEUR DES PAROIS DU CYLINDRE MOTEUR. — Par le fait des 
combustions successives et énergiques qui ont lieu dans le cylindre, il se 
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produit des dégagements de chaleur et des productions de température 
très-élevée, qui, transmises à des parois métalliques, conduiraient rapi- 
dement le cylindre, le piston et les tiroirs de distribution à une détério- 
ration rapide. Pour éviter cet inconvénient, une circulation d'eau conti- 
nuelle, établie dans l'enveloppe du cylindre, refroidit ses parois et celles 
des conduits d'émission, Voici comment cette circulation est organisée. 

L'eau est amenée par un tuyau + (fig. 2) dans l’une des boîtes J, qui 
entourent les conduits d'émission. Une communication est établie entre 
ces deux boîtes par un tuyau horizontal k’ (fig. 3). De la seconde boîte I, 
l'eau pénètre par le tuyau K dans l'enveloppe du cylindre pour s'échap- 
per ensuite par le tuyau K’ (fig. 1), qui la déverse dans un vaste réser- 
voir disposé ad hoc. De ce réservoir elle est ramenée suffisamment refroidie 
par le tuyau % mis en communication constante avec lui. On remarque 
donc que c’est toujours la même eau qui sert, et que la circulation est 
établie, comme dans les appareils de chauffage à l'eau chaude, par les 
changements de température du liquide. 

Les couvercles A’ du cylindre sont également creux, et la même eau 
qui arrive dans l’enveloppe peut y circuler ; à cet effet, la communication 
de l'enveloppe avec les couvercles est établie par des ouvertures prati- 
quées dans les bossages a’ (fig. 3), dans lesquels sont taraudés les boulons 
qui retiennent les couvercles. 

Avant de décrire le mode de construction du distributeur de l’électri- 
cité aux inflammateurs, nous allons examiner, pour les personnes qui 
ne connaissent pas parfaitement le fonctionnement de la bobine d’induc- 
tion de Ruhmkorff, les dispositions particulières de cet appareil. 


APPAREIL DE RUHMKORFF. 


La construction de cet appareil repose, comme on sait, sur l'emploi 
de l'électricité voltaïque transformée, grâce à ces réactions par induction, 
en électricité statique. Il se compose d'une forte bobine L, montée hori- 
zontalement sur une tablette en bois que nous avons supposée placée sur 
une petite colonne M, près de la machine, mais qui pourrait, ainsi que le 
couple de piles de Bunsen L', être placée à une distance plus ou moins 
grande ou renfermée dans le socle du bâti B, qui est creux, et que l’on 
peut disposer alors pour recevoir l’ensemble de l'appareil. 

La bobine L est en carton mince avec rebords en gutta-percha; deux 
hélices parfaitement isolées s’y enroulent, l’une formée de gros fil m 
(fig. 11), de deux millimètres de diamètre, faisant d’un à deux cents 
tours, l’autre d’un fil fin m’, de 1 millimètre de diamètre seulement, 
enroulé sur le premier et faisant huit mille tours environ. Ces fils sont 
non-seulement recouverts de soie, mais chaque spire est isolée de la 
suivante par une couche de vernis à la gomme laque. 

C'est le gros fil qui est le fil inducteur. A cet effet, le courant du couple 
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de Bunsen L’ qui le parcourt est distribué de la manière suivante : le 
pôle positif de la pile étant en communication avec le fil 7’, le courant se 
rend par la borne { dans le gros fil de la bobine; Pautre bout de ce fil, 
allant aboutir à la borne V’, qui porte le marteau oscillant n (fig. 11), 
tantôt est en contact avec le conducteur n’, et tantôt en est éloigné. 

Ce mouvement de va-et-vient du marteau est produit par un cylindre 
en fer doux u, placé dans l’axe de la bobine. Lorsque le courant passe 
dans le gros fil de celle-ci, ce-fer s'aimante et attire de bas en haut le 
marteau métallique n’. 

Le courant se trouve ainsi interrompu, puisqu'il ne peut passer dans 
le conducteur q, qui communique par le ressort q” et la règle métal- 
lique q? (fig. 2 et 41) avec le pôle négatif de la pile. Le cylindre en fer 
doux u perd alors son aimantation, et le marteau retombe. A cet instant, 
le courant recommence, le marteau n’ est soulevé de nouveau, et ainsi 
de suite. A mesure que le courant de la pile passe ainsi par intermittences 
dans le gros fil de la bobine, à chaque interruption, un courant d'induc- 
tion successivement direct et inverse se produit dans le fil fin m’, relié 
aux deux petites bornes q, auxquelles sont attachés les fils r et o, qui 
communiquent avec le distributeur de l'électricité aux inflammateurs. 

DISTRIBUTEURS DE L'ÉLECTRICITÉ. — Sur la plaque du bâti du moteur est 
fixé un petit support en fonte O, auquel est attaché le fil o, correspondant 
au pôle négatif, ou non en tension, de la bobine d’induction. Or, comme 
ce support n’est pas isolé du bâti qui reçoit toutes les pièces métalliques 
du moteur, dans celui-ci, par conséquent, circule le courant que repré- 
sente ce pôle. 

Le fil du pôle positif r est attaché à une barrette en métal s, fixée sur 
le support O, mais par l'intermédiaire d’une plaque isolante en caout- 
chouc x, qui reçoit également les deux barrettes supérieures s’ et s? (fig. 1 
et 2). Les bouts extrêmes de ces dernières sont reliés aux inflamma- 
teurs Y et Y’, par les fils t et v’. 

Un curseur métallique R, formant ressort, fixé à la crosse de la tige du 
piston, parcourt toute la longueur en fermant le circuit, tantôt avec la 
barrette s’, tantôt avec la barrette s?. 

L’écartement qui existe entre ces deux barrettes suffit pour détruire un 
instant le courant qui se forme de nouveau à chaque passage du curseur, 
de l’une à l’autre barrette. Les étincelles qui déterminent l’inflammation 
du gaz sont alors produites tantôt par l'inflammateur Y, tantôt par 
celui Y’. 

INFLAMMATEURS. — Ainsi qu'on peut le reconnaître par la fig. 9, le 
corps de l’inflammateur n'est autre qu’un boulon métallique taraudé Y, 
traversé par un petit cylindre de porcelaine w’, qui reçoit les fils t et 12. 

Le fil recourbé :?, en contact avec le boulon, est naturellement un signe 
négatif ou non électrisant, puisque tout l’ensemble du bâti et du cylindre 
est de ce signe ; tandis que le second fil isolé t présente le pôle contraire, 
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puisqu'il est relié à l’une des barrettes s' et s?. On comprend alors que, 
quand le curseur R ferme le circuit, par son contact avec les barrettes, 
les étincelles se produisent entre les deux pointes des fils ż et £?, et que 
par suite il y ait inflammalion des veines du gaz. 


NISE EN MARCHE. 


Pour mettre le moteur en activité, il suffit d'actionner le volant, afin 
de tourner l'arbre moteur de façon à faire avancer le piston qui produit 
le vide derrière lui. 

Le tiroir T distribue ensuite l'air et le gaz en couches alternées qui 
se rangent derrière le piston P; le circuit est fermé en ce moment par 
le distributeur d'électricité, l’étincelle est produite et l’inflammation 
a lieu; lair et les gaz se dilatant poussent le piston jusqu’à la fin de sa 
course. 

Les volants triomphent du point mort et ramènent le piston dans le 
sens inverse. Dans ce mouvement, il opère naturellement le vide derrière 
lui, et une nouvelle quantité de gaz et d'air est amenée, puis enflammée 
et dilatée. 

On peut régler au besoin l’admission du gaz dans les réservoirs G, en 
disposant sur le tuyau d'arrivée G’ une vannette mise en mouvement par 
un régulateur quelconque, et on peut, si cela est nécessaire, interrompre, 
à l’aide d’un commutateur, le circuit électrique qui produit l’inflam- 
mation. 


EMPLOI DE LA VAPEUR D'EAU. 


Indépendamment de l'air atmosphérique et du gaz comme agents 
moteurs, M. Lenoir a eu l’idée d'employer la vapeur d’eau à l’état plus 
ou moins humide, pour additionner son action d'expansion à celle des 
agents précités. 

Pour arriver à ce résultat, il fait usage de robinets à soupapes, tels que 
ceux représentés en détail par la fig. 10. 

La vapeur est prise dans un petit réservoir disposé au-dessus de len- 
veloppe du cylindre avec laquelle il est en communication. L'eau de 
l'enveloppe, suffisamment échauflée, monte jusqu’à un certain point 
dans le réservoir, et la vapeur qui se forme peut occuper la partie supé- 
rieure reliée au tube U, lequel est divisé en deux branches, pour com- 
muniquer avec les deux robinets U'. 

Ceux-ci sont montés sur l'enveloppe, de manière que, lorsque le 
piston occupe le milieu du cylindre, l’un soit devant et l’autre derrière, 
afin de pouvoir fonctionner alternativement des deux côtés du piston. 

Une petite soupape x ferme l'orifice de la partie inférieure de chaque 
robinet, au moyen d'un ressort à boudin g’. Ces dispositions entendues, 
voici comment a lieu l'introduction de la vapeur dans le cylindre : 

Xii. 16 
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Chaque fois que le piston forme le vide derrière lui, c’est-à-dire quand 
la machine respire, en quelque sorte, la petite soupape x s'ouvre en lais- 
sant passer une certaine quantité de vapeur, quantité qui peut être rendue 
variable, soit par la position donnée aux robinets U’, soit par le degré 
d'ouverture de ces robinets. 

Le piston étant arrivé au milieu de sa course, le contact a lieu par 
l'inflammateur; l'étincelle produite en ce moment enflamme les veines 
de gaz, surchauffe la vapeur en même temps que l'air atmosphérique, 
de telle sorte que la dilatation instantanée des veines d’air et la tension 
de la vapeur accumulent leur force pour actionner le piston. 

Les deux appareils semblables U' étant disposés aux deux côtés du 
piston, quand celui-ci occupe le milieu de sa course, fonctionnent 
alternativement et régulièrement aux instants voulus, lorsque le piston 
fait le vide et que la machine aspire. 

M. Lenoir se propose d'employer l’eau en brouillard à Ja place de la 
vapeur; dans ce cas, rien n’est à changer, et les soupapes des robinets 
fonctionnent comme précédemment. On peut aussi introduire indiffé- 
remment la vapeur ou l’eau en brouillard, par un ajutage de forme 
quelconque, et qui déboucherait dans la prise d'air même. Dans ce der- 
nier cas, les robinets seraient déplacés et le fonctionnement resterait le 
même. 

On doit voir, par tout ce qui précède sur la marche de cette machine, 
que, comme caractère distinctif de fontionnement, elle respire ow aspire 
tous ses élèments producteurs de force, et que cette action se produit 
mécaniquement, à peu près de la même manière qu’elle se détermine 
physiquement chez les êtres organisés. 


PRIX COMPARATIF 


DES MACHINES LENOIR ET DES MOTEURS A VAPEUR. 


La Société Lenoir et C°, en formant, avec le concours de M. Marinoni, 
des ateliers spéciaux pour la construction de ses moteurs à air dilaté par 
la combustion des gaz, est déjà en mesure, comme nous l'avons dit, de 
recevoir et d'exécuter toutes les commandes qui lui sont adressées. Et à 
cet effet elle a dressé et publié un tableau de prix de ses machines, 
depuis la force d’un demi-cheval, jusqu’à celle de 20 chevaux, soit pour 
Paris, soit pour la province ou l'étranger. 

Il nous a paru intéressant pour nos lecteurs de reproduire ce tableau 
de prix, et d'y ajouter parallèlement celui des moteurs à vapeur de puis- 
sance correspondante. Il est vrai que pour ces derniers, il y a de grandes 
variations, suivant le genre de machines et même aussi selon les con- 
structeurs. 

Ainsi une machine à détente et à condensation revient nécessairement 
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plus cher qu’une machine de même force qui serait établie dans les 
conditions les plus simples. Le système horizontal que l’on applique gé- 
néralement aujourd’hui, et qu'un grand nombre de mécaniciens exécu- 
tent à des prix très-réduits, est évidemment d’un coût moins élevé que 
le système à balancier qui n’est plus guère employé que pour les grandes 
puissances et lorsqu'on exige beaucoup de régularité. 

Nous sommes donc dans l'obligation, pour établir la comparaison, de 
donner des prix moyens qui diffèrent entre eux dans une certaine limite, 
et en y ajoutant naturellement le générateur et les frais nécessaires pour 
le montage, la maçonnerie, le fourneau, la cheminée, ce qui, comme on 
sait, augmente notablement le prix de revient de la machine elle-même. 

On verra, par ce parallèle, que l'appareil Lenoir, quoique tout récent 
encore et par conséquent susceptible de recevoir des améliorations, se 
livre cependant déjà, à des prix moindres que le moteur à vapeur le 
plus simple qui a subi, surtout depuis quelques années, des réductions 
très-considérables. 


TABLEAU 


DES PRIX DES MOTEURS A AIR DILATÉ ET DES MOTEURS A VAPEUR. 


FORCE MACHINES LENOIR MACHINES A VAPEUR | 


livrées et posées avec chaudières et fourneaux. 


du moteur OBSERVATIONS. 


—— |, me, 


en chevaux. à Paris. |en province. | minimum. maximum. 


francs. francs. francs. francs. 


| 
i 
| 
900 1100 1300 1500 | Les machines à vapeur 
1 


de petite force se font gé- 
1350 1350 2000 néralement sans condensa- ' 
1910 21410 nn mais ayee came: ; 
” | les plus faibles sont soli- 
240 2070 daires avec leurs généra- | 
3030 3230 H e Les main de 
i grande puissance ont leurs 
a200 a chaudières à part, avec | 
5370 5720 À re et es 
! nées en briques, et elles | 
enis 9959 ; exigent en outre des mas- ! 
7760 8110 d sifs en maçonnerie pour les | 


9490 9990 fondations. 
411950 12650 


Les machines Lenoir sont livrées par le constructeur, garanties pour 
la force, le bon fonctionnement et la bonne exécution. 


AVANTAGES DES MACHINES LENOIR. 


Ce système de moteur à air dilaté est moins cher à établir, comme on 
vient de le voir par Je tableau ci-dessus, que le moteur à vapeur de 
même puissance; mais ce n’est pas seulement sous le rapport du coût 


2h PUBLICATION INDUSTRIELLE. 


ou de la dépense première qu'il est apprécié aujourd’hui, c'est encore et 
plus même par les conditions spéciales qu’il permet de remplir et qui le 
rendent aisément applicable. Il présente, en effet, des avantages qu'il 
n’est pas possible de contester, et qui, l'ont fait estimer tout d’abord. 

Ainsi, il supprime entièrement la chaudière avec son fourneau ou che- 
minée et tous les accessoires ; et il n’exige pas de mise en train, de chauf- 
fage préalable. Il suffit d'ouvrir le robinet de gaz pour le mettre en acti- 
vité, ce qui a lieu au moment voulu, à une heure quelconque de la 
journée, tandis que pour la machine à vapeur, qui ne travaille que 
pendant le jour, il faut tous les matins allumer le foyer, chauffer le 
générateur une heure ou deux à l'avance pour se mettre en vapeur : si 
donc la journée commence à six heures, le chauffeur est obligé d’être à 
son fourneau avant cinq heures; et lorsque c’est le lendemain d'un jour 
férié, il faut qu'il y soit encore plus tôt. Pendant les heures de repos, il 
doit avoir le soin de couvrir son feu de manière à ne pas trop élever la 
tension de la vapeur, et en l’alimentant néanmoins de façon à se trouver 
à la pression nécessaire au moment de remettre en marche. Ce sont des 
exigences qui ne sont pas toujours bien remplies, et qui occasionnent des 
accidents ou des pertes de temps. 

Avec la machine Lenoir, la question de la fumée est tout à fait résolue 
puisqu'on n’en produit pas; or, on sait combien, dans les grandes villes, 
les générateurs à vapeur rencontrent, maintenant, de difficultés, juste- 
ment à cause de l’énorme quantité de fumée qu'ils dégagent, et que l'on 
n'a pu éviter jusqu'ici, malgré les différents systèmes plus ou moins 
ingénieux qui ont été proposés pour la brüler. 

Cette machine, qui occupe si peu de place, et dont le volume est tou- 
jours très-réduit comparativement à celui des machines à vapeur, a le 
mérite de se poser partout, sans gène, sans embarras, aussi bien au troi- 
sième ou au quatrième étage qu'au rez-de-chaussée sur un sol quel- 
conque, lorsqu'elle n'est pas d’une grande puissance. De là cet extrême 
avantage de servir à une foule d'industriels qui travaillent en chambre 
ou dans de petits ateliers, et qui étaient obligés pour faire marcher leurs 
outils, leurs métiers ou leurs appareils, d'employer des hommes de 
peine, ne pouvant appliquer d'autre force motrice. 

Pour ces fabricants, c'est un véritable service rendu que de leur four- 
nir un tel moteur qui ne demande aucun soin, aucun travail particulier, 
ni allumage, ni entretien de foyer, que l’on met en train et que l’on 
arrête instantanément à volonté. Aussi, considéré sous ce point de vue, 
nous croyons que ceux qui le possèdent en apprécient les bons résul- 
tats, et seraient bien fâchés aujourd’hui d'en être privés. 

Actuellement on produit du gaz d'éclairage dans toutes les villes, et 
même dans les bourgs et dans quelques villages, par conséquent la ma- 
chine à air dilaté par la combustion de ce gaz peut s'établir déjà dans un 
bien grand nombre de localités. Et si, comme il y a lieu de l’espérer, on 
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arrive à fabriquer le gaz avec plus de facilité et d'économie, on pourra 
alors mettre de ces moteurs partout. 

Remarquons qu'il n’est pas nécessaire de prendre du gaz éclairant, 
l'hydrogène serait parfaitement suffisant, et même préférable. Or on peut 
produire ce gaz avec de l’eau, ou avec une foule d’autres matières que 
l'on rencontre en tout lieu, seulement le problème à résoudre est de le 
fabriquer économiquement. 


FRAIS D'ENTRETIEN COMPARATIFS DES MACHINES LENOIR 
ET DES MACHINES A VAPEUR. 


En comptant le gaz au prix actuel de 0,30 c. le mètre cube, que l’on 
paye à Paris, nous allons voir que le moteur Lenoir est, dans Certains 
cas, pour des petites forces, d’un emploi plus économique que le moteur à 
vapeur. 

Considérons, en effet, une machine de la force nominale de 1 cheval, 
équivalent à 75 kilogrammètres ou à 75 kilog. élevés à 4 mètre de hau- 
teur dans une seconde. Le fabricant qui voudrait avoir un appareil à 
vapeur de cette force, devra dépenser pour son acquisition et son instal- 
lation une somme de 1,800 fr. 

Soit, au taux de 10 p. 0/0, pour l'intérêt et l’amortisse- 

Mont; par 'AnNOe escrocs 180 fr. 

Or une telle machine, étant seulement à détente sans con- 
densation, ne brûle pas moins de 5 kilog. de charbon à l’heure, 
ce qui, pour une journée de 12 heures (dont 10 heures effec- 
tives), avec l'allumage et les repos, porte la consommation 
journalière à 60 kilog. par jour, 

Soit pour 300 jours de travail par année, 18,000 kilog., à 
LO fr. les 1,000 kilog., ci......... ANT, 720 fr. 

S'il ne faut pas, pour conduire une faible machine, un chauf- 
feur spécial, comme pour des machines puissantes, il n’est 
pas moins nécessaire de déranger un ouvrier de temps à autre 
pour alimenter le foyer, pour la surveiller, en graisser les dif- 
férentes parties, pour vider la chaudière, la nettoyer, la re- 
mettre en état, tous les huit ou quinze jours, pour renouveler 
les garnitures, et enfin entretenir toutes les parties de façon 
qu'elles fonctionnent convenablement, sans quoi, elle ne 
tarderait pas à consommer une plus grande quantité de char- 
bon; aussi si on ajoute à cette main-d'œuvre les dépenses 
d'huile, de graisse, d’éloupes, de chiffons, nous croyons que 
ce n’est pas trop de porter à ce sujet une somme annuelle 
Bises A da sereine dr nero ele es en NE NE 1,000 fr. 


— 


Par conséquent, on trouve que les frais d'entretien de la ma- 
chine à vapeur d’un cheval s'élèvent annuellement à........ 1,900 fr. 
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La machine Lenoir, de même force, est livrée, comme nous l'avons 
vu plus haut, au prix de 4,350 fr. à Paris; supposons qu'avec l'installa- 
tion elle revienne à 1,500 fr. ; 

C'est par année, au taux de 10 0/0, une dépense de....... 150 fr. 

La consommation de gaz étant comptée à 1 mètre cube 
par heure, ou 10 mètres cubes par journée effective de 10 
heures, c’est 3,000 mètres cubes par année, à 0 fr. 30, prix 
ACTUEL À PAPIS ses eos. s D E so... 900 fr. 

L'appareil n’exigeant pas de chauffeur, de nettoyage, de 
chaudière, ne doit pas coûter pour son entretien, le graissage, 
l'électricité, etc., plus de 1 fr. par jour, soit annuellement . . 300 fr. 


Par suite, les frais de la machine pour l’année s'élèvent à . 1,450 fr. 


Ainsi le moteur à air dilaté, de 1 cheval, présente sur la machine à 
vapeur de même force, une économie annuelle de 450 francs. 

La différence serait comparativement plus grande pour des machines 
de plus faible puissance. 

Il est vrai que pour des puissances de 15 à 18 chevaux, et au-dessus, 
les conditions changent, la machine à vapeur devient alors plus écono- 
mique, surtout lorsqu’elle est bien établie, avec une bonne détente et 
avec la condensation ; cependant la différence n’est pas tellement consi- 
dérable, qu'elle ne puisse encore, dans certains cas, surtout jusqu’à 8 à 
10 chevaux, faire donner la préférence au moteur Lenoir. Ainsi, approxi- 
mativement, voici les résultats comparatifs que l’on peut établir pour 
une puissance de 10 chevaux. 


Machine à air Machine à vapeur 
dilaté à haute à condensa- 
par le gaz. pression. tion. 
Intérêt et amortissement annuel. 700 fr. 4,050 fr. 1,200 fr. 
Dépenses de combustible... ... 9,000 5,760 4,000 
Frais d'entretien, chauffage, etc. 41,000 3,000 3,000 
Totaux........... 40,700 fr. 9,810 fr. 8,200 fr. 


La différence, comme frais annuels, est donc de 1,000 à 1,200 fr. en- 
viron, en faveur de la machine à haute pression, et de 2,500 fr., pour la 
machine à condensation. Mais si l'on observe que ces machines exigent 
un emplacement de 15 à 20 mètres carrés, tandis que la machine Lenoir 
en occupe à peine la cinquième partie, qu’elles demandent de plus un 
local spécial, un bâtiment, une construction particulière pour les rece- 
voir, et dont l'intérêt doit nécessairement ajouter aux frais d'entretien, 
on trouve en définitive que la différence n’est pas aussi considérable. 

Disons encore que la machine à condensation, qui présente certaine- 
ment le plus d'économie sous le rapport du combustible, ne peut être 
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applicable dans toutes les localités, à cause de la grande quantité d'eau 
qu’elle exige, et de plus elle demande plus de soin et d’attention pour la 
conduire et la maintenir en parfait état d'entretien et de bon fonctionne- 
ment. Elle ne peut d’ailleurs, en cas de besoin, se déplacer sans occasion- 
ner des frais considérables. 

Tandis que, comme nous l’avons dit, le moteur Lenoir peut se placer 
indifféremment partout, sans difficulté et se déplacer de même, qu'il 
n’exige pas de chauffeur, que la surveillance et l'entretien en sont très- 
faciles, etc. 

OBSERVATION. — Il ne nous a pas été donné jusqu'ici de déterminer 
directement par expérience la quantité de gaz dépensé par la machine, 
et nous avons dû tout naturellement nous en rapporter à la déclaration 
même de l'honorable constructeur ; c’est pourquoi dans l'estimation de 
la dépense calculée plus haut, nous avons porté la consommation du gaz 
à 1 mètre cube par cheval et par heure. M. Marinoni nous a déclaré que 
cette dépense ne devait pas dépasser 8 à 900 litres dans le même temps 
et pour la même force. 

Nous croyons, du reste, que l’on arrivera certainement à réaliser de ce 
côté de larges économies. Déjà en comparant la consommation actuelle à 
celle des premières petites machines qui ont été établies comme essais, 
on reconnait sans peine qu’il y a une amélioration sensible. Or, si l'on 
remarque que ce système n'est encore qu’à son début, qu'il reçoit tous 
les jours des perfectionnements utiles, on doit compter qu'avant peu on 
en obtiendra de grands résultats. 

Nous croyons, en résumé, que la machine à air dilaté est appelée à se 
répandre dans un grand nombre d'industries, que déjà dans l’état où elle 
se trouve elle est parfaitement applicable comme moteur de faible puis- 
sance, et que dans un avenir plus ou moins rapproché, elle pourra, dans 
bien des cas, remplacer la machine à vapeur d’eau. On doit surtout l'es- 
pérer en voyant les progrès que l’on a obtenus dans la fabrication du gaz, 
qui, avant peu, subira certainement des réductions notables et permettra 
par suite de l’employer avec plus d'avantage. f 

M. Lenoir, qui est un véritable inventeur, a pris successivement plu- 
sieurs brevets depuis 1858, en France et à l'étranger, pour son système 
de moteur. Il s'occupe maintenant avec activité de cette question impor- 
tante de la production du gaz, et nous espérons bien que, par de nou- 
velles découvertes, il complétera son invention, ce qui permettra d'en 
étendre encore les applications. 


` 
Nora. En publiant les Machines caloriques, nous donnerons la nomenclature 
de tous les brevets qui ont été demandés pour les divers genres de moteurs 
à air. 
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CALCUL DU TRAVAIL MAXIMUM 
DANS LES MACHINES A AIR DILATÉ 


Par MM. THIRION et de MASTAING, ingénieurs à Paris. 


MM. Ch. Thirion et de Mastaing s'occupent, depuis quelque temps déjà, 
de l'étude des machines à air, qui, comme nous l'avons dit, ont été le 
sujet, surtout dans ces dernières années, d’un grand nombre de demandes 
de brevets d'invention, soit en France, soit ailleurs, aussi bien pour les 
moteurs à air dilaté par la combustion des gaz que pour les moteurs à 
air chauffé directement par des foyers. 

Comme jusqu'ici il wa pas été fait d'expériences directes assez suivies 
concernant l'effet utile et la quantité de combustible consommé par ces 
moteurs nouveaux, MM. Thirion et de Mastaing ont voulu s’en rendre 
compte théoriquement, et, à cet effet, ils se sont proposé de rechercher 
par le calcul le travail que pourraient produire sur le piston d'une ma- 
chine comme celle de M. Lenoir la pression et la détente des produits 
de la combustion du gaz mélangé à lair introduit dans le cylindre. 


Pour détermmer ce travail, ils supposent un cylindre d'une capacité 
sufiisante pour recevoir un volume abcd (fig. A), composé, par 
exemple, de : 

20 mètres cubes d'air atmosphérique, 
et 1 mètre cube de gaz d'éclairage, 
à la pression d f = 1 atmosphère et à la température 0°. 

L'inflammation ayant lieu subitement dans le cylindre, comme on l'a 
vu précédemment, au moment où le piston est arrivé à une certaine 
position b c de sa course, la pression s'élève immédiatement et devient, 
par exemple, égale à cg. Le piston, poussé alors vers l'extrémité de sa 
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course, parcourt l’espace bn, et la pression qui diminue successivement 
redevient 


mi = df = 1 atmosphère. 


La courbe dégradée gl représente, comme on sait, les valeurs succes- 
sives de la pression, et la surface teintée & gl exprime le travail total que 
pourrait fournir la détente du gaz t. 

Le volume abcd se composant, par hypotl:se, comme nous venons 
de le dire, de 1 mètre cube de gaz et de 20 mètres cubes d'air, à la tem- 
pérature de 0°, et à la pression de 076 de mercure = 1 atmosphère, 
on trouve que le poids total de ces 21 mètres est de 26700. 

En effet, on a, d’un côté, pour les 20 mètres cubes d'air, 


Oxygène... — 598 


0) ox 
PO EE 000 À "7 26000. 


Et pour 1 mètre cube de gaz d'éclairage dont la composition moyenne. 
d'après M. Payen, est la suivante : 


En volume. Eu poids. 

Ct Ht — hydrogène bicarboné........ = 0e- 090 0:1145 
C? H? — hydrogène protocarboné .... = 0 570 0 4142 
H — hydrogène pur ............ = 0 220 0 0198 
CO — oxyde de carbone...... sie = 0 75 0 0945 
AE ee DO Basse argr a masses = Ù0 (6 0 0570 


Totale ss... = 10% 000 017000 


D'un autre côté, les éléments simples qui entrent dans la composition 
des gaz de ce mélange, s’y trouvent dans la proportion suivante : 


H — hydrogène... = 051397 | 

— car = 491 : 
C carbone... 0 L494 l = 97000. 
O — oxygène.... = 0 055 


Az — azote....... = 0 0570 | 


Il en résulte que, après la combustion, le produit gazeux a la compo- 
sition suivante en poids : 


PR O A TE ETE == 4*2572 

Acide carhonique....... = 1 6478 l'totat égal au poids: 26% 7000 
ONVDÈES...s csv en CTI | avant la combustion. 

AD Bancs aire Meier = 20 0770 


1. On peut voir, dans notre Traité théorique et pratique des moteurs à vapeur, les règles et 
les tracés que nous avons donnés pour déterminer la courbe gl, et par suite la surface de 
travail k gl, dans les machines à vapeur à détente, marchant avec ou sans condensation. 
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Or, d’après Dulong, la quantité de chaleur développée par les diffé- 
rents agents indiqués ci-dessus étant, pour 1 kilogramme, de : 


Hydrogène bicarboné ...... = 12032 calories. 
Id.  protocarboné ... = 13205  » 

Hydrogène pur............ = 34700 » 

Oxyde de carbone......... = 2488 » 


On a évidemment pour les poids indiqués : 


C'H = 0,1145 X 12032 = 1377,6 calories. 
CH = 0,4440 Xx 13205 = 5466,8 » 

H = 0,0198 x 34700 = 694,0 » 
CO = 0,0945 X 2488 = 235,6 » 


TO = 7774,0 calories. 


Mais, comme la formation de l'eau à l’état de vapeur absorbe, d’après 
les expériences de M. Regnault ‘, 606,5 calories par kilogramme à 0°, 
on doit déduire de cette quantité, pour la chaleur latente : 


1:2572 x 606,5 = 758 calories. 


Par conséquent, il reste réellement = 7016 calories à reporter 
entre les différents produits, suivant leur capacité calorifique et leur 
poids, lesquels sont : 


4 


Vapeur non saturée.. = 1kK2572 X 0,840 = 1°056 
Acide carbonique.... = 4 6478 X 0,202 = 0 333 
OSVPÈNE sers = 3 7180 X 0,217 = 0 807 
Azole.............. = 20 0770 X 0,244 = 4 899 


D'oùilsuit que, pour échauffer la masse de 4°, il faut = 7°095 


L'élévation de la température, au moment de la combustion, serait 
donc de : 


7016 
—— = degrés envir 

NTE 1000 degrés on, 

si la pression reste égale à celle de l'atmosphère, car les capacités calori- 
fiques indiquées dans l'évaluation précédente conviennent aux gaz chauf- 
fés à pression constante. Cette température sera donc celle que posséde- 
ront les gaz quand le piston sera venu en mn. En ce moment, le gaz 


1. Nous avons reproduit dans notre Traité des moteurs à vapeur la table résumant le beau 
travail de M. Regnault, sur les quantités de calorique latent de vaporisation pour des 
vapeurs qui se forment de 00° à 230 degrés. 
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dilaté par cette température de 1000° occupera un volume admn tel, 
qu'on aura : 


admn : 21m<-00 |} (1 + 1000° X 0,00367) : 1!. 


D'où admn = 2141-e- 00 X (1 + 3,67) 
comme abcd = 21m<.00 x 1 
il reste bemn = 24m- 00 X 3,67 = 7792-07 


pour l'accroissement de volume du gaz après détente. 

En réalité, l'échauffement du gaz a eu lieu dans la valeur abcd instan- 
tanément, et on sait que la quantité de chaleur qui élève de 1° la tempé- 
rature d'un gaz libre de se dilater, élève aussi sa température de 4°42 
quand il n’est pas libre de se dilater; par conséquent, sa température, 
qui eût été de 1000° à pression constante, sera de : 


1000 Xx 1°42 = 1420° 


à valeur constante. 
Mais alors c’est la pression qui change dans le rapport des coefficients 
de dilatation, On aura donc : 


cg : 1 atmosphère :: (1 + 1420 a) : 1. 


D'où eg = 69%: 944 
moins ch = 1%-00 
d'où kg = 5%a-244 


Si donc on admet que le piston ait 1 mètre carré de surface, 1° la pres- 
sion exercée sur ce piston sera : 


4m-4-00 X 10330 x 5,214 = 53830; 


2° la course $? de ce piston devant engendrer un accroissement de vo- 
lume de 77™-¢- 070 sera de 7707, et la surface kgl, qui exprime le tra- 
vail effectué sur le piston, sera environ : 


0,45 x 53830 x 7707 = 1,866,905 kilogrammètres, 


soit, en nombre rond, 1,900,000. 

Tel est en définitive, au maximum, le développement du travail total 
effectué sur le piston par la combustion de 1 mètre cube de gaz dans 
20 mètres cubes d'air. 


1. Lois de physique générale : Un volume de gaz v étant à une température t, si on le 
chauffe à t', il devient »', et l'on av' : e :: 1 +!’ : 1 + at. a, coefficient de dilatation 
des gaz = 0,00367. Ici, par hypothèse, t = 0. 

De même, pour les pressions : 


p'spis(l+ at) i (l taet. 
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Si ce travail était dépensé en 1 heure, on voit qu'il correspondrait à 
la puissance effective de 


1,900,000 
60 x 60 x 75 


Or, la chaleur fournie par la combustion de 4 kilogramme de houille 
peut produire 11:50 de vapeur d’eau à la pression de 6%: 21 ; si cette 
vapeur est employée dans une machine sans condensation , en la faisant 
détendre jusqu’à la pression atmosphérique (par conséquent de 6,21 fois 
son volume primitif), on a comme travail maximum théorique sur le 
piston 


= 7 chevaux-vapeur de 75 kilogrammètres. 


444,000 kilogrammètres ; 


soit 14,64 chevaux-vapeur. 

Et si la même quantité de vapeur est utilisée dans une machine à con- 
densation, où l’on peut faire le vide jusqu’à 1/10° d’atmosphère, et où 
par suite on peut prolonger la détente à cette dernière limite, le travail 
théorique maximum sur le piston s'élève à 


990,000 kilogrammètres, ou 3,67 chevaux. 


Ainsi, en comparant le travail obtenu par 1 kilogramme de charbon, 
employé à engendrer de la vapeur d’eau à 6 atmosphères, avec la com- 
bustion de 1 mètre cube de gaz dans 20 mètres cubes d'air, on remarque 
que la puissance théorique fournie par ce gaz dans la machine à air 
dilaté serait environ 2 fois celle obtenue par la vapeur dans la machine 
à condensation, avec la plus grande détente possible, et plus de 4 fois 
celle fournie par la même quantité de vapeur dans la machine à haute 
pression, sans condensation, détendant jusqu’à 1 atmosphère. 

Mais il est utile de comparer ce travail pour la dépense en argent : 

Or, dans l’état actuel, on sait que le kilogramme de houille revient à 
environ 4 centimes à Paris, tandis que le mètre cube de gaz d'éclairage 
coùte 30 centimes. 

Par conséquent on peut dire que le cheval théorique de 75 kilogram- 
mètres revient : 


dans la machine à air dilaté à..............., = = leont. 28; 
dans la machine à vapeur à haute pression à.. Ta =9, 4; 
et dans la machine à condensation.......,... st =1, 09. 


En pratique, nous ne sommes pas encore arrivés à ces résultats, mal- 
gré les progrès considérables qui se sont successivement opérés dans les 
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constructions mécaniques depuis plus d'un demi-siècle. Cependant, il 
faut bien le reconnaître, la machine à vapeur est arrivée aujourd’hui à 
un degré de perfection tel, qu’elle ne laisse à peu près rien à désirer. 

Ainsi, théoriquement, au prix actuel du gaz light, la machine à air 
dilaté par la combustion de ce gaz consomme, en argent, toutes choses 
égales d’ailleurs, presque deux fois autant que la machine à haute pres- 
sion, à détente, et quatre fois plus que la meilleure machine à conden- 
sation. 

Lorsque le prix du gaz sera réduit à 7 ou 8 centimes le mètre cube (et 
tout fait espérer qu’on doit y arriver), si la machine à air atteint en ren- 
dement, la perfection des bonnes machines à vapeur marchant à grande 
détente et à condensation, elle deviendra alors aussi économique que ces 
dernières. 

Nous devons observer que l’on n’est pas obligé d'employer pour ce 
genre de machine du gaz light, on peut simplement faire usage de gaz 
non éclairant, et plutôt de l'hydrogène pur, qui, fabriqué exprès pour 
produire la force motrice, devra certainement revenir à des prix nota- 
blement moins élevés. 

MM. Thirion et de Mastaing ont cherché aussi à déterminer le maxi- 
mum du travail que l’on peut obtenir par la dilatation de l'air atmosphé- 
rique directement chauffé à l'aide d'un foyer adhérent à la machine, 
comme dans les moteurs dits caloriques d'Ériceson. 

lls ont trouvé que 1 kilogramme de houille développe autant de cha- 
leur par sa combustion que 4 mètre cube de gaz d'éclairage, d’où il 
résulte que la limite du travail possible, à dépense égale, dans une ma- 
chine où lair serait dilaté par la combustion de la houille, est aussi 
représenté par 

4,900,000 kilogrammètres, 


soit, 7 chevaux-vapeur. 


Par conséquent, si on arrivait à faire de telles machines utilisant com- 
plétement la chaleur dégagée par la combustion de la houille, on aurait 
évidemment le moteur le plus économique et le plus avantageux. 

Nous reviendrons prochainement sur ce sujet qui intéresse au plus haut 
degré toutes les branches industrielles et agricoles. 


IMPRESSION DES TISSUS 


MACHINE A IMPRIMER A QUATRE COULEURS 


POUR MOUCHOIRS ET INDIENNES 


CONSTRUITE 


Par M. TULPIN AINÉ, mécanicien à Rouen 


Pour MM. GARELINE JACOB, manufacturiers à Yvanova (Russie) 


(PLANCHES 19, 20 ET 21) 


L'impression au rouleau ne remonte pas bien loin. C'est seulement au 
commencement de ce siècle qu’elle prit naissance en Angleterre. 

Le célèbre Oberkampf est le premier qui se servit en France des 
machines anglaises. Mais les rivalités qui existaient à cette époque entre 
les deux nations ayant rompu toutes relations, nous ne pouvions profiter 
des améliorations que nos voisins introduisaient chaque jour, quand un 
ouvrier français, Lefèvre, inventa la machine qui porte son nom et dont 
l'influence sur toute l’industrie fut si considérable. En effet, la filature et 
le tissage, les arts chimiques, comme la gravure, ne durent leur exten- 
sion qu’à la découverte de Lefèvre ; car c’est seulement à dater de cette 
époque que les étoffes imprimées se répandirent dans toutes les classes 
de la société, et l’immense extension de cette fabrication non-seulement 
devint une source féconde de richesse pour la nation, mais encore vul- 
garisa le sentiment du goût et du beau partout où pénétrèrent ses pro- 
duits. 

Une industrie si importante, alimentée par tant d’autres, et dont les 
résultats furent si grands, doit occuper sérieusement l'attention de tout 
le monde, et l’on doit aussi rechercher avec soin toutes les causes qui 
influent sur sa prospérité. 

Or, si nous examinons ce qui se passe en France, nous reconnaissons 
que pour les impressions fines et de fantaisie nous sommes au-dessus de 
nos puissants voisins et que nous l’emportons de beaucoup sur eux tant 
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par le fini de l'exécution que par la beauté du dessin et des couleurs. 
Ce genre de fabrication, qui s'effectue au moyen de planches plates, 
exige une main-d'œuvre assez considérable. L’élévation toujours crois- 
sante du prix du travail manuel a déjà causé de grandes modifications 
dans l'établissement des usines, et il est probable que dans un temps peu 
éloigné l'impression à la main ne pourra plus subsister dans nos grands 
centres manufacturiers. Cependant, malgré ces mauvaises conditions, il 
est probable que nous conserverons longtemps encore notre supériorité 
pour l'impression de certains tissus. 

Mais, d’un autre côté, il faut bien reconnaitre que nous ne pouvons 
lutter avantageusement avec les Anglais pour tout ce qui concerne les 
qualités ordinaires. Il n’y a chez nous ni la même activité commerciale, 
ni les mêmes moyens de production. La principale cause de cette infé- 
riorité tient surtout à la différence du prix des matières premières. En 
effet, on peut aflirmer, sans être taxé d’exagération, que les manufactu- 
riers anglais ont jusqu'ici payé les tissus, les agents chimiques comme les 
machines, 45 à 20 0/0 meilleur marché que nous. Avec de pareilles con- 
ditions la lutte était impossible. Dans les impressions fines, où la ques- 
tion des matières premières est moindre comparativement aux prix de 
vente, nous l'emportons souvent, parce que la différence de prix est lar- 
gement compensée par la nelteté des dessins et le brillant, comme par 
l'heureuse disposition des couleurs. 

Mais ce n’est pas ce genre de fabrication qui peut donner à nos 
manufactures l’activité que l’on remarque dans les établissements anglais, 
puisque la production des étoffes riches est faible en comparaison de 
celle des étoffes communes; ce sont surtout ces dernières qu’il faut pro- 
duire et vendre avec profit, non-seulement chez nous, où un droit pro- 
tecteur peut toujours nous mettre à l'abri d’une concurrence défavorable, 
mais encore sur les marchés étrangers; car c’est seulement ainsi qu’une 
industrie peut prospérer et devenir une source de richesse pour un pays. 

Bien que nous n’ayons pas encore tous les éléments de succès, il faut 
cependant convenir que nous approchons du jour où nous pourrons 
soutenir avantageusement la lutte. Le prix des matières premières tend 
chaque jour à diminuer. Mais ce n’est pas tout, il est encore indispen- 
sable de perfectionner les machines, de leur faire rendre davantage et de 
diminuer la main-d'œuvre. Cette question marche également à une solu- 
tion prochaine, et il n’est pas d'année où Fon n'ait à enregistrer d'heu- 
reuses modifications qui leur donnent, soit plus de simplicité dans la 
construction, soit plus de régularité dans la marche. 

Nous croyons donc intéresser nos lecteurs en rappelant brièvement les 
tentatives qui ont été faites depuis l'origine de cette industrie dans la 
construction des machines à imprimer en taille-douce. Nous ne citerons 
que les principales, celles qui méritent d’être signalées, tant par la nou- 
veauté de la conception que par l'originalité de l'idée, 
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MACHINE A IMPRIMER EN CREUX A LA PLANCHE PLATE. 


Nous avons exposé dans le vm? volume de ce recueil les différentes 
méthodes employées pour l'impression des tissus en relief. Nous n’avons 
donc pas à y revenir. Nous allons maintenant, comme nous l'avons fait 
dans le premier article, entrer dans quelques considérations générales 
sur l'impression en taille-douce, au moyen des planches plates qui ont 
précédé les rouleaux dont on se sert aujourd'hui. Cette étude sera d'au- 
tant plus intéressante, que l'impression par les planches plates n'est pas 
complétement abandonnée, et qu’elle est encore employée toutes les 
fois que les dessins doivent être représentés avec la plus grande perfec- 
tion possible. 

Nous empruntons les détails qui suivent à l'excellent ouvrage de 
M. Persoz, intitulé : Traité théorique et pratique de l'impression des tissus. 


Lorsqu'on a gravé en creux sur une surface plane ou convexe le sujet qu’il 
s'agit d'imprimer, on recouvre cette surface d'une couche uniforme de couleur 
qu’on fait pénétrer dans la cavité de la gravure, et qu’on enlève, au contraire 
des parties pleines, aussi nettement que possible, par différents moyens; puis 
on force le tissu à imprimer, en l’appliquant sur la surface gravée avec la pres- 
sion convenable, à pénétrer dans les cavités remplies de couleur, et à recevoir 
ainsi l'empreinte du dessin. 

Un Écossais du nom de Bell est, dit-on, le premier qui ait imprimé à la 
planche plate vers 4770. 

Dans le principe, la machine à planche plate n’était autre que la pierre de 
l'imprimeur en taille-douce : aussi les rapports étant extrêmement dificiles, 
parce qu’ils devaient se faire à l’œil, le fabricant était obligé de ne graver que 
de grands sujets détachés qui se trouvaient en entier sur une planche. 

La manœuvre de ces premières machines se faisait à la main, et outre que la 
grandeur des planches la rendait très-pénible, elle était d’une lenteur extrême. 

Bientôt l’on chercha et l’on trouva les moyens d’obtenir des rapports exacts, 
puis de rendre la marche de l'impression tout à la fois moins difficile et plus 
rapide en faisant mouvoir les planches mécaniquement. Par suite, les dimensions 
des planches furent considérablement réduites : au lieu d'avoir, comme celles 
qu’on employait dans le principe, 4 mètre et plus de longueur, elles meurent 
pas plus de 45 à 20 centimètres, selon le sujet; et cependant, tels sont les per- 
fectionnements apportés à ce genre d'impression, qu'on fait aujourd'hui beau- 
coup plus de besogne avec ces planches réduites qu'avec les anciennes. 

La machine à imprimer à la planche plate se compose : 

4° De deux rouleaux, faisant office de laminoirs, placés sur un bâti en fonte, 
et destinés à presser l'étoffe. Le rouleau supérieur est fixe et garni de plusieurs 
doubles de toile bien collée; le rouleau inférieur, aplati sur un des points de sa 
surface, est mobile, et peut être rapproché à volonté du rouleau supérieur; il 
porte d’ailleurs un rochet qui arrête la planche lorsqu'elle a glissé entre les deux 
rouleaux, et qu’elle doit rebrousser chemin. Ces rouleaux reçoivent le mouve- 
ment d'un moteur à l’aide d’une roue intermédiaire: 
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2° D'une plaque en cuivre gravée, portée sur un châssis en fonte, qui, en 
roulant sur de petites roues , conduit la plaque entre les rouleaux; 

3° D'un réservoir à couleur, d'une racle, dite docteur, ou lame d'acier, qu’on 
peut à volonté élever ou abaisser, et qui, durant le mouvement de la planche pour 
arriver en présence du rouleau , enlève, en l’essuyant avec la plus grande rapidité, 
l'excès de la couleur qui ne trouve pas à se loger dans le creux de la gravure; 

4° D'un drap sans fin tendu aux extrémités du bâti en bois, où les pièces et 
ce drap lui-même se dessèchent en passant sur un tuyau chauffé. 

Pour peu qu’on se pénètre bien du rôle que doit jouer ce drap dans ce genre 
d'impression, on conçoit qu'il doit être aussi fin, aussi uni et aussi élastique 
que possible; car sa fonction est de refouler le tissu dans les cavités de la gra- 
vure et de le forcer à se charger de la couleur qui y a été déposée. 

Or, ce refoulement ne pourrait s'effectuer si le drap, au lieu d’être élastique, 
était résistant comme une lame métallique, ou s’il renfermait des parties plus 
fortes et plus dures les unes que les autres. 

La machine une fois établie, l'opération en elle-même ne présente aucune dif- 
ficulté. Après avoir été uniformément chargée de couleur, la planche, poussée 
par l'ouvrier, glisse rapidement sous la racle, qui enlève l'excès de couleur, 
puis entre les deux cylindres, pendant que le cylindre inférieur offre sa surface 
pleine au cylindre supérieur, jusqu’au point qui détermine la roue à rochet. 
Alors le cylindre inférieur, en tournant sur lui-même, la saisit, en lui imprimant 
un mouvement opposé au premier, le presse contre le rouleau supérieur où elle 
est mise en contact avec le tissu et le drap sans fin. 

Lorsqu'elle sort d’entre les deux cylindres, l'ouvrier la ramène à Jui, la charge 
de nouveau de couleur, et ainsi de suite. 

Par ce procédé, on réalise des impressions d'une délicatesse et d’un fini 
qu'aucun autre n’a pu donner jusqu'ici. Cet avantage est dù : 

4 A ce qu'il permet de faire usage de couleurs plus épaisses et par consé- 
quent moins sujettes à couler; 

2 A ce que la couleur est raclée avec beaucoup de promptitude, et qu'il est 
démontré que la planche se nettoie d'autant mieux que la racle passe dessus 
avec plus de rapidité; 

3° A ce que les planches passent entre les rouleaux avec la vitesse et la pres- 
sion qui conviennent le mieux à la gravure; et surtout, 

4° A ce que le tissu qui a été engagé dans la cavité de cette gravure en est 
relevé graduellement et sous un certain angle; car cette dernière circonstance, 
en apparence insignifiante, a beaucoup plus d'importance qu’on ne le croit géné- 
ralement, puisqu'il ne faut qu’imprimer avec une planche, et relever l'étoffe 
plus ou moins brusquement sous tel ou tel angle, pour obtenir des résultats 
diamétralement opposés; ce qui s'explique, si l’on veut faire attention qu’en 
définitive ce sont deux corps qui se disputent un troisième auquel ils adhèrent. 


DE L'IMPRESSION EN CREUX AUX ROULEAUX. 


La découverte des machines à imprimer en creux a exercé une si 
grande influence sur les destinées de l’industrie, que l'Angleterre et la 
France se disputent l'honneur d’avoir donné naissance à l'inventeur de 
la première machine. 

XII. 17 


258 PUBLICATION INDUSTRIELLE. 


Quelle que soit l’indécision qui règne à cet égard, dit M. Perso, il est 
parfaitement établi qu’en 1785, la maison Livessy, Hurgrave, Hall et Cê, de 
Manchester, imprimait avec succès au rouleau gravé en creux, et il n’est 
pas moins certain que c’est à l'Écossais Bell qu'il faut en attribuer la décou- 
verte; ce n’est donc que quinze ans plus tard qu’il a été importé en France. 

Il nous a paru intéressant de rechercher à ce sujet les divers systèmes 
qui ont été proposés pour les machines à imprimer au rouleau. 

Voici le résultat de nos investigations à cet égard : 


A l’aide des premières machines qui furent inventées, on n’imprimait qu'une 
seule couleur à la fois. 

Quoiqu'au fond elles soient toutes construites sur le même principe, elles pré- 
sentent cependant dans leurs détails quelques différences qui, joinies à leur 
origine, les ont fait désigner par des noms spéciaux : on a les machines Lefèvre, 
ainsi nommées du nom du mécanicien qui, le premier les a construites en 
France, et les Machines anglaises ou de système anglais, qui rappellent leur 
origine ou les particularités qui les distinguent des précédentes. 

Remarquons que dans les unes comme dans les autres, on trouve : 

4° Un rouleau gravé; 

2° Un rouleau dit presseur, parce que c’est en passant entre lui et le cylindre 
gravé que la toile est refoulée dans la gravure; 

3 Un système de leviers, simple dans les machines de Lefèvre, composé dans 
les machines anglaises, et qui presse les deux cylindres l’un contre l’autre; 

4° Un baquet ou réservoir à couleur, qui fournit directement ou indirecte- 
ment la couleur au rouleau gravé; 

5° Une racle, qui a pour objet d'enlever l’excédant de couleur et de nettoyer 
la surface du rouleau; 

6° Un drap sans fin, recouvert ou non d'un doublier, et dont le principal rôle 
est de faire pénétrer, par son élasticité le tissu dans la gravure t. 

Examinons d’abord les principaux caractères de la machine Lefèvre, qui est la 
première en date. 

Le système des leviers est simple, de telle sorte que la pression à produire 
étant considérable, il faut pour l'obtenir une grande quantité de poids. C’est 
assurément gênant, quelquefois même dangereux. Mais l’inconvénient qui en 
résulte est compensé par un avantage, en ce sens qu’il ne se produit aucune 
vibration qui altère la netteté de l'impression. 

Le cylindre gravé est placé entre le point d'appui de la racle et la racle elle- 
même. Quand mème le cylindre ne tournerait pas bien rond, il est toujours 
bien nettoyé, et sa surface ne s’endommage pas pour cela, car la racle suit très- 
facilement toutes les oscillations du cylindre. 

Lefèvre ne mettait pas de rouleau fournisseur, parce qu'alors presque tous les 
épaississants se faisaient au moyen de la gomme. Il n’y avait pas non plus de 
contre-racle, elle était remplacée par une brosse. 

La machine de M. Rissler, employée pour la première fois à Wesserling, était 


1. La description de ces machines se trouve dans le Bulletin de la Société industrielle de 
Mulhouse, t. 111, p. 249 à 274, et dans le Traité de l'impression des tissus, par M. Persoz, 
t. 1, p. 353 et suivantes. 
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munie d’un système de leviers complexe qui n’exigeait qu’un faible poids pour 
exercer une pression considérable, mais qui, aussi, occasionnait des défauts 
chaque fois que vibraïent ces leviers. 

La disposition de la racle, qui pivote sur elle-même, nécessite un réglage par- 
fait de la machine; car sans cette condition, elle est exposée à quitter le cylindre, 
et celui-ci ne serait pas bien nettoyé ou quelquefois mème pourrait ètre endom- 
magé. Une contre-racle et un rouleau fournisseur, auquel est joint encore un 
rouleau intermédiaire, se retrouvent toujours dans ce système. 

Ces deux machines sont les plus célèbres comme machines à une seule couleur; 
mais dans celles qui impriment à plusieurs couleurs, nous trouverons une plus 
grande variété de combinaisons. 

MACHINES A PLUSIEURS COULEURS. — C’est, paraît-il, à M. Adam Varkinson, 
de Manchester, qu’on doit la première machine à deux couleurs. 

En suivant l’ordre chronologique, nous remarquons d’abord la machine de 
M. Hertzik, à Paris (brevetée en France le 30 décembre 1814), au moyen de la- 
quelle, dit l'inventeur, on peut imprimer un nombre presque indéterminé de cou- 
leurs. Pour arriver à ce résultat, lauget est formé d'autant de compartiments 
qu’il y a de couleurs; elle est en outre munie d’une disposition particulière qui 
permet d'imprimer en zigzag bien que les rouleaux portent des dessins droits. 
Cette disposition consiste dans un excentrique relié directement à l’étoffe, qui est 
tirée au moment de l'impression, tantôt à droite, tantôt à gauche. 

Quelques années après (46 avril 4827), MM. Dollfus, Mieg et C° prirent un 
brevet d'invention pour une machine qui imprimait également à plusieurs cou- 
leurs au moyen d’augets à compartiments. 

Une autre machine, qui mérite d’être citée, est celle de M. Perrot, à Rouen 
(brevelée le 25 août 1830). Elle possède des moyens de réglage fort bien enten- 
dus, surtout pour ce qui concerne les raccords du dessin obtenu par une légère 
variation dans la situation respective des surfaces des rouleaux. On sait que le 
célèbre auteur de la Perrotine s’est fait breveter plus tard pour saibelle et ingé- 
nieuse machine à planches plates. 

La machine de MM. A. Kæchlin et C°, de Mulhouse, décrite dans le Porte- 
feuille du Conservatoire des arts et métiers, est celle qui a la plus grande ana- 
logie avec la machine de M. Tulpin, dont nous allons donner la description. 

Elle en diffère cependant par les points principaux suivants : 

4° La hauteur du bâti était plus grande d'environ 008, ce qui rendait plus 
difficile la pose des rouleaux gravés supérieurs; 

2 Le bâti n’était pas aussi évidé, ce qui ne laissait pas toujours voir suffi- 
samment bien tous les organes importants des rouleaux gravés inférieurs; 

3° Le point d'attache des grands leviers horizontaux était placé dans le même 
axe vertical que les points d'attache des petits leviers, ce qui obligeait d’ovaliser 
le trou du petit bras du levier pour permettre le mouvement; 

4° La vis de bâtis des 4°" et 4° rouleaux était montée directement sur les le- 
viers qui les portent, en sorte que l’inclinaison des leviers modifiait la pression 
exercée par la vis. 

Malgré ces inconvénients, la machine de M. Kæchlin n’en était pas moins un 
grand perfectionnement, et elle mérite d’être signalée à plus d’un titre. 

M. Ch. Dollfus de Mulhouse prit, le 30 juin 4836, un brevet pour supprimer 
le drap sans fin et le remplacer par une garniture sur le rouleau presseur, 


260 PUBLICATION INDUSTRIELLE. 


2s Mobilité de la vis à élargir, ce qui permet de la rapprocher plus ou moins 
du cylindre gravé, selon son diamètre; 

Cette modification qui n’est pas adoptée aujourd’hui, serait très-avantageuse 
si elle était réellement pratique. En effet, on sait que l'impression est d'autant 
plus belle que le drap est plus fin. Comme il doit être très-long et très-épais, il 
coûte fort cher, ce qui devient un véritable inconvénient pour les impressions 
communes. Pour remplacer ce drap, M. Dollfus proposait de garnir le rouleau 
presseur d’un tissu très-fin, ce qui pouvait se faire sans grands frais, et per- 
mettait, suivant lui, d’obtenir les dessins d'autant plus nets. 

En adoptant cette disposition, il était indispensable de placer un rouleau sur 
le presseur pour enlever après l'impression, toute la couleur en excès. 

M. John Buchanan, de Ramboston {breveté le 45 mars 1836), propose de faire 
passer l’étoffe imprimée autour d’un cylindre chauffé à la vapeur; puis un ap- 
pareil oscillatoire la prend et la dépose en la pliant sur le plancher. 

Ainsi que M. Ch. Dollfus, de Mulhouse, il supprime le drap sans fin et le rem- 
place par une garniture de presseur. Il évite les rouleaux qui nettoient les gar- 
nitures, en employant un calicot gris que l’on place derrière l’étoffe et qui reçoit 
toute la couleur en excès. Quand on imprime des étoffes communes, on rem- 
place ce calicot gris par deux bandes disposées sur les bords de l’étoffe, et qui 
suffisent dans ce cas pour garantir le presseur. 

MM. Huguenin, Ducommun et Dubied ont pris, le 42 septembre 1840, un 
brevet pour une machine à imprimer en creux ou en relief avec des cylindres 
ou des portions de cylindre, laquelle se distingue par un petit appareil d’encli- 
quetage, qui se règle très-facilement suivant les différents cas, produit un mou- 
vement de recul de l’étoffe et raccorde les dessins. 

Dans la même machine, on peut combiner des portions de cylindre en creux et 
en relief. Enfin, des dispositions particulières ont été prises pour imprimer à vo- 
lonté, et sans grand changement, avec des cylindres ou des portions de cylindre. 

Dans un brevet pris le 23 septembre 1840 par M. Béard Richard, nous avons 
trouvé plusieurs dispositions ingénieuses applicables aux machines à imprimer 
en général. 

Ainsi, nous citerons un appareil destiné à porter diverses couleurs sur la sur- 
face d’un cylindre gravé en creux, sans qu’elles se confondent. L'auget est formé 
d’un tuyau muni d'une embouchure qui s'applique exactement contre le cylindre 
gravé et traversé par un axe qui peut tourner autour de ce même cylindre. Il est 
divisé en un nombre de récipients égal à celui des couleurs à appliquer dans la 
largeur de l’étoffe. En lui imprimant un mouvement de va-et-vient par un méca- 
nisme quelconque pendant que le cylindre tourne, les dessins se forment en zig- 
zag. En même temps la racloire ramassera la couleur sur la partie non gravée. 

Un autre moyen, qui permet d'arriver au même résultat, consiste dans l'emploi 
d’un cylindre fournisseur formé de surfaces de feutre sur lesquelles se dépose la 
couleur au moyen de toiles sans fin. Il peut prendre un mouvement de va-et-vient 
le long du cylindre, et l'excès de couleur étant enlevé convenablement par une 
racloire, les dessins qui se forment ont également une direction en zigzag. 

Dans le brevet du 7 novembre 4843, pris M. Tulpin aîné, de Rouen, se trouve 
la description d’une machine pouvant imprimer à 4, 2, 3 et 4 couleurs. 

Les principales modifications nouvelles sont les suivantes : 

4° Possibilité de faire varier le diamètre du cylindre gravé de 0™44 à 0m98; 
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3° Une disposition particulière de la commande et une certaine mobilité des 
arbres, afin de pouvoir les ajuster parfaitement pour tous les diamètres des rou- 
leaux gravés. 

Une autre machine, qui mérite d’être mentionnée, est celle de M. Troublé, de 
Puteaux, brevetée le 27 septembre 4845. Elle se compose de cylindres gravés 
en creux ou en relief, qui roulent sur un plan horizontal, et qui peuvent impri- 
mer une ou plusieurs couleurs. Des aiguilles indiquent la place où l’on doit en- 
grener chaque fois, soit pour continuer, soit pour rentrer des couleurs. 

Dans l'énumération suivante, que nous faisons des principaux essais tentés 
pour perfectionner les machines à imprimer au rouleau et en taille-douce, nous ne 
pouvons passer sous silence la modification de MM. Huguenin, Ducommun et 
Dubied, brevetée le 22 février 4849, pour transmettre la pression aux cylindres 
gravés. 

On sait que cette pression est généralement produite par des combinaisons de 
leviers qui multiplient l’action exercée par des poids qu’on place à leur extré- 
mité. On avait essayé de la transmettre au moyen de vis; mais il y avait un 
grand inconvénient : c'était de rendre invariable la distance entre le cylindre 
gravé et le rouleau presseur. Il en résultait nécessairement des inégalités de 
pression, et, par suite, des dessins irréguliers, parce qu’il est à peu près impos- 
sible d'obtenir des cylindres qui tournent parfaitement rond. C'est alors que l’on 
a employé les combinaisons de leviers ou même des leviers simples, comme dans 
la machine Lefèvre, bien qu'ils causent un grand embarras. 

MM. Huguenin, et C° songèrent à revenir aux vis, mais en les douant des 
mêmes avantages que les leviers. Ils placèrent derrière l’écrou du caoutchouc 
vulcanisé, qui, sous une faible masse, a la propriété de résister à de grands efforts 
de compression. Cet écrou est claveté; mais il peut néanmoins se mouvoir sui- 
vant l’axe de la vis, en sorte que si on vient à tourner celle-ci dans un certain 
sens, on oblige l’écrou à reculer et à appuyer fortement contre la rondelle de 
caoutchouc, tandis qu’elle-même exerce une pression égale sur le cylindre gravé. 
Si maintenant un obstacle quelconque se présente, l’écrou cède, grâce à l'élasti- 
cité de la rondelle, et le rouleau gravé s’écartant un peu du presseur, livre pas- 
sage à l'obstacle. On peut voir le dessin de ce système de pression dans le Génie 
industriel, vol. xt, année 1856. On doit encore aux mêmes constructeurs l’idée 
de transmettre directement le mouvement à la machine à imprimer par un 
moteur à vapeur adhérent. 

La plupart des tentatives faites jusqu’à présent n’ont pas modifié sensiblement 
la machine à imprimer. Elles ont apporté des perfectionnements de détail juste- 
ment appréciés; mais qui n’ont changé en rien les principes sur lesquels repo- 
sent les anciennes machines. 

A la dernière exposition, à Paris (1855) on remarqua celles de M. A. Ches- 
neau, de Rouen, et de M. A. Kœæchlin, de Mulhouse. Elles se distinguaient par un 
grand fini d'exécution. 

Les différents constructeurs se sont surtout appliqués à rendre le jeu com- 
mode et la marche régulière; et bien que les machines employées aujourd’hui 
p’accusent pas sur les anciennes de grandes réformes quant aux principes sur 
lesquels repose leur construction, on ne peut cependant nier que les perfec- 
tionnements apportés récemment, ont exercé dans cette fabrication une salutaire 
influence, et que c’est en grande partie aux progrès de la mécanique que sont 


262 PUBLICATION INDUSTRIELLE. 


dus l'extension considérable de l’industrie des étoffes imprimées et le bon 
marché fabuleux auxquels sont parvenus ses produits, maintenant répandus dans 
toutes les classes de la société. 

Voici à ce sujet un fait cité par M. Dollfus au Conseil supérieur de l'agriculture, 
du commerce et de l’industrie, assemblé en 1860 pour discuter les intérêts du 
traité avec l'Angleterre : « J'ai vu à Glascow, il y a quelques jours, une chose qui 
« m'a beaucoup étonné, quoique j'en eusse déjà entendu parler; j'ai vu fonction- 
« ner une machine imprimant douze couleurs à la fois +. Cette machine, mue par 
« deux ouvriers, fabrique par jour la même quantité de pièces que, chez nous, 
« mille imprimeurs travaillant à la main. Mille imprimeurs à 4 francs par jour, 
« exigeraient un salaire de 4,000 francs. » 

Évidemment, comme le dit M. Dollfus, les produits ainsi obtenus sont un peu 
pacotille, mais ils s'adressent au grand nombre, aux consommateurs qui veu- 
lent du bon marché. C’est une marchandise qui chez nous vaudrait 2 fr. 50 c. le 
mètre imprimée à la main, tandis qu’elle coûle 4 fr. imprimée à la machine. 
Cette machine n’est pas un modèle de perfection, mais il n’en est pas moins vrai 
qu’elle atteste un progrès réel vers la production à bon marché. 

Quoique nous estimions bien ces grandes machines, nous ne pouvons pour- 
tant ne pas laisser voir la préférence que nous accordons aux appareils qui pro- 
duisent un travail plus parfait. Il est facile d’apprécier les difficultés que pré- 
sentent les machines à un grand nombre de couleurs, puisque déjà les machines 
à une couleur réclament, pour accomplir leurs fonctions, l'attention la plus 
scrupuleuse de la part de l’ouvrier. 

Or, comme dans la machine à deux couleurs, et à plus forte raison dans celle 
à trois, quatre, cinq et plus, le nombre des éléments croît avec celui des cou- 
leurs, puisque chaque cylindre est muni de son baquet, de son rouleau fournis- 
seur, de sa racle, de sa contre-racle, et des accessoires qui en dépendent, il est 
évident que les difficultés ne font qu'augmenter. 

On n'a plus, en effet, seulement à régler la marche de chacune des pièces 
qui concourent à l'impression d’une seule couleur, il faut encore coordonner les 
diverses parties du système, pour que, dans l'impression, les rapports soient 
observés, pour que les couleurs s’encadrent exactement les unes dans les autres, 
et plusieurs causes, qui peuvent être négligées dans l'impression d’une seule 
couleur, contribuent à rendre ici le résultat difficile à obtenir. 

Ainsi, par exemple, la toile s'allonge en passant entre les cylindres et s'al- 
longe plus entre les premiers qu'entre les seconds et les troisièmes; d’un 
autre côté, le drap sans fin est sujet à dévier vers l’une des extrémités du 
cylindre, tantôt à droite, tantôt à gauche, et à entraîner par cela même, dans 
son mouvement désordonné, le doublier et l’étoffe qui doit recevoir l’impres- 
sion; enfin, les cylindres gravés n'ayant pas tous rigoureusement le même dia- 
mètre, ne peuvent être mus avec la même vitesse, et, par suite, il y a des dis- 
positions à prendre pour régler le mouvement de chacun d’eux. 


1. On peut voir dans le Génie industriel, vol. rv (1852), une machine anglaise disposée 
pour imprimer 16 couleurs en même temps. 
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mA 


EXAMEN DES ORGANES QUI COMPOSENT LES MACHINES A ROULEAUX. 


Les machines à plusieurs couleurs n'étant, comme nous venons de le 
voir, qu'une machine à une seule couleur, dont les éléments sont répétés 
un certain nombre de fois, nous n'avons pas à répéter les organes essen- 
tiels qui les composent. Mais avant de passer à la description de l'agen- 
cement de ces divers organes, les uns par rapport aux autres, nous allons 
examiner quelles sont les conditions indispensables de construction 
qu'ils doivent remplir pour donner de bons résultats. 


ROULEAU GRAVÉ. — On le construit en cuivre rouge, en laiton ou bronze. 
Quelquefois ils sont massifs, d’autres fois creux. La maison Thiébaut, à Paris, 
s’est fait une spécialité très-importante dans la fabrication des rouleaux d'im- 
pression, et y a acquis depuis longlemps une réputation justement méritée. 

Les rouleaux en cuivre rouge pleins, sont obtenus de la manière suivante : 

On les coule dans un moule avec une forte masselotte; puis, afin de comprimer 
la masse et la rendre aussi homogène que possible, on procède à l’écrouissage. 
Après cette opération, il reste encore à visser des tourillons et à le tourner. 

Pour fabriquer les cylindres creux, on les étire dans une filière munie d’un 
mandrin en fer, ou bien encore on les coule dans un moule au centre duquel se 
trouve un noyau conique, puis on les écrouit intérieurement en forçant le cône 
à pénétrer dans l’intérieur du métal, jusqu’à ce que l’on ait obtenu un diamètre 
égal à celui de l’axe qui doit le traverser. L’écrouissage extérieur se fait à l’aide 
de petits marteaux-pilons qui tombent successivement sur le cylindre au fur et 
à mesure qu'il tourne sur lui-même. 

On préfère généralement aujourd’hui les cylindres creux qui sont moins chers 
et qui ont encore l'avantage de pouvoir être tournés plus facilement que les 
cylindres pleins. De plus, les tourillons de ceux-ci étant simplement vissés, ne 
résistent pas toujours à la pression considérable à laquelle ils sont soumis, et le 
moindre dérangement peut amener de grandes perturbations dans l'impression. 

On remplace quelquefois le cuivre rouge des rouleaux gravés par du laiton et 
même par du bronze. Ces deux alliages, quoique moins chers +, ne sont pas d'un 
emploi aussi avantageux. En effet, la gravure sur le laiton ne se conserve jamais 
bien longtemps sans être repassée, et sur le bronze, qui est très-dur, surtout si 
la quantité d'étain est notable, elle ne s'exécute que très-difficilement et à grands 
frais. Aussi emploie-t-on le plus fréquemment des rouleaux en cuivre rouge qui 
peuvent imprimer un plus grand nombre d'étoffes, et qui donnent néanmoins 
des dessins parfaitement nets. 


1. L'une des plus grandes dépenses dans les manufactures d'impression est sans contre- 
dit l'achat des rouleaux. Ainsi on n’en consomme pas moins, en France, de 2000 par années. 
En admettant qu'ils pèsent 60 kilog. chacun, ils nécessitent une dépense annuelle de : 
2000 X 60 X 4/75 ou 570,000 fr., 
en admettant qu'ils reviennent à 4f 75, fabriqués en France. Si on les tire d'Angleterre, 

cette dépense se réduit à : 
2,000 X 60 X 3/90 ou 468,000 fr., au maximum. 
La différence est donc de 100,000 fr. environ, et cette économie est réelle; car aujour- 
d'hui on peut les faire venir d'Angleterre, tandis qu'avant le traité de commerce, comme 
ils supportaient un droit prohibitif, on les fabriquait tous en France. 
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ROULEAU PRESSEUR. — Celui-ci doit avoir un diamètre suffisamment grand 
pour ne pas couper le drap; il faut cependant ne pas l’exagérer, car on s’expo- 
serait à déformer le cylindre gravé. Quand , malgré les précautions prises, ceux- 
ci sont devenus légèrement concaves, il ne faut pas les mettre hors de service, 
surtout si la concavité n’est pas très-grande. Le meilleur moyen de remédier à 
cet inconvénient est d'enrouler autour du rouleau presseur des bandes d'étoffe, 
et qui ne peuvent s'étendre malgré la grande tension à laquelle on les soumet. 
Il faut faire en sorte que cette surface convexe, ainsi formée, remplisse très- 
exactement la concavité du rouleau gravé. 

DRAP ET DOUBLIER. — Nous avons vu le rôle rempli par le drap dans l'im- 
pression, c’est de refouler le tissu dans le creux de la gravure. Sa fonction étant 
très-importante, il est indispensable d'apporter les plus grands soins dans sa 
fabrication. Ainsi, il doit être élastique, bien homogène, ne présenter aucune 
aspérité qui se reproduirait sur le dessin. Comme ces draps, qui ont une 
assez forte épaisseur (7 millimètres environ), coûtent fort cher, il faut les 
ménager, et pour cela on les protége par un autre tissu moins épais (2 milli- 
mètres) appelé doublier, qui, se plaçant entre le cylindre presseur et le drap, 
empèche la couleur en excès de se déposer sur celui-ci. Le doublier doit avoir 
les mèmes qualités d'élasticité et d’homogénéité qui sont nécessaires pour obte- 
nir des dessins bien nets. 

ROULEAUX FOURNISSEURS. — Ceux-ci sont en bois, recouverts d’une chemise 
de feutre, dont la fonction est de déposer sur le rouleau gravé la couleur puisée 
dans l’auget. Lorsqu'il est neuf, le feutre ne peut être employé sans une prépa- 
ration préliminaire, car sans cela, au lieu de céder la couleur, il la retiendrait. 
On le sature donc préalablement en le recouvrant de couleur que l'on enlève 
de temps en temps pour la remplacer aussitôt. 

Races. — Elles sont en acier, d’une faible épaisseur, toutes les fois que la 
couleur n'est pas trop acide. Dans ce cas, elles seraient attaquées assez vive- 
ment si on ne remplaçait pas l'acier par un alliage composé de cuivre, d'étain et 
de zinc en proportions convenables, qui a encore l'avantage de ne modifier en 
rien la nuance du bain quand même il se dissoudrait en partie dans la masse. 
Quant à la position de la racle par rapport au rouleau, elle n’est pas arbitraire. 
Ainsi, une inclinaison qui se rapprocherait beaucoup de la normale, serait très- 
défectueuse sous le rapport de la conservation du rouleau. Si la racle était 
presque tangente, elle ne nettoierait plus bien la surface gravée, et c'est un autre 
inconvénient encore très-grave. Après de nombreux essais, on a reconnu que 
la position moyenne entre la normale et la tangente était celle qui satisfaisait le 
mieux à ces deux conditions, et c'est aussi celle que l’on adopte généralement. 

Cette observation s'applique également aux contre-racles, dont la construction 
est identique. 


On comprendra mieux la construction et le fonctionnement des prin- 
cipaux organes que nous venons d'énumérer, en examinant les dessins 
de l'appareil représenté pl. 19 à 24, avec la description détaillée que nous 
allons en donner. 

On reconnaïtra en même temps que cette machine est exécutée dans 
les meilleures conditions, et qu’elle fait honneur à son habile construc- 
teur, qui, du reste, est aujourd’hui bien connu dans le monde industriel. 
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DESCRIPTION DE LA MACHINE A IMPRIMER A QUATRE COULEURS 


DE M. TULPIN AINÉ 


REPRÉSENTÉE PAR LES FIG. 4 À 40 DES PL. 49, 20 ET 21. 


La fig. 1, pl. 19, représente cette machine en élévation latérale vue du 
côté opposé à la commande. 

La fig. 2 est une section transversale faite par le milieu de la lon- 
gueur des rouleaux. 

La fig. 3, pl. 20, fait voir cette même machine, avec sa commande, 
dans le sens longitudinal. 

La fig. 4 représente une vue de côté de cette commande, séparée de 
la machine et regardée du côté de sa réunion avec les rouleaux. 

La fig. 5, pl. 21, est une coupe longitudinale faite par l'axe du pres- 
seur et de l’arbre principal du mécanisme de la transmission de mouve- 
ment. 

La fig. 6 indique, en élévation, la disposition des engrenages de la 
commande, vue du côté opposé à sa réunion avec la machine à im- 
primer. 

Toutes ces figures sont dessinées à 1/15° de l'exécution. 

Les fig. 7, 8, 9 et 10 de la pl. 20 sont des détails dessinés à l'échelle 
de 1/10e de l'exécution. 

Du par. — Le bâti principal est (fig. 1, 2, 3) composé de deux flas- 
ques en fonte À, complétement semblables, qui sont réunis par deux 
entretoises a disposées à fleur du sol (fig. 2), et par un arbre A’, qui 
sert en même temps de centre de mouvement aux leviers des deuxième 
et troisième rouleaux, et enfin par les arbres en fer a’ et a? reliant le 
sommet des flasques. L’ensemblede ce bâti est boulonné solidement sur un 
massif en maçonnerie, afin d'assurer une grande stabilité à la machine. 

Avec les deux flasques ou montants extrêmes sont fondus deux 
chapes 4°, destinées à recevoir les leviers des 2° et 3° rouleaux. Un peu 
plus haut, sur les mêmes montants, se trouvent de forts renflements a? 
(fig. 3) dans lesquels passent les boulon d’articulation des leviers des 1er 
et 4° rouleaux. Pour recevoir les coussinets de l'arbre du cylindre presseur 
et leur permettre de se déplacer verticalement, des ouvertures oblongues 
sont ménagées vers la partie supérieure des deux montants. Au-dessous 
de ces ouvertures sont ménagées à la fonte de fortes nervures b (voyez 
fig. 5), qui consolident cette partie laissée, avec intention, très-étroite, 
afin de bien dégager les deux rouleaux inférieurs. 

Ce que l'on doit remarquer dans la disposition de ce bâti, c’est que, 
sans compromettre la grande solidité qu’il a fallu lui donner, le construc- 
teur a su lui ménager des ouvertures assez grandes pour permettre d’ap- 
procher de tous les organes essentiels des rouleaux. Ceux-ci devant être 
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réglés avec une précision pour ainsi dire mathématique, il importait 
beaucoup de pouvoir visiter facilement toutes les pièces qui concourent 
à leurs fonctions. 

Do CYLINDRE presseur. — Ce cylindre C, comme on le remarque (fig. 5, 
pl. 21), est fondu creux avec deux plateaux en fonte, pleins à ses extré- 
mités, et son milieu est renforcé par une nervure intérieure c, qui lui 
donne une grande rigidité et permet par suite de lui laisser, à résis- 
tance égale, une moins forte épaisseur ; ses fonds sont munis de douilles 
percées d’une ouverture qui livre passage à l'axe en fer sur lequel il est 
claveté. On tourne ce cylindre seulement quand il est définitivement 
monté sur son axe C’. 

Son poids assez considérable imprimerait dans sa rotation des vibra- 
tions à la machine, si l’on ne prenait des précautions pour les éviter. 
Ainsi les coussinets B, qui reçoivent les axes, sont ajustés avec une grande 
précision. 

Pour éviter tout dérangement dans le sens de la longueur, les douilles 
du cylindre presseur appuient exactement contre les coussinets et une 
plaque en bronze, fixée au moyen de trois vis sur chacun d'eux, les 
maintient d’une manière invariable. 

Comme le cylindre a souvent besoin d’être soulevé dans un plan ver- 
tical, soit pour changer les rouleaux, soit pour régler la position des 
leviers ou pour toute autre cause, le constructeur a disposé dans ce 
but, à chaque extrémité de l'arbre a?, des leviers B’ qui portent, par 
l'intermédiaire de petits leviers et de doubles bielles b’ (fig. 2 et 3), 
deux colliers b?, qui entourent les deux douilles extrêmes fondues avec le 
cylindre presseur. 

Pour soulever ce cylindre, il suffit, après avoir enlevé les cales en 
fonte c (fig. 5), munies de poignées, d'appuyer sur les leviers B’. Deux 
hommes agissant à l’extrémité de ces leviers soulèvent le cylindre avec 
Ja plus grande facilité. 

Pour le ramener dans sa position normale, il suffit, après que l’on s'est 
assuré que son axe est bien horizontal, de replacer les cales e et la vis C?, 
qui ont pour objet d'empêcher le soulèvement du cylindre constamment 
pressé de bas en haut par les rouleaux gravés. La manivelle B’, montée 
à l’une des extrémités de son arbre C’, ne sert que pour la mise en train 
quand il est nécessaire de le faire tourner à la main d’une petite quantité. 

DES ROULEAUX GRAVÉS. — Nous appelons premier rouleau, celui qui 
reçoit le premier l'étoffe à son entrée dans la machine. En continuant à 
suivre la marche de l’étofle jusqu’à sa sortie, les deuxième, troisième et 
quatrième rouleaux sont ceux qui viennent immédiatement après. 

Nous commençons par décrire le second rouleau, parce qu'il règle la 
position du premier. 

Ce deuxième rouleau D’ (fig. 4 et 2) est supporté par un système de 
leviers horizontaux E et E’, réunis par un tirant extensible e, qui, à cet 
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effet, est formé d'un manchon mobile en fonte relié à deux tiges en 
fer, terminées chacune par un anneau plat qui s'engage exactement 
dans une mortaise pratiquée dans la tête du levier correspondant. Au 
moyen d’un boulon qui traverse cet anneau et la tête du levier, on 
obtient des articulations très-solides. Inutile de dire que toutes les arti- 
culations de ce système sont faites avec le plus grand soin; car la 
moindre vacillation entraînerait le dérangement des rouleaux qui repo- 
sent directement sur ces leviers. La tige de anneau assemblé avec la 
tête du levier inférieur E’ est filetée, de sorte que pour allonger ou dimi- 
nuer la distance qui sépare les deux articulations, il suffit de faire tour- 
ner dans un sens ou dans l’autre le manchon fileté e, dont l'assemblage 
lui permet de se mouvoir autour de la tige de l'anneau supérieur. 

Ce mouvement s'exécute au moyen d’une tige en fer que Fon intro- 
duit alternativement dans l’un ou l’autre des quatre trous pratiqués sur 
la circonférence. Les mêmes dispositions et les mêmes moyens de réglage 
sont appliqués aux doubles leviers qui supportent les deux extrémités 
des rouleaux. 

Les deux leviers horizontaux et parallèles E’ des deux systèmes oppo- 
sés sont réunis par une tablette en bois E?, sur laquelle on pose le nombre 
de poids que l’on juge nécessaire pour exercer la pression. Il est évident 
que si ce plateau est réglé pour être horizontal dans une position quel- 
conque, il conservera son horizontalité pour tous les déplacements du 
levier et en vertu du parallélisme parfait de ceux-ci. De même, le rou- 
leau D’, fixé sur le levier supérieur E, étant horizontal pour une posi- 
tion quelconque, le sera également dans toutes les autres; c’est encore 
une conséquence de la solidarité des leviers parallèles et opposés. 

Expliquons maintenant la disposition employée pour fixer le rou- 
leau D’ sur le levier E. La condition indispensable à remplir, c’est de 
pouvoir déplacer ce rouleau à volonté et dans tous les sens, c’est-à-dire 
suivant l'axe, autour de l'axe, et enfin perpendiculairement à cet axe, 
soit horizontalement, soit verticalement. 

Le rouleau D’, qui est creux, est traversé par un arbre en fer forgé, 
dont les deux extrémités reposent sur les leviers parallèles et opposés E, 
ces rouleaux, ainsi que les trois autres disposés autour du presseur, sont 
construits comme nous l'avons indiqué précédemment en traitant de 
rouleaux gravés en général. 

Le levier E, dont on voit le détail fig. 9, est muni d’une boîte en 
bronze æ’, qui reçoit elle-même un coussinet e? muni d’un renflement 
s'ajustant exactement dans un vide correspondant de la boîte e’. Ce ren- 
flement permet en outre, au moyen d’une vis c?, engagée extérieurement 
dans les joues du levier (voyez fig. 1), de déplacer le coussinet et par 
suite de déplacer le rouleau suivant son axe. 

Nous verrons plus loin, au paragraphe qui décrit la commande de 
tout l'appareil, la disposition adoptée pour faire tourner chacun des rou- 
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leaux sans entraîner les autres, ce qui est indispensable toutes les fois que 
l'on veut régler la position relative du dessin. 

Le troisième rouleau D? est d'une construction analogue au précédent, 
et il est disposé sur un système de double levier absolument semblable 
à celui décrit. Aussi nous avons, afin d'éviter les répétitions, indiqué les 
mêmes pièces par les mêmes lettres. 

Le centre d’oscillation des deux leviers E, des deuxième et troisième 
rouleaux, est pris sur l'arbre A’, qui relie en même temps les deux 
flasques du bâti. Le deuxième rouleau peut être parfaitement réglé par 
les moyens que nous avons indiqués, parce que c’est lui qui attaque, 
mais pour les autres, il faut en outre régler leur position par rapport à ce 
deuxième rouleau. A cet effet, la boîte en bronze du troisième rouleau D? 
peut se déplacer avec son coussinet sur les leviers E. 

En se reportant au détail fig. 9, pl. 20, qui représente le coussinet du 
troisième rouleau, on voit que cette mobilité est obtenue au moyen d’une 
vis d, terminée par une tête carrée sur laquelle on emmanche la longue 
clef à béquille F. En agissant sur la poignée de cette clef, on déplace d'une 
aussi petite quantité qu'on le désire l'extrémité de laxe du troisième 
rouleau. La même disposition existant aux deux extrémités, cet axe peut 
être établi non-seulement parallèlement à celui du cylindre presseur, 
mais encore sa distance par rapport au deuxième rouleau peut être réglée 
mathématiquement. 

PREMIER ROULEAU. — Les coussinets de celui-ci reposent directement sur 
le bâti, et les leviers E et E/n’interviennent que pour transmettre la pression. 

Le support de ce rouleau D, quoique différent de construction des 
deuxième et troisième rouleaux, est muni des mêmes pièces de réglage; 
il est représenté en détail fig. 8. La boîte e’ est reçue dans un support en 
fonte F’, évidée intérieurement et reposant sur une tablette f fixée elle- 
même au bâti. Cette tablette porte une fente longitudinale dans laquelle 
passent deux boulons d’, qui ne doivent jamais être trop serrés afin de 
pouvoir faire glisser au besoin le support sans trop de difficulté. 

Ce déplacement, qui permet d’éloigner ou de rapprocher le cylindre 
gravé du presseur, s'effectue au moyen de la vis d? engagée dans un écrou 
fixe et tournant sur son axe, sans avancer, ce qui oblige par conséquent 
le support à se déplacer. 

Pour régler la position exacte de ce premier rouleau par rapport au 
second, la vis d fait monter ou descendre la boîte en bronze e, qui porte 
le coussinet e°, également en bronze. Celui-ci est assemblé dans la boîte 
avec beaucoup de soin, et un renflement qui s'adapte dans un vide 
parfaitement égal, le rend solidaire de cette même boîte. C’est du reste 
la même disposition que nous avons déjà décrite à propos des deuxième 
et troisième rouleaux. Comme dans celle-ci, une troisième vis c?, fig. 4, 
agissant latéralement sur les coussinets, permet de régler la position 
du rouleau D suivant son axe. 
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Toutes les dispositions ainsi prises pour régler le premier rouleau D 
dans tous les sens, voyons celles adoptées pour lui appliquer la pression 
convenable. Un levier G (fig. 1, 3 et 5), tournant autour d’un boulon 
fixe g, fixé au bâti, se relève à angle droit à partir de ce point, et s'ar- 
ticule au moyen de deux branches avec une bielle horizontale G’, ce 
levier porte à son autre extrémité une tige g/ à laquelle sont suspendus des 
contre-poids. La bieille G’ est également articulée à un autre levier G°, 
mobile sur un boulon g°, engagé dans un renflement fondu avec le 
bâti principal. 

Sur ce même boulon, à l’intérieur du bâti, est calé le petit bras qui 
porte l’écrou de la vis de réglage d?. Il est facile de voir que les poids 
tendent à presser le rouleau D contre le cylindre. La même action se 
reproduisant de l’autre côté dans des conditions identiques, il en résulte 
que les extrémités du rouleau D agissent avec une égale intensité et bien 
parallèlement contre le cylindre presseur. 

QUATRIÈME ROULEAU. — La description précédente s’applique tout aussi 
bien au quatrième rouleau qu'au premier. Nous n’y reviendrons donc 
pas. Il est facile de reconnaitre les pièces identiques qui sont marquées 
des mêmes lettres. 

Afin de faciliter le réglage de la machine, et pour ne pas obliger Pou- 
vrier à se déranger trop souvent, le constructeur a placé près de la petite 
clef à béquille f*, au moyen de laquelle on règle la position du quatrième 
rouleau, la longue clef F°, servant à régler, par l'intermédiaire des roues 
coniques f°, la position de la boîte e’ munie du coussinet e°, qui porte 
l'axe du premier rouleau. 

Dans les moments d'arrêt, il est inutile de maintenir l'énorme pres- 
sion du rouleau gravé contre le gros cylindre, comme aussi il est indis- 
pensable de la supprimer pour changer les rouleaux. On y parvient à 
l’aide d’un petit appareil fixé au niveau du sol sur les traverses a. 

Cet appareil est composé simplement d’un levier à manette H, mobile 
autour d'un point fixe et munie d’un galet h. En soulevant ce levier, on 
oblige le galet à s'engager sous la traverse E? garnie des contre-poids; on 
l'arrête dans la position verticale (ainsi que l'indique le tracé ponctué fig. 3), 
quand le galet vient buter sur l’équerre h’. Dans cette position, les leviers 
du deuxième rouleau sont maintenus soulevés, et les rouleaux n’appuient 
plus sur le presseur ; l'équilibre est alors parfaitement stable. 

Un autre levier analogue H’ est également disposé pour soulever la pres- 
sion du troisième rouleau D?. Seulement, dans ce cas, le galet h du 
levier H’ est plus près du point d'articulation, parce que le système du 
levier appartenant au deuxième rouleau se trouve plus rapproché du sol. 

Pour soulever les leviers de pression des premier et quatrième rou- 
leaux, on a disposé des leviers ou béquilles H? (fig. 1) , articulés sur un 
boulon h? fixé aux leviers L. En soulevant les leviers par la poignée qui 
les termine et redressant les béquilles de manière à fixer sur le sol l’extré- 
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mité opposée à l'articulation, on dégage les rouleaux des pressions qui 
se reportent sur ces mêmes béquilles. 

DES RACLES ET CONTRE-RACLES. — Nous avons déjà dit qu'avant d'être 
mis en contact avec l’étoffe, la surface des rouleaux devait être débar- 
rassée de toute la couleur, de façon à ne laisser que celle qui se trouve 
dans les tailles, et qu’on parvenait à ce résultat en faisant usage de lames 
métalliques nommées racles. Nous avons en même temps fait connaître 
leur construction. Il nous reste à expliquer leur agencement sur la ma- 
chine et les moyens employés pour les régler. 

Si l'on se reporte aux fig. de détail 7 et 8, on remarque un petit sup- 
port à fixé sur la même pièce de fonte que le coussinet ; c’est sur ce sup- 
port qu'est placée la racle I du premier rouleau. Une petite vis de réglage i 
permet de la raprocher plus ou moins du même rouleau. Un simple con- 
tact ne suflit pas pour nettoyer celui-ci de toute la couleur en excès. Il 
faut donc appliquer une force qui, pressant les deux surfaces les unes 
contre les autres, ne laisse aucun passage à la couleur. Pour atteindre ce 
but, deux leviers J (fig. 2), munis à leur extrémité d’un contre-poids, 
sont montés aux deux bouts extrêmes de la racle. 

Il est encore indispensable d'ajouter une autre racle qui agit sur le rou- 
leau après son contact avec l’étoffe ; elle prend le nom de contre-racle. 
Bien qu'il gy ait plus de couleurs sur le rouleau, la contre-râcle est ce- 
pendant nécessaire ; car la grande pression de celui-ci sur l’étoffe détache 
des nœuds, des fils, et tout ce qui peut adhérer à la surface. Si, pendant 
l'encrage, ces petits corps étrangers pénétraient dans les tailles, ils s'in- 
terposeraient entre l’étoffe et la couleur. En admettant même que la racle 
les enlevât, il n’en resterait pas moins des points privés de couleur, et 
l'impression serait défectueuse. 

Les contre-racles I’ sont identiques aux racles quant à leur construction. 
Elles sont montées dans de petits supports à (voyez les détails fig. 9, 
pl. 20), également munies de vis de réglage. La pression suffisante pour 
les faire appuyer fortement contre les rouleaux, est obtenue par un 
contre-poids qui agit à l'extrémité des leviers V’. 

Avant de passer au second rouleau, achevons de dire tout ce qui se 
rapporte à l'encrage, c'est-à-dire à cette opération qui a pour but de ré- 
partir convenablement la couleur sur le cylindre gravé. 

La couleur, contenue dans un auget J? (indiqué en lignes ponctuées 
pour le premier rouleau, mais bien visible, fig. 2, pour les autres rou- 
leaux), est transmise au cylindre gravé par le rouleau fournisseur j. 
Celui-ci, comme nous l'avons dit, est recouvert d’un feutre et tourne en 
sens contraire du rouleau. 

Pour effectuer certaines impressions, ou lorsqu'on se sert de couleurs 
plus épaisses, on remplace, comme l'indique la fig. 2, l’auget et le rou- 
leau fournisseur du premier cylindre gravé, par une sorte de racle 1? 
qui reçoit la couleur. 


MACHINE A IMPRIMER LES TISSUS. 271 


Au second rouleau, nous trouvons la racle I et la contre-racle I’, mu- 
nies chacune de leurs vis de réglage et de leur levier de pression J et V’. 
Les contre-poids attachés à l'extrémité de chacun de ces leviers sont, 
quand cela ne gêne pas les autres organes de la machine, accrochés di- 
rectement ou par des cordes plus ou moins longues. 

Pour celui qui maintient en pression la racle du deuxième rouleau, les 
dispositions des pièces environnantes ont obligé le constructeur à latta- 
cher à l'extrémité d’une corde qui passe sur la poulie i? (fig. 4 et 2), 
dont Taxe est fixé sur l’annexe du bâti qui porte les ensouples et les 
guides du tissu à imprimer du doublier et du drap. 

Les augets 1? des deuxième et troisième rouleaux sont supportés sur 
des planchettes en bois (fig. 2), aux extrémités desquelles sont fixées des 
équerres j’ qui servent à les réunir aux leviers K. Ceux-ci font partie des 
leviers E, et, à cet effet, ont une de leurs extrémités recourbée et articulée 
sur le levier E, tandis que l’autre extrémité est reliée à une tige filetée j°, 
qui traverse un renflement ménagé à chacun de ces mêmes leviers. On 
fait monter ou descendre cette tige à l’aide de l’écrou qui appuie sur le 
renflement du levier, et, par suite, on fait plonger plus ou moins le rou- 
leau fournisseur dans l’auget F. 

Le troisième rouleau D? étant disposé absolument comme le précé- 
dent, les pièces semblables sont indiquées par les mêmes lettres, ainsi 
que le quatrième rouleau D?, dont la disposition ressemble beaucoup à 
celle du premier. 

Les quatre racles qui correspondent aux quatre rouleaux doivent avoir, 
avons-nous dit, tous leurs points sur une même génératrice quand la ma- 
chine est au repos. On arrive facilement à ce résultat au moyen de vis 
qu'elles portent à chaque extrémité, et qui permettent de dégauchir la 
lame dans le cas où elle ne serait pas très-droite. Mais pendant la rotation 
du rouleau, la racle étant fixe, il peut arriver qu’un point de celle-ci, 
pour une raison quelconque, trace sur la circonférence du rouleau des 
rayures qui, au bout d’un certain nombre de tours, seraient assez mar- 
quées pour mettre le rouleau hors d'usage. Pour éviter cet inconvénient, 
on a imaginé de transmettre aux racles un mouvement de va-et-vient 
dans le sens de leur longueur, auquel participent les leviers et les poids. 

Ce mouvement est produit par une sorte de camme ou manchon K’ 
(fig. 1 et 5), à rainure hélicoïdale fixée au bout de l’entretoise a’, filetée 
sur toute sa longueur entre les deux flasques du bâti, afin de présenter 
une sorte de vis divergente, destinée à dresser le tissu et à le diriger 
suivant une surface bien plane à l’action des rouleaux imprimeurs. 

La rainure de ce manchon K’ est ondulée, de sorte que le mouvement 
rectiligne alternatif des racles est saccadé. 

La communication de mouvement est obtenue par l'intermédiaire de 
la tringle verticale K?, munie à sa partie supérieure d’un arc de cercle 
percé de plusieurs ouvertures dans l’une desquelles on fixe un galet. On 
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fait varier la position du galet en le fixant dans l'une ou Pautre de ces 
ouvertures, et par suite on modifie la course des racles. Par son autre 
extrémité, cette tringle K? est reliée à un petit arbre k, qui lui commu- 
nique un mouvement circulaire alternatif. A cet arbre, qui tourne dans deux 
petits supports en fer fixés au bâti, sont assemblées les quatre tiges k”, 
articulées au moyen de petites bielles en fer méplat avec les quatre racles 
correspondantes I; elles communiquent à celles-ci le mouvement recti- 
ligne alternatif saccadé transmis par le manchon à rainure cannelée K’. 

DE L'ÉTOFFE ET DU DOUBLIER. — Le mécanisme employé pour donner 
de la tension à l’étoffe et au doublier est fort simple. Il consiste en une 
série de traverses en bois dites d’embarrages, qui agissent comme un 
frein. Le frottement à vaincre, qui est assez considérable étant constant, 
la tension de l'étoffe qui doit surmonter ce frottement est par ce moyen, 
ainsi que cela est nécessaire, également constante. 

Aux flasques A des bâtis (fig. 4 et 2) sont adaptées deux potences en 
fonte L, disposées pour recevoir les deux ensouples L’, les deux petits tam- 
bours en bois L° et la série de barres de forme variable ! et V’. Le tissu est 
enroulé sur l’ensouple inférieur formé d’un cylindre en bois traversé par 
un axe en fer carré. Une corde, tendue par un poids, fait office de frein 
sur une poulie À, fixée à l'extrémité de cet axe, afin d'empêcher le dé- 
roulement trop rapide de l’étoffe. 

La même disposition se reproduit pour l’ensouple supérieur, qui re- 
çoit le doublier. Les deux tambours L? ont pour but de guider et d'aug- 
menter encore la tension du tissu à imprimer, du doublier et du drap 
sans fin. La tension de celui-ci est plus particulièrement réglée par le 
rouleau supérieur, dont l'axe peut se déplacer dans un plan vertical au 
moyen de la vis 1’, muni d’un volant à manette. 

Les barres / sont en bois, les unes fixes, les autres mobiles. Les barres 
fixes 7 sont en fonte. On peut suivre aisément la marche du drap sans 
fin, du doublier et de l’étoffe à imprimer, au moyen des flèches indiquées 
fig. 1 et 2, et des traits différents pour chacun d’eux. On règle la tension 
de l’étoffe et du doublier à l’aide des deux paires de barres mobiles l; 
il suffit pour cela de faire varier l'inclinaison de ces barres. A cet effet, 
l'axe de la chape de la double barre supérieure est muni d’une roue den- 
tée hélicoïde k?, commandée par une vis sans fin. 

Cette vis est fixée à l'extrémité d'une longue tige M’, terminée par un 
petit volant à main placé à la portée de l'ouvrier, et au moyen duquel il 
fait tourner la roue, ce qui lui permet par suite de modifier la position 
de la double barre supérieure, de façon à augmenter ou à diminuer la 
tension du doublier. 

Pour changer la tension du tissu à imprimer, la disposition est exacte- 
ment la même, et c’est en agissant sur le volant fixé à la tige M’ qu'il fait 
changer de position la double barre inférieure. Enfin pour éviter que des 
plis ne se forment dans le sens de la largeur de l’étoffe, on la fait passer 
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sur la vis divergente «/ (fig. 2 et 3) animée d'un mouvement circulaire 
continu. 


DESCRIPTION DE LA COMMANDE. 


La commande est tout à fait indépendante de la machine à imprimer. 
Elle est montée sur des bâtis à part qui n’ont absolument à supporter 
que les organes de transmission de mouvement. Nous l'avons indiquée 
par les fig. 3, 4, 5 et 6, qui la représentent dans tous ses détails. 

Barı. — Il est composé de deux flasques N, en fonte, reliés par 
quatre boulons d’écartement en fer N’ et par les différents arbres de la 
transmission de mouvement. Ces flasques reçoivent tous les paliers de 
ces arbres, et leur forme est bien appropriée pour permettre d'arriver 
facilement à chacun d’eux lorsque l’on a besoin de les graisser. 

Avant de décrire les détails de constrnction de cette commande, il 
est bon de rappeler quels sont les organes de la machine qu'il faut faire 
mouvoir. 

Le cylindre presseur ne doit pas tourner pendant l'impression, il est 
entrainé par les rouleaux gravés; néanmoins il est nécessaire de pouvoir 
lui donner à volonté un mouvement de rotation qui est utilisé toutes les 
fois que l’on fait sécher des étoffes récemment imprimées. Dans ce cas, 
l’étoffe fait toile sans fin, et, le cylindre presseur étant soulevé, elle passe 
tout autour et se rend dans le séchoir. On fait subir alors au tissu autant 
de révolutions qu'il est nécessaire pour obtenir un séchage complet. 

Quant aux rouleaux gravés, ils sont animés, ainsi que nous l'avons vu, 
d’un mouvement circulaire continu. La machine que nous décrivons per- 
met de leur donner trois vitesses différentes, selon leur diamètre ou la 
nature du dessin à produire. Les rouleaux fournisseurs doivent également 
avoir un mouvement de rotation, mais qui est en sens contraire de celui 
des rouleaux gravés. 

Il est encore une condition essentielle à remplir, c’est de pouvoir régler 
les différents rouleaux selon la position angulaire qu'ils doivent avoir les 
uns par rapport aux autres. Ainsi, si les quatre rouleaux concourent tous 
à la production exacte d’un dessin, il faut que toutes les parties isolées 
viennent se juxtaposer parfaitement, de manière que leur ensemble pro- 
duise le dessin très-exact. Or, on n'arrive à ce résultat qu’en réglant les 
rouleaux les uns indépendamment des autres, c’est-à-dire en les faisant 
tourner isolément sans que le mouvement se transmette à aucun d'eux. 
Nous allons faire voir comment toutes ces conditions de marche se trou- 
vent réalisées. - 

Sur l'arbre principal N°, sont ajustés trois pignons n, n’ et nê, de 
diamètres inégaux, pour transmettre trois vitesses différentes. Ces pi- 
gnons correspondent à trois roues O, O” et O°, de diamètres également 
variables, et calées toutes trois sur l’arbre P. 

XII. 18 


974 PUBLICATION INDUSTRIELLE. 


Au milieu des deux pignons n et n’, est claveté un manchon à griffes m, 
disposé pour s'engager, soit dans le moyeu du pignon de droite, soit 
dans celui de gauche, tous deux ayant leurs moyeux fondus avec des en- 
tailles correspondantes aux griffes du manchon. Pour opérer ces désem- 
brayages, un levier M?, mobile autour d’un axe fixé sur la traverse en 
fonte m’ (fig. 3), est mis à la portée du mécanicien qui peut l'arrêter dans 
trois positions différentes, au moyen des chevilles m*, implantées dans 
une traverse arquée en fonte S, fixée au bâti. 

Quand le manchon est placé dans la position indiquée fig. 3 et 5, c'est- 
à-dire quand ses griffes ne sont engagées ni dans les entailles du moyeu 
du pignon n, ni dans celles du pignon n’, aucun mouvement n’est com- 
muniqué aux organes de la transmission. 

Pour obtenir la plus grande vitesse, par exemple, il suffit d'embrayer 
le manchon avec le pignon n, et, pour cela, on repousse le levier M? vers 
la gauche. Pour obtenir la vitesse moyenne, on fait le contraire : on 
embraye le manchon avec le pignon n. 

Pour obtenir la plus faible vitesse, on laisse le manchon engagé dans 
le moyeu du pignon n’, et on fait glisser les roues O’ et O? sur l'axe P, 
de façon à dégager les dents de la roue O’ de celles du pignon n’, et, con- 
trairement, à faire engrener la roue O° avec le pignon n°. 

On peut se rendre compte des différences qui existent entre les vitesses 
de rotation que peut prendre l'arbre P, par les relations suivantes : 

La vitesse de l'arbre môteur étant de 150 tours par minute : 


D Grande ii. 100 pe PO D an se 2 à Stones: 
Roue O 55 
Doia Ti ne PU a Gin 
y ijid Roue O 60 > 
PS Pignon n° 95 
o ekli AY a Emn 
3° Petite vitesse... 150 X Roue O° 150 x 65 577. 


Nous allons décrire le mode de transmission appliqué à chaque organe 
de la machine, et nous adopterons, dans les calculs des rapports de vi- 
tesse des autres organes, que le manchon est embrayé avec le pignon n’, 
et que celui-ci engrène avec la roue O’, c’est-à-dire que la machine 
marche à la vitesse moyenne de l'arbre P, qui est, ainsi que l’on vient 
de le voir, de 75 révolutions par minute. 

ROULEAU PRESSEUR. — Celui-ci ne doit tourner qu’à des moments don- 
nés et indépendamment de tous les organes. Il doit, de plus, pouvoir être 
soulevé de 150 à 200 millimètres, afin que l’étoffe à sécher puisse passer 
librement tout autour sans craindre de rencontrer un obstacle. Nous avons 
dit comment on soulevait le rouleau, en agissant aux extrémités des 
leviers B’. Une fois qu’il est à la hauteur voulue, on embraye les deux 
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parties d’un manchon d'embrayage dont l’une, o, se trouve fixée sur 
l'axe C’ du rouleau presseur, et l’autre (fig. 5) est fondue avec le moyeu 
de la petite roue o’. Cette roue est montée folle sur un axe en fer fixé 
sur un petit bâti en fonte o°, boulonné sur le bâti principal de la com- 
mande. Le mouvement lui est communiqué par le pignon p, calé sur un 
petit arbre muni à son extrémité de la roue P’, qui engrène avec le 
pignon p’, claveté sur l'arbre P, qui lui transmet le mouvement. 

La vitesse de rotation transmise par cette série d’engrenages au cy- 
lindre presseur est exprimée par la relation suivante : 

., Pignonp' X pignonp _ „p, 15 X 20 
16t X Roue F x pignon o FE x25 Eiis 

ROULEAUX GRAVÉS. — Ces rouleaux sont commandés par la roue P?, de 
51 dents, fixée à l'extrémité de l'arbre P, en dehors du bâti de la com- 
mande; elle engrène à la fois avec les quatre roues R, de 42 dents, calées 
chacune respectivement sur un arbre r, disposé vis-à-vis de l’arbre du 
rouleau gravé correspondant, avec lequel il est relié par un manchon 
qui s'assemble sur les deux carrés ménagés au bout des deux arbres. 

La vitesse dont ils sont animés est donnée par la relation suivante : 


Roue P? 1 
poue E on A e 


t 
TEX RoueR h2 


Afin de régler avec une grande exactitude la position circonférentielle 
des premier, troisième et quatrième rouleaux gravés par rapport au 
deuxième D’, qui sert de point de départ ou d'attaque aux trois au- 
tres, pour la rectitude du dessin, de manière qu’ils touchent le cylindre 
presseur en un point déterminé de leur circonférence, le constructeur 
applique aux roues R, qui commandent les premier, troisième et qua- 
trième rouleaux, la disposition représentée fig. 10. Elle consiste à ajus- 
ter ces roues à frottement doux.sur le moyeu d’une roue R’, d’un plus 
petit diamètre, et calée sur l'arbre de transmission r. Cette roue a sa cir- 
conférence creuse dentée en hélice afin d’engrener avec une vis 7, qui 
peut tourner librement dans deux petits supports boulonnés sur la roue R. 
Il résulte de cette disposition que le mouvement de l'arbre r ne peut être 
transmis à cette dernière roue que par le contact des dents de la roue R’ 
avec la vis 7’ qui, par ses supports, entraîne la roue R. 

On comprend alors que si, au moyen d’une clef, on fait tourner la 
vis r, on peut changer la position respective des deux roues R et R’, ou, 
si l’on veut, l'angle de calage de la roue R, et par suite on peut régler 
avec la plus grande exactitude la position du rouleau gravé autour de 
son axe. 

Pour effectuer ce réglage, on est obligé naturellement de dégager les 
dents de la roue R de celles de la roue de commande P?, ce qui se fait 
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assez rapidement en faisant glisser le moyeu de la roue R’ au bout de 
Faxe r prolongé à cet effet. Puis, une fois la position bien établie, on ré- 
tablit la jonction des deux roues R et P?. 

Pour changer les dessins des rouleaux gravés, on est obligé, comme 
on sait, de les tourner à nouveau, ce qui naturellement diminue leur 
diamètre ; leur axe se trouve, par ce fait, de plus en plus rapproché du 
cylindre presseur, et comme il est de toute nécessité que les arbres r, 
qui leur transmettent le mouvement, se trouvent exactement vis-à-vis 
les extrémités de ces axes, du côté des manchons d’accouplement, les 
arbres r peuvent prendre une certaine inclinaison dans le plan vertical. A 
cet effet, les coussinets de leur palier q (fig. 5 et 6) sont arrondis pour 
leur laisser le jeu nécessaire, et les petits supports g’ (fig. 4), qui les sou- 
tiennent près de leur réunion avec les axes des rouleaux, peuvent glisser 
sur la tablette du bâti. 

ROULEAUX FOURNISSEURS. — Les fournisseurs j des deuxième et troisième 
couleurs sont commandés par l'intermédiaire de petits arbres en fer R? 
qui, reliés par des manchons avec les arbres des rouleaux, peuvent 
prendre diverses inclinaisons dans le plan vertical pour correspondre aux 
positions des rouleaux gravés. A cet effet, ces deux arbres sont suppor- 
tés, du côté de la machine, par des supports à coulisses q? (fig. 4). Ils 
sont munis, au bout opposé, de deux petites roues 72, de 25 dents, qui, 
engrenant avec des roues p°, de 30 dents, fixées sur les arbres r, com- 
mandent les rouleaux gravés. 

La vitesse de rotation des rouleaux fournisseurs, par suite des rapports 
qui existent entre ces engrenages, est alors de : 


2 3 
nn à = x a X 109 tours. 


t 
HA Roue r? 25 


On voit donc, comme nous l'avons dit, que la vitesse du cylindre four- 
nisseur est plus grande que celle des rouleaux gravés, afin de broyer 
tous les petits corps divisés imparfaitement, et de faire mieux pénétrer la 
couleur dans la taille. 

Quant aux rouleaux de première et quatrième couleurs, ils sont com- 
mandés d’une manière analogue par les roues s, de 40 dents, et celle s7 
de 25 dents, ce qui donne, pour le nombre de tours par minute : 

VEUT 
91 35 — 14516. 

Vis DIVERGENTE. — Cette vis a est commandée par le pignon t, calé sur 
l'arbre P. Ce pignon commande la roue T, fixée sur l'axe prolongé de la 
vis divergente a’, au moyen des deux intermédiaires t/ et t*. Les axes des 
pignons t’ de la roue T et la petite roue intermédiaire t? sont montés sur 
le support en fonte 0°, fixé sur le fasque du bâti de la commande, du 
côté de la machine à imprimer (fig. 3, 4 et 5). 
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La vitesse de rotation par minute dont cette vis est animée devient, 
par suite du rapport qui existe entre les roues d'engrenage, de : 


AOON T  75 x 25 ms GAN, 


t e — 
1% Roue T 57 


PRIX DE FAÇON DE L'IMPRESSION AUX ROULEAUX. 


En terminant la description de cette intéressante machine à imprimer, 
qui a été construite par M. Tulpin avec le plus grand soin, comme nous 
l'avons fait remarquer, nous croyons que l'on ne verra pas sans intérêt 
les renseignements qui suivent sur les prix moyens de façon des toiles 
imprimées aux rouleaux. 

Ces renseignements ont été fournis par MM. Aimé Gros, Roman, Franck, 
Louis Huguenin, Cronier et Delamarre, à la Commission d'enquête du 
traité de commerce avec l'Angleterre. 


Dans la communication faite au Conseil supérieur de cette Commission, les 
honorables fabricants que nous venons de citer, après avoir annoncé qu'ils 
imprimaient par an 4,647,000 mètres de coton, pour une somme de 6.254,700 fr., 
et 610,000 mètres de tissus de laine et de soie, pour une somme de 4,662,000 fr., 
ajoutent : 

« Il est difficile d'établir les prix de façon; ils varient suivant les genres et 
suivant l'établissement. En ce qui nous concerne, nous comptons : 

« De 35 à 40 centimes, pour la façon des genres au rouleau de 4 à 5 couleurs; 

« 80 centimes pour la façon des toiles de 6 couleurs et au-dessus; 

« De 80 centimes à 4 franc pour la façon des mousselines riches de 6 à 
24 mains. 

« À ces prix, il faut ajouter le prix des tissus écrus français, que nous em- 
ployons. Voici la moyenne d’après le cours des six derniers mois avant le traité 
de commerce (1). » 


La première rangée de chiffres du tableau reporté en tête de la page 
suivante donne le prix des tissus écrus, et la deuxième rangée, le prix 
des mêmes tissus imprimés aux rouleaux simples de 1 à 5 couleurs. 


(1) Une Commission nommée par les imprimeurs d'Alsace a établi la classification sui- 
vante des produits imprimés, en prenant leur poids pour base : 

1° Calicots imprimés à moins de 6 couleurs, ayant au plus 45 fils en chaîne et trame 
réunies, au quart de pouce français (soit 64 fils au centimètre carré, ou 40 fils au quart 
de pouce anglais), et ne pesant pas moins de 80 kilog. le mètre carré. 

29 Percales imprimées, ayant 46 fils et plus au quart de pouce français, chaîne et trame 
réunies, et ne pesant pas moins de 75 grammes le mètre carré. 

3° Jaconas imprimés, lissés et façonnés, ayant au moins 36 fils en chaîne et trame réu- 
nies, au quart de pouce français, et pesant au delà de 38 grammes le mètre carré. 

4° Organdis unis et façonnés, mousselines et gazes imprimées, ayant 30 fils et au delà an 
quart de pouce, chaîne et trame réunies, et pesant moius de 38 grammes au mètre carré. 

50 Tissus façonnés divers, brillantés piqués, etc., pesantau delà de 70 grammes le mètre 
carré. 

Tous les articles énumérés ci-dessus avec 6 couleurs et au delà. 
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Toile, 60 portées, 40 fils au quart de pouce français, 


chaîne et trame réunies....................... 042 0f79,5 

Toile, 70 portées, 44 fils au quart de pouce français, 
chaîne ot trame rénnies scsi 0 46 0 88,0 
Pertale.-Bh1dssessscemmemmemimemcesmangue 0 52 0 94,5 
er MOr 0 58 A 00,0 
Jaconas 4"° qualité, 54 id. ............ siese 0O7 A 09,5 
I Æ 0 MM. AN 0 43 0 80,5 
Mouèsolneume.: 69:33. me 0 69 A 4145 
Mousseline façonnée, id... .. RE LT EI 0 80 4 22,5 
Brillanté rdin, sessions 0 61 0 98,5 
Brilanté COMMUN, i eee serre 661016101678 100 012: 0 50 0 87,5 
Brillanté fin, id......... ENERE AET TAANA 0 75 A 42,5 
Piqué, id........ EATA L EAE E RE 4 30 A 72,5 
Genres riches sur toile de 6 à 42 couleurs ........ A 28,5 
Mousseline unie de 6 à 24 mains, de............. 4 fr. 50 à 4 fr. 70 
Id. façonnée, de..... Red ed acts 4 fr: 60 à 4 fr. 85 


En conséquence, la valeur ajoutée à la toile, par l'impression, serait par kilo- 
gramme, pour les genres simples au rouleau, la pièce pesant 8k50 par mè- 
ches, 4 fr. 40 c. 

Pour la toile riche, 9 fr. 40 c. 

Pour le jaconas simple au rouleau de 4 à 5 couleurs, la pièce pesant 3k60, 
9 fr. 70 c. 

Pour la mousseline simple au rouleau de 4 à 5 couleurs, 46 fr. 

Pour la mousseline riche de 42 à 25 mains, la pièce pesant 2k50 par 100 
mètres, 36 fr. 

À la suite de considérations ayant pour but de faire ressortir les avantages 
que présente sur les fabriques françaises l’organisation des manufactures an- 
glaises, qui ont la bouille, les produits chimiques, etc., à un prix moins élevé, 
M. Roman ajoute : « Il est bien difficile d'établir, par des chiffres, des compa- 
raisons entre les prix de revient de la marchandise dans les deux pays; on peut 
dire seulement que les imprimeries anglaises, dont, en général, les fortunes sont 
considérables, impriment des rouleaux à une couleur à 45 centimes de façon, 
tandis qu'il nous faut au moins 30 centimes. Leur façon, pour les rouleaux à 3 
et 4 couleurs, est de 20 centimes; elle est, pour nous, de 35 à 40 centimes. Ils 
font, à 25 centimes de façon, des impressions à 8 couleurs qui pourraient faire 
grande concurrence à nos genres imprimés à la main. 

« D’après ces considérations, nous n’hésitons pas à dire que la protection de 
30 pour 100 pendant les premières années, et de 25 pour 400 pendant les der- 
nières, serait tout à fait indispensable à cette industrie.» 


L'appréciation de la Commission, ou bien les exigences des rapports 
commerciaux ou des mutuelles concessions à faire pour mener à bonne 
fin le traité de commerce avec l'Angleterre, n'ont pas permis, comme on 
sait, de faire complétement droit à cette demande des principaux manu- 
facturiers entendus dans cette importante industrie, et le nouveau tarif 
fixe, comme on sait, Les droits d'entrée à 15 pour 100 de la valeur. 
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CUISINE A COULEURS PERFECTIONNÉE 


Par M. TULPIN ainé 


(PLANCHE 91) 


Avant de faire connaître les particularités qui distinguent la construc- 
tion de l'appareil perfectionné de M. Tulpin, connu sous le nom de cui- 
sine à couleurs, nous croyons utile de rappeler les soins qu'il est indis- 
pensable d'apporter dans la préparation des couleurs qui doivent servir à 
l'impression des tissus. 


PRÉPARATION DES COULEURS. — C’est toujours une opération délicate et qui 
demande une certaine habileté. Il ne suffit pas, comme dans la teinture, d'im- 
prégner complétement l’étoffe d'une matière colorante dissoute dans un véhicule 
quelconque, il faut appliquer la couleur en des points marqués d’avance, de 
manière à former des dessins dont les contours soient bien nets. Employée 
liquide, la couleur ne peut évidemment remplir ces conditions, car, une fois 
déposée sur une partie de l’étoffe seulement, elle s'infiltre dans les fibres du 
tissu, et forme des zones concentriques dont l'aspect terne el changeant est du 
plus mauvais effet. 

Il est nécessaire, pour parer à ces inconvénients, de donner une certaine visco- 
sité à la matière colorante, qui devient alors trop épaisse pour pénétrer dans 
l'intérieur des filaments, et la nuance ne s'étend pas au delà des points où elle 
a été appliquée. 

Ce n’est pas toujours chose facile de choisir l’épaississement convenable. I! 
faut avoir égard à de nombreuses considérations, et, bien que le nombre des 
mucilages soit assez grand, il arrive cependant des cas où il n’y en a pas un 
seul qui puisse être employé avec un grand avantage, et sans amener avec lui 
quelques petites difficultés qui nécessitent certaines précautions pour les sur- 
monter. 

On comprend quelle importance cette question peut avoir dans l'impression, 
et combien il importe d’avoir des données bien sûres. Nous ne pouvons que 
rappeler sommairement les considérations qui doivent guider le fabricant dans 
la plupart des cas. Auparavant nous énumérerons les substances employées le 
plus généralement; ce sont : l’amidon, les fécules et les farineux, la fécule torré- 
fiée, la dextrine, le léiocome, la gomme adragante, la gomme line et les déri- 
vés des substances amylacées, la terre de pipe, la gélatine, le sucrate de chaux, 
et quelques autres encore dont l'usage est moins fréquent. 

Quel que soit l’épaississant que l'on aura choisi, il devra avant tout ne point 
disputer au tissu le pouvoir de s'unir à la couleur, sans quoi celle-ci disparaîtrait 
avec lui. 

Il faut éviter aussi d'employer des épaississants qui peuvent ètre attaqués par 
la matière colorante. Ainsi, en présence d’une liqueur fortement acide, la farine. 
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la fécul» et l'amidon ne pourront subsister, et par conséquent on ne devra pas 
l's employer. Si elle est alcaline, ces mêmes substances, facilement coagulables, 
seront également rejetées. 

Le fabricant devra encore avoir égard à la couleur de l’épaississant qui quel- 
quefois peut modifier la nuance de l’impression à son degré de consistance, 
puisque la plus ou moins grande rapidité avec laquelle l'étoffe sèche a souvent 
une grande influence sur l'intensité de la couleur. 

Il arrive fréquemment que plusieurs couleurs doivent être superposées ; il faut 
alors éviter l'emploi d’épaississants qui puissent réagir les uns sur les autres ou 
sur les couleurs avec lesquelles ils sont en contact. Indépendamment de ces con- 
ditions à remplir, il en est encore beaucoup d’autres qui varient avec les cas 
particuliers et sur lesquels nous ne pouvons nous étendre sans aller au delà de 
notre but. Nous avons voulu seulement faire comprendre à nos lecteurs combien 
cette question, si simple au premier abord, est entourée d'écueils qu’on doit 
éviter avec soin si on ne veut pas compromettre la réussite d’une fabrication. 

Mais, quel que soit le mucilage choisi, il est des précautions à prendre pour 
le préparer. Nous devons encore ici ne traiter cette question que dans sa plus 
grande généralité, et comme, dans toutes les circonstances, on soumet à un chauf- 
fage plus ou moins fort, nous citerons la cuisine à couleur de M. Tulpin, qui 
a des avantages incontestables que l’on comprendra facilement en étudiant les 
dispositions de l'appareil que nous allons décrire. 

La première condition à remplir est de pouvoir porter la couleur à des tem- 
pératures extrêmement variables, mais comprises cependant entre certaines 
limites, et de disposer de moyens commodes pour la transvaser rapidement ; 
caril arrive quelquefois qu’elle n’est soumise que pendant quelques minutes à l'ac- 
tion de la chaleur; le refroidissement s'effectue tantôt lentement, tantôt brus- 
quement. 


DESCRIPTION DE LA CUISINE A COULEURS 


REPRÉSENTÉE PAR LES FIGURES AA ET 42 DE LA PLANCHE 921. 


La fig. 11 est une élévation longitudinale d’une cuisine à quatre cou- 
leurs; deux des chaudières sont vues en section, et les deux autres exté- 
rieurement. 

i La fig. 42 est une vue de côté du même modèle. 

Nous avons relevé le dessin de la cuisine à couleurs que nous allons 
décrire, sur un appareil composé de six chaudières en cuivre rouge, exé- 
cuté par M. Tulpin pour l'établissement de M. Goldsmidt, de Berlin. 

Dans cet appareil, les deux premières chaudières étaient semblables à 
celles A et A’, d’une contenance chacune de 420 litres; les deux autres, 
de 80 litres, avaient les dimensions de la chaudière A? ; et enfin, les deux 
dernières étaient disposées comme celle A*, pour contenir 40 litres. 

Cette série de chaudières sont munies de tourillons creux en bronze a, 
qui leur permettent de tourner librement dans des colliers rapportés sur 
les supports en fonte B. Les tourillons a reçoivent, dans des presse-étou- 
pes, les tuyaux en cuivre b, destinés à introduire dans le faux fond c de 


CUISINE A COULEURS PERFECTIONNÉE. 281 


chaque chaudière, soit la vapeur, soit l’eau pour amener le prompt re- 
froidissement des couleurs. Chacun de ces tuyaux est réuni à un robinet 
à trois eaux d, qui établit une communication, soit avec le tube e pour 
l'admission de la vapeur arrivant du générateur par le tuyau E, soit avec 
le tube f amenant l’eau froide d’un réservoir supérieur par le tuyau F. 
Ce tuyau est en outre muni d’une longue branche horizontale articulée 9, 
terminée par un robinet à col de cygne G, disposé pour alimenter d’eau 
deux chaudières, en portant sa branche g à droite ou à gauche au-dessus 
de chacune d'elles. 

Des poignées p sont appliquées verticalement sur chaque chaudière 
pour servir à les renverser en les faisant tourner sur leurs tourillons a, 
afin de vider aisément la couleur, aussi vite qu'on le veut, dans des 
baquets placés au-dessous. 

Quand elles sont redressées, on les maintient dans la position verti- 
cale au moyen des leviers à manette L, qui sont engagés sur les touril- 
lons a aplatis à cet effet pour présenter un arrêt. 

Dans chaque chaudière, la capacité ouverte sert à contenir la couleur 
et les substances qui doivent être mélangées avec elle. Dans le faux 
fond c, ou compartiment du milieu, on fait arriver tantôt de la vapeur à 
trois ou quatre atmosphères pour chauffer les couleurs, tantôt de l’eau 
pour les refroidir. 

Enfin, on remplit de sciure la capacité comprise entre le faux fond et 
l'enveloppe extérieure, afin d'éviter autant que possible les déperditions 
de la chaleur, qui amèneraient la condensation de la vapeur sur les pa- 
rois extérieures. 

Des robinets de purge r sont appliqués au faux fond afin de faire 
écouler l’eau de condensation, qui peut être reçue dans une rigole H 
(fig. 12) ménagée au-dessous d’un plancher mobile. Cette eau, se trou- 
vant naturellement distillée sans aucun frais, peut servir dans plusieurs 
préparations où elle est indispensable. 

Lorsque l’on veut refroidir la substance colorante contenue dans la 
chaudière, il suffit, après avoir vidé l’eau de condensation, de faire arriver 
l'eau froide dans le compartiment c, par les tuyaux F, f et b, d’où elle 
s'échappe par les robinets de purge r. Cette disposition fort simple a, sur 
le chauffage à feu, outre un avantage d’une grande économie, celui de 
pouvoir régler la température avec une grande précision ; on n’a pas à 
craindre les coups de feu qui compromettent si souvent la réussite d’une 
couleur. Le nettoyage, comme la manœuvre de ces chaudières, se fait 
avec la plus grande facilité. 


FILATURE DU COTON 


ROTA-FROTTEUR A BOBINES 


PÉRFECTIONNÉ 


Par M. DANGU Y jeune, mécanicien à Rouen 


(PLANCHES 22 ET 23) 


Les diverses opérations que lon fait subir au coton, avant de l'amener 
à l’état de fil, sont très-nombreuses. On ne peut arriver que graduelle- 
ment à lui donner sa finesse et sa torsion définitives. Les machines qui 
concourent à ce travail sont classées suivant un certain ordre, et sont 
toutes comprises sous le nom général de machines de préparation. Celles- 
ci peuvent encore être divisées en deux classes bien définies. Ainsi on 
peut distinguer les machines qui ont pour but de nettoyer le coton et de 
redresser les fibres, et celles qui ont pour objet de former des rubans 
plus ou moins fins, selon le degré de l'opération, mais toujours bien 
homogènes dans toutes leurs parties. C’est l’une de ces dernières que nous 
allons décrire. Elle termine la série des machines de préparation, et pré- 
cède immédiatement dans la classification le métier à filer. 

Le but spécial de cette machine, appelée rota-frotteur, est de conti- 
nuer à étirer la mèche de coton et de lui donner une faible torsion, pour 
qu’elle puisse se soutenir d’elle-même à la sortie du cylindre. Cette tor- 
sion doit être aussi faible que possible, car si les filaments étaient trop 
profondément engagés les uns dans les autres, ils ne pourraient pas glis- 
ser librement, et il en résulterait des inégalités de grosseur, souvent 
même des coupures. 

Outre les rota-frotteurs, on emploie encore les bancs à broches pour 
arriver à ce résultat. Ces deux sortes de machines sont basées sur des 
principes tout à fait différents, et que nous allons exposer brièvement. 

Le but final est de donner à la mèche, après un étirage convenable, la 
torsion nécessaire pour qu’elle puisse se prêter à toutes les manipulations 
qu’on est obligé de lui faire subir, avant de la livrer aux machines sui- 
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vantes. Or, cette torsion peut s’obtenir de deux manières, soit en impri- 
mant au fil un mouvement circulaire autour de son axe, soit en le rou- 
lant entre deux surfaces frottantes. Dans le premier cas, les fibres se 
disposent en hélice parfaite ; dans le second, au contraire, elles ne peuvent 
se ranger avec la même régularité, et la mèche acquiert sa cohésion et 
sa rondeur, non-seulement par l’enchevêtrement des filaments, mais 
encore par la pression qu’exercent les deux surfaces frottantes. 

Les filateurs français ne sont pas d'accord sur la préférence à donner 
à l’un ou à l’autre système. Ainsi, en Normandie, le rota-frotteur est em- 
ployé presque généralement, tandis qu’il est en grand discrédit en Alsace. 
On lui reproche d’enlever aux fibres une partie de la résistance, et de 
diminuer par conséquent la ténuité du fil. 

Les filateurs qui emploient le rota-frotteur reprochent au banc à 
broches de trop engager les filaments les uns dans les autres. 

Cette question, qui n’est pas encore résolue, ne le sera probablement 
jamais, parce qu’il y a un si grand nombre de circonstances qui influent 
sur la qualité du produit, et dont il faudrait tenir compte dans des expé- 
riences comparatives, qu'il est presque impossible de se prononcer d’une 
manière catégorique. 

Nous ferons seulement remarquer que les bons filateurs obtiennent de 
beaux filés avec l’une ou l’autre machine pour les numéros ordinaires; 
et que l'emploi du banc à broches pour les numéros fins était presque 
exclusif avant les perfectionnements de M. Danguy ; car quoique le rota- 
frotteur ait été imaginé depuis longtemps, on ne l’employait que rare- 
ment, et seulement pour de gros numéros. 

Jusqu’alors, en effet, on ne recevait la mèche que dans des boîtes, et 
il était impossible, lorsque le fil arrivait à un certain degré de finesse, 
d'employer ce même moyen. C’est alors que M. Danguy imagina une 
disposition fort ingénieuse qui permet de faire des bobines absolument 
comme avec le banc à broches. Grâce à ce perfectionnement, il en est 
résulté que la mèche devenait moins duveteuse dans les divers déplace- 
ments qu'on lui faisait subir, que sa rondeur restait toujours bien égale, 
et enfin que les déchets étaient moins considérables et la production 
plus grande. 

Cette machine, justement remarquée à la dernière exposition de 
Rouen, fonctionne dans un grand nombre d'établissements de la Nor- 
mandie. Les bobines, qui pèsent jusqu'à 90 grammes, le fût déduit, 
peuvent durer quatre jours derrière le métier à filer. 

Il existe trois séries de ces machines par lesquelles passe successi- 
vement le coton qui a subi les premières préparations. Elles sont dési- 
gnées par la dénomination de rota en gros, rota intermédiaire et rola 
en fin. 

Les deux premières ne diffèrent de la troisième que par les guide-fils 
de devant et de derrière, qui sont d’une grosseur variable, par une dis- 
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position particulière de rouleaux d'appel, et par l'emploi de chariots au 
lieu de bobines qui sont réservées au rota en fin. Quant aux appareils 
frotteurs , ils sont absolument semblables, et le mouvement dont ils sont 
animés est produit de la même manière. 

Derrière le rota en gros, on place les boîtes qui contiennent le coton 
sortant du dernier banc d'étirage. Reçue également dans des boîtes, la 
mèche obtenue alimente le rota intermédiaire, et le coton passe ainsi 
par le rota en fin dont nous allons nous occuper. 

Nous nous sommes attaché à décrire particulièrement ce métier comme 
étant le plus complet et plus fini que Ies deux précédents, qu'il est d'ail- 
leurs très-facile de comprendre, puisque tout le mécanisme, gomme nous 
venons de le dire, est tout à fait semblable. 


DESCRIPTION GÉNÉRALE DU MÉTIER 


REPRÉSENTÉ SUR LES PL. 22 ET 93. 


La fig. 1 de la pl. 22 représente une élévation longitudinale de la ma- 
chine vue de derrière. 

La fig. 2 en est une coupe transversale faite suivant la ligne bri- 
sée 1-2-3-4. 

La fig. 3 est une section horizontale suivant 5-6 de la fig. 2. 

Les fig. 40 à 46 sont des détails de plusieurs parties importantes du 
métier. 

Les fig. 4 et 5 dela pl. 23 sont deux élévations latérales ou vues 
opposées des deux extrémités de la machine; 

Les fig. 6 et 7 sont des projections horizontales correspondantes, 
qu'il suffirait d'ajouter bout à bout pour avoir le plan complet du méca- 
nisme. 

Nous avons supprimé les poulies motrices sur la fig. 5, afin de laisser 
voir les organes importants qu’elles auraient cachés. 

Nous allons décrire successivement les divers mécanismes qui déter- 
minent la marche des principaux organes du métier, puis nous en ferons 
voir le travail général, et, après avoir calculé les vitesses relatives de cha- 
cun d'eux, nous terminerons par la quantité de produits de chaque 
broche et celle de la machine entière. 

Nous commencerons d’abord par le mouvement principal, puis nous 
montrerons celui des cylindres cannelés, des frotteurs, des broches et 
du chariot. 

MOUVEMENT PRINCIPAL. — Disons d'abord que la machine est supportée 
sur deux bâtis extrêmes A, et sur un troisième A’, en forme de croix de 
Saint-André, qui s’oppose au déversement dans le sens longitudinal. La 
traverse en fonte A? relie ces différentes pièces et les rend solidaires les 
unes des autres. 
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Le mouvement principal est transmis par les deux poulies P et P’ 
(fig. 1 et 7), dont l’une P est calée sur l’arbre moteur a, et dont l’autre P’, 
folle sur le même arbre, permet d'arrêter la machine à volonté. Il sutfit 
pour cela de faire glisser dans ses supports, ou chandeliers a’, la tringle B 
qui, à l’aide d’une fourchette a°, fait passer la courroie de la poulie P sur 
la poulie folle A’, ou vice versa. 

La course de cette tringle, dite tringle de détente, est limitée par la 
bague b, qui vient buter contre le chandelier 4’. 

Pour exécuter ces manœuvres avec facilité, un grand levier B/, à deux 
manettes, est fixé à cette même tringle, et permet à l’ouvrière d'arrêter, 
soit qu’elle se trouve devant, soit qu’elle se trouve derrière la machine. 

MOUVEMENT DES CYLINDRES CANNELÉS. — Sur l'arbre moteur a (fig. 1,5 
et 7) est calée une roue b’, qui engrène avec une autre roue b? fixée sur 
l'axe du premier cylindre cannelé c, lequel par ce moyen reçoit un mou- 
vement de rotation continu. Quant aux deux autres cylindres c /et c?, ils 
sont commandés à l’autre extrémité de la machine. A cet etïet, près du 
volant régulateur V, est fixé, sur le même axe a, le pignon C (fig. 4 
et 4) qui, par l'intermédiaire C’, commande une roue C?, calée sur un 
petit bout d'arbre, sur lequel sont montés le pignon d, et la petite roue à 
large denture D. Le pignon d engrène avec la roue d’, fixée sur le deuxième 
rang des cylindres cannelés c’, et lui communique le mouvement. 

Celui-ci le transmet au troisième cannelé c? au moyen du pignon à 
(fig. 1, 4 et 6), qui engrène avec l'intermédiaire D, commandant la roue D’, 
calée sur l'axe prolongé du troisième cylindre cannelé situé dans le 
second plan. On a le soin de toujours donner à l'intermédiaire D, appelé 
marlborough, une largeur un peu plus grande que la somme des deux 
largeurs des roues d et D’. 

La mèche de coton, en sortant des boîtes, est obligée, avant de se 
rendre entre les cylindres cannelés c, c/ et c?, qui effectuent l’étirage, de 
passer sur une tringle D?, et dans de petits trous coniques bien polis, 
formant des espèces d’entonnoirs, qui sont pratiqués dans l'épaisseur d’une 
lame en fer E, appelée guide-mèches. Cette lame est animée d’un mouve- 
ment rectiligne alternatif, afin de forcer les mèches à se déplacer constam- 
ment suivant l'axe des cylindres, lesquels, sans cette précaution, seraient 
promptement endommagés par le passage continuel du coton sur une 
même circonférence. 

Le mouvement de va-et-vient est obtenu au moyen de la petite roue e 
(fig. 6), commandée par une vis sans fin filetée sur le bout de l’axe du 
troisième cannelé c?. Cette roue porte un bouton de manivelle qui, par 
une petite bielle, est reliée à la lame quide-mèche E. Il résulte naturelle- 
ment de cette combinaison que la vis sans fin, en faisant tourner la 
roue e, communique le mouvement de va-et-vient nécessaire au bon 
fonctionnement de la lame E. 

Les cannelés, animés de vitesses différentes, par suite des rapports qui 
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existent entre la série des petites roues et pignons d’engrenage que nous 
venons de décrire, sont recouverts de cylindres de pression garnis de 
peau. Ces cylindres ¢' (fig. 2 et 10), comme on sait, doivent être moms 
longs que les cannelés, afin qu’il n’y ait aucun contact à l'endroit des 
arêtes que présente l'extrémité des cannelures, sans quoi la peau serait 
bien vite endommagée. La pression leur est transmise par les contre- 
poids E et E’, suspendus par les tiges e° aux sellettes en bronze f 
et f’, qui embrassent une portion de la circonférence des axes des cy- 
lindres (fig. 10). 

Le contre-poids E répartit également son action sur les deux cannelés c’ 
et c*, tandis que celui E’ n’agit que sur le cannelé de devant c, qui, mar- 
chant beaucoup plus vite que les autres, doit être aussi soumis à une 
pression plus grande. Tous ces différents organes sont soutenus par les 
supports F, fixés au moyen de boulons à la tablette en fonte ou porte-sys- 
tème B? (fig. 2), qui est lui-même boulonné aux flasques qui forment le 
bâti de toute la machine. 

Il est souvent nécessaire d'enlever les cylindres de pression, et par 
conséquent les poids, toutes les fois que l'on nettoie la machine. C'est 
une opération qui pourrait être assez longue si l’on ne disposait de 
moyens commodes qui abrégent le travail. 

M. Danguy emploie à cet effet un petit appareil très-simple (voy. fig. 10, 
41 et 12), qui est composé d’un levier F’, articulé sur une petite fourche 
en fonte F°, et munie d’une cheville f°, à l’aide de laquelle on enlève les 
poids avec la plus grande facilité. On engage cette cheville soit au- 
dessous du crochet dont est garni la sellette f” (fig. 10), soit dans lou- 
verture pratiquée dans la tête de la sellette f. 

Nous avons indiqué en traits ponclués (fig. 11) la position du levier F’ 
disposé pour soulever le contre-poids suspendu à Pune des tringles e. 
Cette opération se fait d’ailleurs assez rarement; car les cannelés se net- 
toient d'eux-mêmes pendant la marche même de la machine. La dispo- 
sition employée est absolument la même que celle que nous avons indi- 
quée (pl. 15) dans le réunisseur de cardes du même constructeur. 

Nous rappelons brièvement qu'elle consiste en deux boîtes, dont 
l’une G, appelée chapeau, nettoie les cylindres de pression, tandis que 
l'autre g, appelée brosse à bascule, enlève les filaments qui s'attachent 
aux cannelés. Elle est maintenue en contact contre ceux-ci au moyen de 
leviers (fig. 2) terminés par les contre-poids G’. Dans l’intérieur de ces 
deux boîtes se trouvent deux tringles autour desquelles s'enroule le drap 
sans fin qui retient le duvet à son passage. 

MOUVEMENT DES FROTTEURS. — Ils sont composés de trois cylindres. Le 
gros cylindre supérieur H est creux, en fonte, et recouvert de cuir; son 
axe, en fer, est supporté d’un côté par une colonnette en fonte h (fig. 4), 
terminée par une tête méplate qui présente une rainure dans laquelle 
est logé le coussinet de l'arbre du cylindre, dont on peut régler exacte- 
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ment la hauteur au moyen de vis de rappel que l’on manœuvre à 
l'aide des écrous à oreilles h’. Du côté opposé, la disposition est sem- 
blable, si ce n’est que la colonnette est remplacée par un support en 
fonte h? (fig. 5) servant à supporter les arbres de la commande. 

Les deux autres cylindres H’ sont en bois; ils sont entourés par un ta- 
blier en cuir, et les axes en fer qui les traversent sont fixés sur une 
même platine en fer H°. 

M. Danguy a imaginé un nouveau mode de conduire ces cylindres 
frotteurs qui sont doués d’une très-grande douceur. Il consiste dans l'em- 
ploi d’un excentrique circulaire g’ (fig. 13), ajusté dans un collier de 
forme carrée extérieurement. Ce collier est lui-même renfermé dans une 
sorte de boîte de même forme G°, munie de branches qui servent à la 
réunir aux arbres des cylindres frotteurs, et donnent passage à des tiges 
rondes fixes qui assurent leur marche rectiligne. 

Au moyen de deux boîtes semblables G et G? (fig. 5 et 7), marchant 
en sens inverse, on obtient le mouvement de deux surfaces frottantes, 
formées par la circonférence du gros rouleau H, et du tablier sans fin 
enroulant les deux cylindres H (fig. 2). 

Il est nécessaire, comme ou sait, que le tablier et le cylindre supérieur 
marchent constamment en sens contraire pour qu'il y ait roulement de la 
mèche. Il est facile de régler les deux mouvements en calant convena- 
blement les deux excentriques g’ sur leur arbre commun g°. 

Cet arbre est commandé par la roue d'angle I, qui engrène avec le 
pignon à fixé sur l'arbre moteur a (fig. 7). L'arbre du frotteur supé- 
rieur est fixé à la longue douille ù’, et glisse dans celle iè; toutes deux, 
ainsi qu’une troisième i’, laquelle traverse un boulon-guide fixé au 
bâti, font partie de la boîte G°. 

La boîte Gÿ, qui transmet le mouvement de va-et-vient au tablier, n’a 
que deux branches; l’une i? est traversée par un boulon-guide fixé au 
support k?; l’autre, i, de forme carrée et recourbée (fig. 7), est bou- 
lonnée sur la platine H?, qui porte les deux rouleaux H’. Cette platine est 
reliée avec celle qui se trouve à l’autre extrémité par deux boulons en 
fer j (fig. 2) ; l'un d'eux est prolongé et traverse un guide j’ (fig. 4, 5). 

Le tablier devant entrainer la mèche vers les broches, on lui donne un 
mouvement de translation continu en imprimant à l’un des rouleaux un 
mouvement circulaire; la tension horizontale du tablier entraîne naturel- 
lement l’autre. A cet effet, sur le premier rang des cannelés c (cylindre de 
devant) est fixé un petit pignon k (fig. 5 et 7), qui engrène avec l'inter- 
médiaire k’, commandant la roue I’, fixée sur l'arbre du rouleau de 
devant H’. Le pignon k’, monté sur un petit bout d'arbre, doit avoir une 
largeur assez grande de denture, afin d’engrener constamment avec la 
roue |’ malgré le mouvement qui leur est communiqué dans le sens de 
son axe. 

La tension horizontale du tablier est réglée par les écrous à oreilles 
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(fig. 4, 5 et 7) qui permettent d’écarter plus ou moins les deux rouleaux 
frotteurs inférieurs. 

MOUVEMENT DES BROCHES. — À la sortie des frotteurs, la mèche passe sur 
des tringles, puis s'enroule autour de fuseaux de 0,030 de diamètre 
environ, Ce diamètre reste constant pendant la formation de la première 
couche; mais, celle-ci une fois terminée, le coton doit s’enrouler autour 
de ce même diamètre, augmenté de deux fois l'épaisseur du fil. Il con- 
vient donc de diminuer la vitesse de la bobine après chaque couche, 
puisque la quantité de mèche fournie par les cannelés est constante. On 
voit de suite que cette vitesse est inversement proportionnelle au dia- 
mètre, ce que rend d’ailleurs très-bien l'équation suivante, dont les deux 
membres expriment la longueur du fil enroulé dans l'unité de temps. 


27 dn = 2x (d + 2e) n. 


Dans cette formule, d représente le diamètre du fuseau = 0®,030 ; 
n le nombre de tours correspondant à la première couche; 

d + 2e le diamètre de la bobine à la seconde couche ; 

e l'épaisseur de la mèche ; 

n’ le nombre de tours correspondant au diamètre d + 2e. 

On peut mettre cette équation sous la forme : 


d n! 


d+X n 


qui démontre que la vitesse de la bobine doit varier en raison inverse 
du diamètre. 

Les bobines doivent avoir en outre un mouvement de translation alter- 
natif dont la vitesse dépend de la grosseur du coton à enrouler. Il faut 
également que celte vitesse diminue lorsque le diamètre de la bobine 
augmente, afin que les anneaux de coton se placent toujours bien à côté 
les uns des autres. Le temps nécessaire à la formation d’un anneau doit 
aller en décroissant à chaque nouvelle couche, c’est-à-dire que le chariot 
doit se mouvoir de plus en plus lentement pour que les hélices se for- 
ment avec la même régularité dans un moment comme dans l’autre. 

Voyons maintenant comment sont obtenus ces différents mouve- 
ments, et commençons par celui de rotation variable communiqué aux 
bobines. 

Celles-ci sont formées de tubes en bois J (fig. 3) enfilés deux à deux 
sur des broches en fer J’, qui sont montés dans des petits paliers fixés sur 
les traverses en fonte d’un chariot J?. Ce dernier est muni de quatre 
galets ÿ?, qui peuvent rouler librement sur deux tablettes étroites K, sup- 
portées d’un bout par une équerre fixée à la traverse A? du bâti, et du bout 
opposé par une colonne en fonte K’. 

Chaque broche J’ est munie d’un petit pignon conique À? (fig. 2 et 3), 
qui engrène avec un pignon semblable fixé sur un arbre horizontal K?, 
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dont la longueur égale celle du chariot. Il y a donc deux roues pour cha- 
cune des broches, qui sont au nombre de 48, soit 96 bobines. 

L'arbre K? reçoit son mouvement de la première broche, du côté des 
poulies de transmission ; cette broche est munie d’une petite roue Z, vue 
en ponctués, fig. 5, et commandée par une roue plus grandel’, engre- 
nant avec le long pignon L. 

Les deux roues et l’ font partie du chariot, et le pignon L doit être 
assez long pour que la roue I’ engrène constamment pendant toute la 
course des broches. Ce pignon est fixé sur l'axe horizontal d’un plateau L’ 
(fig. 1, 5 et 16) commandé par un galet de friction L?, fixé sur un axe 
vertical. Le plateau est en fonte, et le galet est composé de deux disques 
de même métal qui enserrent une garniture de cuir sur sa circonférence. 
Ce galet est animé d’un double mouvement, d’abord d’un mouvement de 
rotation continu, transmis par les deux roues coniques À, l’une étant fixée 
sur son axe et l’autre sur l’arbre moteur a (fig. 1 et 7); puis d’un mou- 
vement de translation vertical suivant le diamètre du plateau L’. 

Les vitesses du galet de friction et du plateau étant en raison inverse de 
leurs diamètres, on comprend que si l’on déplace le galet de manière à 
faire varier le rapport de ces diamètres, la vitesse du plateau change, celle 
du galet étant constante. 

On verra en effet qu’au commencement de la levée le galet est sensible- 
ment au centre du plateau, tandis qu’à la fin, c’est-à-dire lorsque la 
bobine a atteint sa grosseur définitive, elle touche presque à la circonfé- 
rence. Cette vitesse variable est transmise aux broches J’ par la série des 
roues et pignons L, V’, À et k? que nous avons énumérés. 

Voici la disposition imaginée par M. Danguy, pour déplacer le galet L? 
verticalement suivant son axe, à des moments déterminés, et pendant 
qu'il est animé d’un mouvement circulaire continu. 

Le plateau inférieur du galet de friction est fondu avec une douille 
munie de deux tourillons m, embrassés par la fourchette d’un levier M 
(fig. 8 et 14), qui a son centre d'oscillation sur un arbre m’, ajusté dans 
une boîte faisant partie du coffre ou cage en fonte M’, fixée à la table B°? 
du bâti. 

Les tourillons m sont engagés dans une coulisse pratiquée aux parois 
de la cage M’. Cette coulisse guide l'arbre muni du galet, et le force à se 
déplacer suivant la verticale passant par le rayon du plateau. 

Au même levier à fourche M est fixé un prisonnier m° (fig. 5 et 8), qui 
repose sur une camme en forme de virgule M°, montée sur le même axe 
qu'une roue à rochet N (fig. et 14), qui lui donne le mouvement, et dont: 
le nombre de dents varie suivant le numéro du fil que l’on veut obtenir. 
Ce rochet est mis en mouvement par un ergot situé à l'extrémité d’un 
arbre horizontal n, commandé par une série de roues et de pignons qui 
communiquent à cet arbre un mouvement très-lent. A cet effet, sur 
l'arbre moteur est calé le petit pignon n’, qui engrène avec une petite 
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roue n° avec laquelle est fondu un pignon n°, engrenant avec une grande 
roue N’; celle-ci est montée sur un petit axe fixé à la plaque verticale 
en fonte N°, rapportée sur la flasque du bâti opposé aux poulies de 
commande. 

Ce même axe est muni d’un pignon n#, engrenant avec la roue O, qui 
commande le pignon 0; l'axe sur lequel celui-ci est calé est prolongé à 
l'intérieur du bâti, et reçoit un pignon plus grand o’, qui engrène avec 
la roue ©’, fixée à l'extrémité de l’arbre n de la roue à rochet (fig. 1, 
Let5). 

Il résulte de cette transmission, qu’à chaque changement de marche 
du chariot l'arbre n fait un tour et le rochet avance d’une dent. La 
camme M? (que l'auteur appelle vignot à cause de sa forme) tourne 
d’une petite quantité, de manière à obliger le prisonnier m? à monter un 
peu dans la coulisse. Les tourillons m, engagés dans la fourchette du le- 
vier M, montent en même temps et déplacent le galet de friction L?, d’une 
quantité proportionnelle au rapport de la distance qui existe entre les 
centres des tourillons m, du prisonnier m°? et du centre d’oscillation m 
du levier M. 

Pour faciliter le déplacement vertical du galet L? sur son axe, sans que 
celui-ci participe à ce mouvement rectiligne, les deux tourillons qui font 
partie de la douille sont munis de tringles méplates 0°, reliées à leur 
partie inférieure à un levier à trois branches 0°, articulé sur un boulon 
fixé au bâti par une patte en fer (fig. 4 et 14). La branche du milieu de 
ce levier est terminée, d’un côté de son centre d’oscillation, par une ma- 
nette, et elle est garnie, de l’autre, d'un contre-poids P? qui, en équili- 
brant le poids du galet de friction, facilite son déplacement. 

Au commencement de la levée, la position de la camme ou vignot M? 
(fig. 8) laisse échapper le prisonnier m; il est alors en x, et le galet de 
friction est dans ce cas rapproché du centre du plateau. A la fin de 
la levée, il se trouve en haut vers la circonférence, comme l'indique la 
fig. 8. Lorsque la dernière couche est terminée, et qu’un déclanche- 
ment, que nous décrirons plus loin, a arrêté la machine, il faut faire 
descendre la poulie de friction à sa position initiale près le centre du 
plateau. 

Pour effectuer cette manœuvre, on agit sur un levier à manette p 
(fig. 14), muni du cliquet p’, que l’on fait pénétrer dans les dents de 
la roue à rochet N pour la faire tourner en sens inverse. Pendant la 
marche de la machine, ce levier repose sur l'axe d'oscillation m’ du 
levier à fourche M, prolongé à cet effet. 

D’après ce qui précède, on voit que ce sont les broches V’ qui sont 
commandées par les différents organes que nous avons énumérés. Les 
bobines J, qui sont formées, comme nous l'avons dit, d'un fuseau en 
bois sur lequel est enroulée une quantité plus ou moins considérable de 
coton, doivent tourner avec les broches et participer en outre avec celles-ci 
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au mouvement de translation. Il faut donc établir entre elles une cer- 
taine liaison qui les rende solidaires les unes des autres. 

Si l’on se reporte aux dessins, on remarque que les bobines sont mon- 
tées par paires sur chaque broche, de telle sorte qu’il n’y a que 24 broches 
et 48 bobines. Tous les fuseaux de devant portent une encoche dans 
laquelle on engage une espèce de clavette vers embase de la broche. 
Chacun d'eux est découpé à l’autre extrémité et assemblé, ainsi qu’une 
boîte à jonction, avec le fuseau correspondant qui porte de semblables 
découpures. 

Les mèches, à la sortie des frotteurs, passent chacune séparément, afin 
de mieux isoler les fils, dans de petits anneaux en cuivre, adaptés à deux 
petites {ringles en fer p°, supportées par deux colonnettes Q fixées à cha- 
cune des extrémités de la machine. Chaque fil, ainsi séparé, est ensuite 
dirigé sur des règles en fonte q en forme de T, dont le dessus est arrondi. 
Ces règles sont munies de tiges rondes g’, autour desquelles le fil fait un 
tour et demi environ, et enfin pénètre dans une rainure pratiquée aux 
palettes qui terminent ces tiges. De ces palettes, qui leur servent de 
guides et qui restent constamment fixes pendant le mouvement de trans- 
lation de la bobine, les fils s'enroulent autour des fuseaux. 

Lorsqu'une levée est finie, il faut enlever les bobines et remettre des 
fûts vides pour la levée suivante. Chaque palette doit être nécessaire- 
ment soulevée, sans quoi elle retomberait sur la broche qui ne pourrait 
plus entrer dans le fuseau. Cette opération, si elle se faisait à la main, 
prendrait beaucoup de temps et diminuerait proportionnellement la pro- 
duction de la machine. Il a donc fallu disposer des organes particuliers 
qui soulèvent mécaniquement et rapidement toutes ces palettes. 

Cette disposition particulière est représentée en détail fig. 15. Elle 
forme, dans son ensemble, une espèce d'échelle mobile, composée d’une 
tringle en métal q? munie d'autant de saillies ou d'échelons z qu’il y a de 
palettes. Lorsque l'on veut retirer les bobines, on voit qu’il suffit de 
pousser cette tringle par la poignée q° qui la termine. Toutes les palettes 
se soulèvent d’un seul coup et restent dans cette position jusqu’à ce que 
l'on ait ramené en arrière cette tringle q°. Alors les échelons viennent se 
placer entre les palettes, et celles-ci abandonnées à elles-mêmes retom- 
bent sur les fûts vides sous l’action de leur propre poids. 

MOUVEMENT DU CHARIOT. — Nous avons vu que ce mouvement, qui est 
rectiligne alternatif, ne peut pas être constant, et qu’il doit aller en dé- 
croissant à mesurer que la bobine grossit, puisque le nombre d’anneaux 
est le même sur deux longueurs égales de la bobine; et comme il faut 
plus de temps pour former un anneau à la fin de la levée qu'au com- 
mencement, il est nécessaire que la vitesse du chariot soit uniformément 
retardée à chaque nouvelle couche. 

Il semblerait que le moyen le plus simple pour arriver à ce résultat 
serait de prendre le mouvement sur le plateau de friction dont la vitesse 
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décroit suivant la même loi. C'est ce qui a été fait tout d'abord par 
M. Danguy; mais il en résultait une complication qui introduisait un 
assez grand nombre d'organes dans la machine et, par suite, en rendait 
la conduite un peu plus difficile. Aussi M. Danguy a modifié sa première 
combinaison, et il a adopté une disposition beaucoup plus simple qui 
satisfait toujours à cette condition essentielle, de diminuer d’une cer- 
taine quantité la vitesse du chariot à chaque nouvelle couche. 

Le mouvement est communiqué de l'arbre moteur par le pignon n 
(fig. 1) qui, au moyen d'une série d’engrenages, provoque, comme nous 
l'avons vu, le déplacement du galet de friction sur la surface du plateau. 
C'est à l'extrémité de l'arbre de la grande roue O que l'on fixe l’excen- 
trique en cœur Q’, au moyen duquel est obtenue la course variable du 
chariot. 

A cet effet sur cet excentrique repose un galet r (fig. 1, 2, 3 et 9), fixé 
à une pièce en fer qui fait partie d’un levier Q?, mobile sur un axe en 
ferr’, adapté au bras en fer R boulonné au support N°. 

Dans une coulisse pratiquée dans l'épaisseur de ce levier Q? est ajus- 
tée, de façon à se mouvoir, une crémaillère qui engrène avec un pi- 
gnon 7°, calé sur l'axe d’une roue à rochet R’ (fig. 4, 2 et 3). La même 
crémaillère porte un heurtoir s, relié avec un coulisseau s’, engagé dans 
la coulisse d’un second levier R°, terminé par une partie arrondie en col 
de cygne. Ce second levier est fixé au bout d’un axe S, qui règne sur la 
longueur de la machine, et est muni à ses extrémités de deux leviers 
verticaux S’, reliés à deux tiges horizontales boulonnées à la traverse 
d'arrière du chariot J°. De l’autre côté de ce chariot se trouve une traverse 
semblable ; elles supportent toutes deux, comme nous l’avons vu, les 
broches qui tournent d’un côté dans des collets en bronze, et de l’autre 
dans de petits supports à fourche j° (fig. 3), qui peuvent osciller sur la 
traverse, de façon à permettre de retirer aisément les bobines pleines de 
dessus les broches et les replacer rapidement. 

Ces dispositions générales comprises, voyons maintenant le jeu de 
chacun de ces organes et les fonctions qu'ils remplissent les uns par rap- 
port aux autres. 

MARCHE DE L'APPAREIL. — Le mouvement de rotation continu commu- 
niqué à l’excentrique en cœur Q/ est transformé en mouvement circulaire 
alternatif au galet r, celui-ci faisant partie du levier Q?, qui tourne autour 
du point r'. Toutes les autres pièces reliées à ce levier participent natu- 
rellement au même mouvement, c’est-à-dire que la crémaillère et son 
pignon r*, la roue à rochet R’ avec son cliquet r°, et enfin le coulisseau s” 
sont tous animés simultanément d’un mouvement circulaire alternatif au- 
tour du point 7’. 

Mais le coulisseau s’, maintenu dans la coulisse du levier R?, fait tour- 
ner celui-ci autour de son centre d’articulation S, et lui fait décrire un arc 
de cercle pendant tout le temps que le galet r glisse dans la coulisse. 
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On peut se rendre bien compte de ce mouvement en s'aidant du tracé 
géométrique (fig. 16, pl. 22). Dans ce tracé, s’ est le centre du coulisseau 
correspondant à la position respective des leviers sur la fig. 2. Quand le 
levier Q? conduit par l'excentrique en cœur Q’ s'élève, en décrivant un 
arc de cercle autour de son centre r’ jusqu’au point sè, le point s’, fixé 
invariablement à ce levier, reste toujours à la même distance du centre 
d’oscillation et vient également en sê. Pendant ce temps, le second le- 
vier R°, qui occupait d’abord la position s’S, vient se placer en Ss°, et le 
coulisseau que représente ce point sè glisse dans la coulisse de la quan- 
tité s°S — s’S. 

Quant au bras vertical S’ (fig. 2), il s'incline et prend la position 
extrême S? indiquée sur la fig. 16. Comme il est relié au chariot, il lui 
communique naturellement un mouvement vers la droite. Ce mouve- 
ment étant circulaire, il a fallu ménager au bras S” une coulisse afin que 
l'extrémité de la tige attachée au chariot puisse glisser et rester hori- 
zontale sans risquer de se fausser. 

Si au lieu de supposer que l’excentrique en cœur fasse monter le galet r, 
nous admettons qu'il le fasse descendre, le même mouvement se pro- 
duira absolument de la même manière, mais en sens contraire, c'est-à- 
dire qu’il fera avancer le chariot vers la gauche. 

D’après la forme que l'on donne à la bobine, il est indispensable de 
faire diminuer, à chaque nouvelle couche, la course du chariot d’une 
épaisseur de fil. Voici la combinaison appliquée pour arriver à ce 
résultat : 

Le pignon r?, qui engrène avec la crémaillère, faisant partie du levier Q*, 
n’a pas une position invariable. Il peut glisser avec cette crémaillère 
dans la coulisse ménagée dans l’épaisseur du levier Q*, de manière à 
faire varier l'angle décrit par le levier R°, et par conséquent la course du 
chariot. 

On comprendra facilement ce mouvement, si on examine les posi- 
tions relatives des leviers dans la fig. 16. 

On remarquera que, quelle que soit la position du point s” sur le 
levier Q?, celui-ci s'élève et s'abaisse toujours de la même quantité par 
rapport à l'horizontale, de sorte que les deux lignes 7’, R°, indiquent les 
positions extrêmes de ce levier pour tous les cas. 

Supposons maintenant que l’excentrique en cœur fasse monter les 
leviers, le point s’ décrira un arc de cercle et viendra en sê. En joignant s* 
et S, on a la position correspondante du levier R?, et le bras perpendi- 
culaire S’ vient en S S?. 

Lorsque la pointe du cœur est en bas, toutes ces positions de lignes 
et de points se reproduisent symétriquement par rapport à l’horizon- 
tale 7’ S, et le bras S S” a décrit, pendant le trajet, l'arc S? S?. 

Si l'amplitude de cet arc correspond à la plus grande longueur de 
course du chariot, c'est-à-dire à 25 centimètres, il est clair que, pour la 
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couche de fil suivante, il faut la faire diminuer pour obtenir une course 
moins longue. Ce qui a lieu en déplaçant le point d’articulation s’, et en 
l'éloignant du point d'oscillation S du levier R?; il est évident que le cou- 
lisseau s’ devant décrire un arc de cercle autour de r’, à mesure qu’on le 
rapproche de ce point, l'arc devient moins grand, et par suite le le- 
vier R? s'éloigne de moins en moins de l'horizontale. 

Le tracé de la fig. 16 permet d'apprécier les deux positions de ces 
différents organes lorsque le coulisseau d'articulation se trouve en s’ et 
lorsqu'il se trouve en sè. Les deux arcs décrits dans les deux cas par le 
bras s’ sont sè d’une part, et s° d’autre part. Comme ils ont une am- 
plitude différente, ils produisent évidemment une course inégale du 
chariot. 

Voici comment le point s’ se déplace par intermittence et à chaque 
changement de marche du chariot sur le levier Q?. Il fait partie de la 
crémaillère (fig. 2 et 3), commandée par le pignon r?, qui lui-même 
est monté sur l'axe de la roue à rochet R’. Celle-ci est constamment sol- 
licitée par un poids T, attaché, par l'intermédiaire d’une chaîne de 
Galle, à la crémaillère qui, d'un autre côté, est retenue par le cli- 
quet r°, engagé dans les dents de la roue à rochet R’. Le levier Q?, en 
s'élevant au-dessus de l'horizontale, entraîne avec lui la crémaillère 
(lorsque la pointe de l’excentrique en cœur se trouve en haut et que le 
galet r est en g’, position ponctuée fig. 9) ainsi que le pignon; alors la 
roue à rochet, venant buter contre une lame de ressort t fixée à la tablette 
ou porte cylindre B? (fig. 4 et 2), avance d’une dent, et par conséquent 
déplace le coulisseau s’ vers la gauche, mouvement qui, ainsi que nous 
nous l'avons vu, produit une diminution de la course du chariot. 

Le pignon r°, qui engrène avec la crémaillère, a quatre dents de sup- 
primées, de sorte que pendant sa rotation complète l’espace vide se 
présente et laisse la crémaillère libre de se mouvoir, sollicitée qu’elle est 
par le poids T. Elle revient alors brusquement vers la droite, et le heur- 
toir s, qu’elle porte à son extrémité, vient buter contre un crochet T’, qui 
retient dans la position indiquée, fig. 1, les extrémités du levier à trois 
branches T°. Ce levier, n'étant plus retenu par le crochet, s'incline en 
tournant sur son centre de mouvement t, sous l’action du poids U sus- 
pendu à l'extrémité de son bras horizontal du côté opposé au crochet T’, 
et par son bras vertical vient buter contre un arrêt t’ (fig. 1), fixé par 
une vis sur la tringle de détente B. 

Par ce mouvement, il entraîne la tringle, qui fait alors passer la cour- 
roie de la poulie fixe sur la poulie folle. La machine s'arrête donc d'elle- 
même, et elle est réglée de façon que le vide laissé dans la denture du 
pignon ne laisse la crémaillère libre qu’à la fin de la levée. 

Nous avons encore à expliquer comment la vitesse du chariot se ralen- 
tit à chaque nouvelle couche de fil sur la bobine. | 

Ona vu que l’excentrique en cœur était animé d’un mouvement circu- 
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laire uniforme; par conséquent, chaque couche contient la même quan- 
tité de coton, et comme le nombre des anneaux diminue d’une couche 
à l’autre, il en résulte que la vitesse du chariot doit aller progressivement 
en décroissant, puisque vers la fin de la levée un nombre bien moindre 
d'anneaux nécessitent le même temps pour ne former qu'un nombre plus 
considérable au commencement. 

Il faut que cette vitesse soit constante pendant une même couche. On 
parvient à obtenir ce résultat par la forme de l’excentrique en cœur. 
Supposons, en effet, le galet r (fig. 1, 2, 3 et 9) sur la pointe ou sur la 
base de l’excentrique, en x’ (fig. 9), celui-ci, en tournant, fait mouvoir 
le levier Q? avec une vitesse plus grande que lorsque le galet se trouve 
sur la partie moyenne qui correspond à une position horizontale des 
leviers. Mais, d’un autre côté, il est facile de voir que le coulisseau glisse 
d'autant moins dans sa coulisse que les leviers se rapprochent de l’hori- 
zontalité, et comme la vitesse angulaire du levier R? diminue lorsque 
le glissement du galet augmente, loutes choses égales d'ailleurs, il en 
résulte que, pour obtenir une vitesse de chariot constante, il a suffi de 
corriger l'irrégularité produite par cette combinaison de levier. C'est 
justement au moyen de l’excentrique en cœur que l’on y arrive, et 
l'on remarque qu’en effet celui-ci fait marcher le levier Q? d'autant plus 
vite qu'il approche des positions extrêmes, tandis qu'il ralentit sa vitesse 
lorsqu'il revient vers l'horizontale. 

Au moyen de cette disposition on donne facilement au chariot une 
vitesse constante, de manière que les anneaux de coton soient également 
espacés sur la bobine. 

MISE EN TRAIN ET RÉGLAGE DE LA MACHINE. — Pour achever la description 
de ce rota-frotteur, il est nécessaire d'indiquer quelles sont les précau- 
tions indispensables à prendre pour le réglage des principaux organes et 
la mise en train de la machine. 

On commence par s'assurer que l'appel se fait convenablement. Si les 
mèches semblent trop tendues, au moyen de deux boulons à écrous u, 
qui se trouvent sur la cage M’ (fig. 4 et 14), on éloigne de quelques mil- 
limètres le galet de friction de la surface du plateau L; dès qu'on voit 
les fils vibrer légèrement, il faut arrêter, on est sûr qu'il n’y a pas de 
tirage. 

Lorsque l’on veut changer le numéro de la mèche, il faut remplacer 
les rochets. Pour de la mèche n° 3, par exemple, qui correspond au n° 30 
filé, il faut un rochet de 32 dents sur la crémaillère, et un de 64 sur 
l'arbre de la camme (ces deux engrenages étant toujours dans le rappor- 
de 1 à 2). 

Chaque demi-numéro en plus ou en moins correspond à 2 dents éga- 
lement en plus ou en moins du rochet R’ conduisant la crémaillère, et à 
L dents de la camme. 
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TABLEAU 
INDIQUANT LES RECHANGES À REMPLACER POUR LES NUMÉROS FILÉS DE 16 A 50. 


TT TC T 


NOMBRE DE DENTS | NOMBRE DE DENTS | 
a ———_— A 
du du du du 
rochet R’. | rochet N. | pignon o. | pignon n’. 


m POIDS DÉSIGNATION 
de de 40 mètres de 
la mèche. | en grammes. la mèche. 


2650 Gros pour n° 16....... 
2 » a 
4 67 > 
Moyen pour nos 30 à 34. 


En même temps, il faut faire varier l’étirage entre les cylindre can- 
nelés et la vitesse de l’excentrique en cœur qui commande le chariot, car 
l'étirage est d'autant plus fort que le numéro augmente, et le chariot 
doit aller proportionnellement moins vite, puisque les anneaux étant plus 
fins se rapprochent davantage les uns des autres. 

On règle la position du galet de friction pour commencer les bobines, 
en faisant tourner, à l’aide du levier à manette p (fig. 14) le rochet p’, 
jusqu’à ce que la pointe de la camme ou vignot M? soit au point le plus 
élevé, ainsi que l'indique la figure 8. Ensuite on met tout l'appareil en 
mouvement, en faisant passer la courroie de la poulie folle P” sur la poulie 
fixe P, afin de faire avancer la pointe de l’excentrique en cœur Q’ dans la 
position ponctuée (fig. 9); le galet r est alors en x’, et enfin la dent du ro- 
chet r°, engagé dans la crémaillère, fait avancer celle-ci de telle sorte que 
le heurtoir s, rencontrant la queue du crochet T, le dégage du levier T°; 
ce dernier, ainsi que nous l’avons démontré, amène l’arrêt de la machine 
en faisant glisser la tringle de débrayage B. 

Si la crémaillère n’était pas partie, il faudrait faire tourner doucement 
le rochet R’ jusqu’à ce que le mouvement de la détente se soit produit. 
A ce moment, on fait cliqueter la dernière dent du rochet N de la 
camme M?, puis on ramène le prisonnier au point m? (fig. 8). On peut 
alors commencer la levée. 

On examine bien si le changement de marche du chariot se fait juste au 
moment voulu. A cet effet , on règle le mouvement de l’excentrique en 
cœur, et pour cela on désengrène le pignon o, et l’on fait avancer ou 
reculer de quelques dents la grande roue O, sur l’axe de laquelle l’excen- 
trique en cœur est calé, selon que le changement de marche s’est fait trop 
tard ou trop tôt. 

Lorsqu'on change quelques organes, et principalement les rochets, il 
aut éviter de faire heurter deux dents à la fois, ce qui produirait un très- 
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mauvais effet. L’ergot qui fait partie de l'axe n et actionne la camme 
ne doit agir que quelques secondes après que le rochet R’ de la crémail- 
lère a cliqueté. 

Si l’ergot de la camme prenait deux dents, on s’en apercevraitde suite, 
car il ferait tomber la mèche. 

Quand la levée est finie et que le cœur se trouve à sa pointe, la petite 
crémaillère, appelée par son poids, heurte la détente qui arrêtele métier. 
A ce moment, la dernière dent du rochet N de la camme M? n’a pas encore 
agi. C'est ouvrière qui la fait agir et qui soulève la bascule pour faire 
descendre le galet de friction à sa place; elle s'assure bien si le prison- 
nier m? est au fond de la camme, et c’estalors qu’elle peut commencer 
une nouvelle levée. 


CALCULS 


RELATIFS AUX ORGANES DE TRANSMISSION DU ROTA-FROTTEUR. 


Les différents organes qui composent cette machine ne peuvent pas 
être impunément soumis à des vitesses arbitraires. Il est des rapports que 
l'on doit observer pour chacun d'eux, si l'on veut arriver à obtenir un 
bon produit. 

En règle générale, on peut dire que dans toutes les machines de fila- 
ture la vitesse à leur donner est celle qui permet d'obtenir le plus, sans 
augmenter la quantité relative des déchets et sans rien sacrifier à la qua- 
lité du produit. 

Une expérience de plusieurs années a démontré que, pour arriver à ce 
résultat avec le rota-frotteur de M. Danguy, il fallait, pour les numéros 
ordinaires, se rapprocher autant que possible des nombres obtenus au 
moyen des calculs qui vont suivre. Nous supposerons donc que l’on file 
des numéros 27/29 chaîne. La mèche qui sort du rota-frotteur a le 
numéro 3, et les calculs sont faits d’après cette hypothèse. 

CYLINDRES canNELÉs. — L'arbre moteur a est animé d’une vitesse de 
200 tours environ par minute. Le premier cylindre cannelë c reçoit une 
vitesse de rotation égale à celle de cet arbre, puisqu'elle est donnée par 
la relation suivante des roues droites b’ et b? : 

200 x TP 990 x 27 = 200 tours. 
roue b? 90 

La vitesse à la circonférence de ce premier cylindre cannelé est alors, 

son diamètre étant de 0" 028, de : 


200 X 3,1416 x 0% 028 = 172 60. 


Le nombre de tours par minute du deuxième cylindre cannelé o” 
est de : 


200 x pignon C X pignon d 38 x L44 


roue C? x roue d! 90 x 70 
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Sa vitesse à la circonférence, son diamètre étant de 0® 025, est de : 
52,6 x 3,1416 x 0,025 = 434. 


Il résulte de la différence de vitesse de ces deux cylindres un étirage 
entre le 4° et le 2° cannelé, qui est de 


17,593 
——— = 4,05 
L,3k k 
Le nombre de tours du troisième cylindre cannelé est de : 
roue D’ 30 
= 52,6 X — = 48t0. 
PE roue d? PAR 32 i 


Sa vitesse à la circonférence est de : 
489 X 3,1416 X 0,025 = 4m 03. 
Ce qui donne un étirage entre le 2° et le 3° cylindre cannelé de : 
h, 3h 
4,03 
Par suite, l’étirage total produit par les trois paires de cannelés 
est de : 


= 41,07. 


4,05 X 1,07 = 4,33. 


Broces. — Le nombre de tours à donner aux broches doit être cal- 
culé de manière que la vitesse à la circonférence des bobines soit égale 
à celle du premier cylindre cannelé. Or, nous avons vu que celui-ci avait 
une vitesse de 17% 60. On a donc pour la première couche : 


roue À 442 ign. ign. k? 
cg Lee ag DO, pign 


200 
X roue Là T roue pign. k? 


X 3,1416 X 0,028 = 17160. 


Dans cette formule, 112 mill. est le diamètre de la poulie de friction, 
et © = le diamètre du plateau de friction pendant la première couche. 

En remplaçant le rapport des roues par le nombre de dents, et en 
résolvant l'équation, on trouve : 


30 112 36 25 
200 x — x — S NS _ 
00 x NA X 3 x 3; x 95 x 3,1416 x 0,028 17260, 


z = 0080, 


c'est-à-dire que la poulie de friction sera à 0™= 040 du centre du plateau 
pendant la première couche. 

La vitesse de rotation des broches est alors donnée par l'expression 
suivante : 


36 0,112 36 
A 0,040 x 3; = 200 tours. 
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Si nous supposons que la mèche s'enroule sur la dernière couche, et 
que le diamètre de la bobine soit 0" 08, on trouve aisément : d’abord la 
distance de la poulie au centre du plateau de friction, puis la vitesse des 
broches. 

En effet, le diamètre du plateau doit toujours varier en raison directe 
de celui des bobines. Si nous le désignons par æ pendant la dernière 
couche, nous pouvons établir le rapport suivant : 


T 0,08 


0,0 0,028 ? 


d’où s = 0228; 


c’est-à-dire que la poulie se trouvera à 0114 du centre du plateau à la 
dernière couche. 

La vitesse des bobines correspondante peut être également obtenue au 
moyen de la proportion : 


a = T d'où x = 70 tours. 

De même pour toutes les autres couches. Les différentes vitesses des 
bobines, comme les distances successives de la poulie au centre du pla- 
teau des frictions s’obtiennent d’une manière analogue. 

FroTTEURs. — Nous avons à calculer : 1° le nombre de va-et-vient des 
frotteurs par minute; 2° la vitesse de translation du tablier. 

4° Il suffit de chercher le nombre de tours de l'arbre g°, sur lequel est 
calé l’excentrique g’ (fig. 5 et 13); autant de tours de cet arbre, autant 
de va-et-vient des frotteurs. 


son g PERS png abs: 
roue I 54 


c'est-à-dire qu'il y aura 173 mouvements de va-et-vient par minute, 
communiqué au tablier qui entoure les deux rouleaux inférieurs H’, et 
au rouleau supérieur H; i 

2° La vitesse de rotation du premier rouleau H’ est donnée par 
l'expression : 


z ; 1 
200 x pignon k 7 


= 9 — = 5/t ; 
roue I’ di 62 se 


ce qui donne pour la vitesse de translation du tablier, le diamètre du 
rouleau étant de 04102, 


54,8 X 3,1416 x 102 = 17" 60 par minute, 


vitesse égale à celle du premier cylindre cannelé. Ce qui doit être en 
effet, puisqu'il faut que le tablier livre aux broches par minute la même 
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longueur de fil que celle qu’il reçoit des cylindres pour qu'il n’y ait pas 
d'étirage. 

Cæarior. — Nous avons vu que la vitesse de cet organe était constante 
pendant une même couche, mais qu’elle variait d'une couche à l’autre. 
Elle est toujours telle dans cette machine, que la même quantité de fil 
est déroulée sur les bobines à chaque couche. Elle dépend donc de la 
hauteur de la bobine à tous les instants, et varie en raison inverse de 
cette hauteur. 

Quant à l’excentrique en cœur, il a une vitesse de rotation donnée 
par l'expression suivante : 


pignon n’  pignonn* pignon n° 
roue n? roue N’ roue O 


20 25 22 
= — ——_—. — = t > 
= 200 x 90 x 193 X TE 0t740 


Ainsi, pour 0t740 de l’excentrique Q’, il y a 17" 60 de coton livrés par 
les cylindres cannelés et enroulés par les bobines; pour 1 tour, il ya : 
172 60 
0t 740 
ce qui correspond à deux couches de fils enroulés sur les bobines. 
En résumé, nous trouvons que sur chaque couche il s'enroule 


23,78 


200 x 


= 23078, 


e a {12 89 de coton. 
Le temps nécessaire pour former une couche est : 
1 1735 


TES Dis 0675. 


C'est pendant ce temps, de deux tiers de minute environ, que le chariot 
parcourt la longueur des bobines. 


PRODUIT DE LA MACHINE. 
Nous avons vu que chaque broche peut produire par minute 17% 60 en 
12 heures, ou 12 X 60 = 720 minutes, les 48 broches donneraient 
720 X 48 X 17,60 = 608,256 mètres. 


Mais il faut bien retrancher 1/8 de cette production pour le temps 
employé à faire la levée, à changer les fuseaux, etc., ce qui donne un 
produit effectif de 

608256 
8 


par journée de 12 heures de travail. 


608256 — 


= 532,224 mètres 
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100 mètres de mèche n° 3 pèsent 0165; par conséquent les 532,224 
mètres pèseront : 
0,166 X 532224 


= k 
1000 = 88k 349. 
Ainsi, le produit du rota-frotteur est en résumé, 


88 kilogrammes de coton en 12 heures de travail. 


INSTALLATION D'UNE FILATURE DE PRÉPARATION 


DU SYSTÈME DE M. DANGUY. 


Si nous prenons pour exemple une filature opérant sur 500 kilo- 
grammes de coton par jour, et filant des n° ordinaires 27/29 chaîne 
et 36/38 trame, voici un devis exact des machines de préparation qu’elle 
pourra employer, et qui comprennent la série complète pour la pré- 
paration, sauf l’ouvreur et les batteurs. 


28 cardes à chapeaux, à 1000 fr. chaque........... 28,000 fr. 
2 réunisseurs avec basculeurs, à 600 fr. avec leurs 
couloirs également à 600 fr.................. 2,400 


3 bancs d’étirage, 2 de 10 sorties à couloirs, et le 3e, 
dit comprimeur, de 14 sorties, avec son système 


pour pots tournants........ E TDR EE 8,000 

2 rotas-frotteurs en gros de 36 broches............ 2,700 

3 — intermédiaires de 48 broches....... 4,050 

6 — en fin de 48 broches.............. 12,000 
Totale ne Et 57,150 fr. 


Toutes ces machines, construites par M. Danguy, fonctionnent dans un 
grand nombre de filatures de Normandie. 

Nous citerons particulièrement l'établissement de M. Lecomte, à 
Rouilly, dans la vallée d'Andelle, dont les produits sont très-estimés. 

Les deux filatures de MM. Liégant frères : l’une à Saint-Paer, dans la 
vallée de Saint-Austabert, près Rouen; l’autre à Monville; toutes deux 
fonctionnent complétement à l'aide de quatre sortes de machines de 
M. Danguy: réunisseurs de cardes, banc d'étirage, rotas-frotteurs en 
gros, en moyen et en fin. 

M. Danguy construit aussi un modèle de carde en fonte qui, sans être 
pourvue de nouvelles combinaisons, présente dans son ensemble une 
grande solidité et une bonne distribution des organes, qui en rend la 
conduite facile et l'entretien peu coûteux, et lui fait effectuer un très- 
bon travail. 


CONSTRUCTION DES MACHINES 


ÉTUDE ET PROPORTIONS 


DES VOLANTS RÉGULATEURS 


APPLIQUÉS AUX MACHINES MOTRICES ET AUX OUTILS. 


PAR M. ARMENGAUD AINÉ 


INGÉNIEUR À PARIS 


(PLANCHES 24 ET 25) 


En mécanique, un volant est une roue plus ou moins pesante, montée 
sur un axe tournant qui transmet la puissance, dans le but d’en régula- 
riser la vitesse de rotation. C’est en effet, le plus souvent, une véritable 
roue composée d’une jante circulaire réunie à un moyeu central par un 
certain nombre de bras; cependant chaque pièce d'une machine qui est 
suffisamment pesante, montée sur son centre de gravité, et animée d’un 
mouvement régulier, continu ou périodique, peut former volant : 
ainsi une locomotive lancée à certaine vitesse constitue un véritable vo- 
lant par rapport aux pièces qui composent tout son mécanisme. 

L'une des applications les plus importantes du volant régulateur est 
celle des machines à vapeur, qui fut proposée, en 1757, par Keane Fitz- 
gerad, ingénieur, et membre de la Société royale de Londres. Nous nous 
proposons d'étudier les conditions d'établissement de cet organe, non 
pas pour en refaire la théorie à nouveau, mais pour donner sur cette 
théorie des éclaircissements pratiques qui permettent aux mécaniciens 
les moins théoriciens de se rendre un compte exact des formules qui en 
ont été déduites elles-mêmes, et qui ont pour objet de calculer le poids 
des volants d'après les conditions spéciales des machines auxquelles on 
les applique. 

Cette étude est suivie d’un examen des principaux modes usités au- 
jourd'hui pour leur construction et leur assemblage, et des formes 
diverses données à la section des jantes et des bras. 

Il est remarquable que la plupart des constructeurs déterminent le 
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poids des volants à priori, ou suivant des règles qui diffèrent sensible- 
ment entre elles. Ces différences sont attribuables à deux causes : d’abord 
les recherches théoriques sont pénibles, et peuvent conduire à de graves 
erreurs, faute d’être bien interprétées; en second lieu, il semble que le 
poids d’un volant puisse varier dans de larges limites, ce qui ne peut 
être admis qu'avec des restrictions sérieuses. 

Il est vrai que plus un volant est lourd, pour une vitesse déterminée, 
et mieux il règle la machine à laquelle il est appliqué. Mais un excès de 
poids peut donner lieu à une perte excessive de travail par le frottement 
des tourillons sur les coussinets, il peut surtout être susceptible, dans un 
cas donné, de produire des ruptures et des accidents plus graves. 

On doit donc connaître avec une exactitude suffisante les limites qui ne 
doivent pas être dépassées. Mais, pour cela, il faut faire usage de notions 
théoriques que nous nous proposons de rendre aussi simples que possible 
et d’une traduction facile, qui puisse être faite par tout le monde et dans 
le peu de temps laissé aux constructeurs par les exigences de la pratique. 


PRINCIPES DES FONCTIONS D'UN VOLANT. 


Avant d'expliquer les conditions pratiques que doit remplir un volant, 
il est indispensable d'énumérer les circonstances qui rendent son appli- 
cation nécessaire, et qui se produisent de deux façons différentes : 

19 Par l'inégalité de résistance que présente un même travail dans les 
temps successifs de sa production ; 

2° Par l'inégalité des efforts que transmet l'arbre par le moteur, soit 
directement de la part de la force motrice, suivant son mode d'emploi, 
soit à cause de l’inégale répartition due au mode de transmission entre 
le récepteur direct et les organes commandés. 

Comme exemple du premier cas, supposons un laminoir commandé 
par un moteur hydraulique, ce qui présente en effet la réunion d’une ré- 
sistance variable et d’une puissance sensiblement uniforme, telle que 
celle produite par une roue hydraulique qui reçoit l’eau d’une manière 
continue et en égale quantité. 

Lorsqu'on soumet une barre de métal aux cylindres d’un laminoir, 
qui est comparativement une résistance très-faible quand il marche à 
vide, il reçoit immédiatement son maximum de résistance; or, si la 
commande était directe et sans masses mobiles intermédiaires, il est évi- 
dent que le moteur, dont l'effort est supposé constant, passerait d’une 
vitesse considérable à l'état de repos, puisque la résistance viendrait tout 
à coup dépasser l'effort en vertu duquel le moteur et les pièces de la 
transmission avaient pris leur vitesse de régime. Pour que le mouvement 
pût reprendre, il faudrait qu’il s’écoulât le temps nécessaire pour que la 
roue se chargeât d’une quantité d’eau, non-seulement capable de faire 
équilibre à la nouvelle résistance, mais encore de celle nécessaire pour 
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vaincre l’inertie et faire acquérir au laminoir la vitesse à laquelle il doit 
fonctionner. Généralement le moteur, incapable de contenir le volume 
d’eau suffisant, s'arrêterait d'une manière complète. 

Mais si l’un des arbres intermédiaires est muni d’un volant assez 
pesant, les choses se passent d’une façon différente. En mettant le mé- 
canisme en train, à vide, la roue motrice dépense un excès de force 
correspondant à celui exigé par la masse du volant pour vaincre son iner- 
tie, et le faire tourner à une certaine vitesse. Si l’on vient alors à engager 
une pièce de métal entre les cylindres du laminoir, le mécanisme subit 
bien un ralentissement, mais beaucoup moins considérable que la pre- 
mière fois, attendu que le volant oppose à la diminution de vitesse une 
résistance correspondante à l’excès de puissance que le moteur a dépensé 
pour lui donner l'excès de vitesse qu’il a acquis lorque le laminoir mar- 
chait sans charge. En d’autres termes, le volant emmagasine l'excès de 
puissance développé par le moteur, quand le laminoir marche à vide, et 
restitue cet excès lorsque le laminoir commence à travailler, ce qui, en 
résumé, resserre, dans une certaine limite, les écarts de vitesse que le 
mécanisme est susceptible de présenter par suite des inégalités alterna- 
tives entre la puissance et la résistance. 

Pour exemple du deuxième cas, nous prendrons une machine à 
vapeur commandant un outil dont nous supposerons la résistance par- 
faitement fixe. Les variations à observer proviennent alors exclusivement 
du moteur. 

Dans une machine à vapeur composée d'un cylindre dont le piston 
actionne un axe tournant par une bielle et une manivelle, l'irrégularité 
de la puissance transmise est très-remarquable. On sait qu'aux points 
morts, quand la bielle et la manivelle sont en ligne droite, l’effort du 
piston est de nul effet, quant à la direction circulaire de la manivelle, 
puisque cet effort s'exerce uniquement suivant la ligne des centres. Au 
contraire , lorsque le piston est au milieu de sa course, ce qui correspond 
à la position où la bielle et la manivelle sont près d’être perpendiculaires 
l'une à l’autre, la pression sur le piston est communiquée presque inté- 
gralement au bouton de la manivelle. 

Par conséquent, celui-ci est poussé par une force qui varie périodique- 
ment, c’est-à-dire par une force qui, nulle aux deux points extrêmes de 
la course, atteint son maximum aux deux positions moyennes; la résis- 
tance étant supposée constante, l'arbre moteur, s’il ne portait point de 
volant, tournerait alors avec une vitesse très-variable, susceptible de 
passer de zéro à son maximum, et de son maximum à zéro, suivant que 
la manivelle passe elle-même de l’un des points extrêmes à l’une des po- 
sitions moyennes, et vice versé. 

Comme dans l'exemple précédent, l'application d’un volant empêche 
cette vitesse d’être nulle aux deux points morts, et ne lui permet pas d'at- 
teindre le maximum aux positions moyennes; l’excès de puissance, à ces 
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deux positions, est absorbé par le volant, qui s'accélère un peu, et restitue 
cet excès aux points morts, en perdant ce qu'il avait gagné en vitesse. 

Ces circonstances, qui se produisent dans l'hypothèse de la pression 
fixe sur le piston de la machine, se renouvellent, à plus forte raison, 
lorsqu'on marche à détente; dans ce mode d'emploi de la vapeur, la 
pression, très-inégale aux différents points de la course du piston, vient 
s'ajouter aux positions variables de la bielle et de la manivelle pour trou- 
bler légalité entre le travail et la résistance moyenne. 

Un volant n’est donc point une puissance, mais un réservoir de force, 
qui, interposé entre le travail et le moteur, égaux comme somme, mais 
inégaux sous le rapport de la répartition des efforts, absorbe les excès 
momentanés de part et d'autre et les nivelle à peu près. Il ne peut pas 
rétablir une égalité absolue qui donne lieu à l’uniformité de vitesse par- 
faite, car une masse déterminée ne peut acquérir ni perdre de la force 
vive sans changement dans ses conditions de vitesse; mais pour une même 
quantité de force vive à gagner ou à perdre la variation de vitesse peut 
être aussi faible qu'on le voudra, suivant que son rapport avec la masse 
en mouvement sera plus considérable, principe de mécanique dont nous 
essayons plus loin de rappeler les éléments. 

Ce qui pouvait produire une illusion, quant à la puissance propre d’un 
volant, c’est que tel travail à accomplir, à l’aide d'un même moteur 
donné, était insurmontable sans volant et devenait au contraire possible 
par l’addition de cet organe. Cela ne signifiait pas que le moteur fût 
trop faible, mais que, par l’inégale répartition des efforts, il faisait un 
excès de dépense non restitué, pour entretenir la vitesse dans les mo- 
ments de retard. 

Supposons comme exemple, à l'appui de ce fait, une pompe éléva- 
toire aspirante, dont l'unique résistance se manifeste lorsqu'on élève le 
piston, et qui soit commandée par un homme à l’aide d’une manivelle. 
Si l'arbre de la manivelle ne porte pas de volant, et que le travail total 
à produire, d’après le poids el la hauteur de colonne d’eau à soulever, 
atteigne la puissance maximum que l'homme peut développer, il est 
certain que ce dernier ne pourra pas faire mouvoir la pompe : car la 
résistance ne se manifestant que pendant la moitié de la durée du tra- 
vail, sera double de ce qu'elle serait si elle était continue et régulière; 
l’homme semblera trop faible. 

Mais s'il existe un volant, le travail développé en excès par l'homme 
pendant la descente du piston sera absorbé par le volant, qui le resti- 
tuera pour élever le piston à sa prochaine ascension; l'équilibre sera 
rétabli, et l'homme devient assez puissant, par le seul fait d'une plus 
égale répartition des efforts moteurs et résistants. 

Après cet exposé, qui nous semblait nécessaire pour faire connaissance 
avec l'organe que nous voulons étudier, nous allons rappeler quelques 
principes de mécanique indispensables pour en établir la théorie. 

x, 20 
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NOTIONS ÉLÉMENTAIRES SUR LE PRINCIPE DE LA FORCE VIVE. 


Lorsqu'un corps soumis à l’action d’une force peut céder, n’étant pas retenu 
par des liens invincibles, il commence à se mouvoir, suivant un mouvement 
qui s'accélère peu à peu, et acquiert, au bout d’un certain temps, une vitesse 
dont l'intensité dépend du rapport entre la force et sa masse. 

Pour établir la mesure des forces et de leur effet, on a pris celle de l'attraction 
terrestre. Dans cette circonstance, le poids du corps mis en mouvement est la 
mesure de la force qui le déplace et lui communique, au bout d’un temps donné, 
une certaine vitesse. Réciproquement, une force quelconque pouvant être me- 
surée par un poids, on en calcule les effets en les assimilant à ceux de l’attrac- 
tion terrestre sur les masses qu’elle met en mouvement. 

L'observation de la chute d’un corps, sous l'action de la pesanteur, fait connaître 
que les accroissements de la vitesse du corps en mouvement suivent une loi 
régulière que l’on énonce ainsi : 

La vitesse acquise, à un moment quelconque, par un corps qui tombe libre- 
ment sous l’action de la pesanteur, EST PROPORTIONNELLE AU TEMPS qui s'est 
écoulé depuis le commencement du mouvement. 

Cette loi, qui est celle que l’on désigne en mécanique sous le nom de : mou- 
vement uniformément accéléré, se traduit sous la forme suivante : 


V=vt 


dans laquelle V représente la vitesse acquise après un certain temps ¢ de l’action, 
et v la vitesse possédée au bout de l’unité de temps. 

Si l’on examine la valeur du chemin effectué par le corps soumis à ce mouve- 
ment, on reconnaît bientôt, qu’à un moment donné, ce corps, parti du repos 
avec une vitesse régulièrement croissante, a parcouru un espace moitié de 
celui qu’il aurait engendré, s’il avait possédé constamment la vitesse finale cor- 
respondant au moment d'observation. Par conséquent, appelant A l'espace 
parcouru par le corps dans un temps £, avec un mouvement uniformément accé- 
léré, et qui possède la vitesse V au bout du même temps, cet espace total par- 
couru aura pour expression : 


(| 
h= avt. 


Dans cette expression, t peut être remplacé par sa valeur 5, que lon tire de 


l'équation ci-dessus, ce qui fournit : 


Maintenant, pour appliquer à cette dernière formule les résultats fournis par 
l'observation de la chute des corps, il reste à fixer la valeur de v, c'est-à-dire 
la vitesse acquise au bout de l'unité de temps qui permet de déterminer toutes 
les valeurs contenues dans la formule. 

Prenant la seconde pour unité de temps, l'observation démontre qu'un corps 
qui tombe librement sous l’action de la pesanteur, dans le vide, et sous la lati- 
tude de Paris, acquiert, après une seconde de chute, une vitesse de 9" 8088 
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par 1", c'est-à-dire celle avec laquelle il continuerait à se mouvoir si le mou- 
vement cessait de s’accélérer après une seconde. Cette vitesse se désigne univer- 
sellement par la lettre g; c'est la valeur dev, dans les formules précédentes, qui 
doit être alors remplacée par g. 
Elles prennent, d’après cela, les formes suivantes : 
y2 
V=gt et h=—. 

29 

Cette vitesse sert de mesure aux effets de la pesanteur sur les corps pesants, 
qui sont d’ailleurs la mesure de son intensité : le poids d’un corps n’est autre 
chose, en effet, que l'effort qu'il faut exercer pour le soutenir et l'empêcher de 
céder à l’action terrestre. Il est vrai que tous les corps, quels qu’en soient le 
poids absolu et le volume, tombent, DANS LE VIDE, et dans un même lieu, avec 
une égale vitesse : mais cela signifie simplement que l’action de la pesanteur 
agit également sur toutes les molécules qui les composent, quel que soit leur 
nombre. 

Enfin, la pesanteur esl une force dont la mesure est le poids de chacun des 
corps qu’elle met en mouvement, et qui leur communique, après un temps dé- 
terminé, une vitesse connue. En comparant ses effets à ceux de toute autre force, 
on reconnaît qu’une force quelconque, égale à la pesanteur terrestre, produirait 
des effets identiques. 

Il est important de faire remarquer que l'intensité de la pesanteur change aux 
divers points du globe terrestre, en raison de plusieurs causes que nous n’avons 
pas à examiner. Ainsi, un même corps transporté d’un lieu à un autre ne donne 
pas les mêmes résultats de vitesse acquise après un même temps de chute : 
g prend une autre valeur g’. Mais ce corps, qui est resté le même, et dont le 
poids évalué, par exemple, à l’aide de la flexion d’un ressort, égalait P, égale 
dans cet autre lieu P’. 

Si l'on compare alors les poids et les vitesses acquises correspondantes dans 
le même élément de temps 4, on trouve la proportionnalité suivante : 

PEP agt GG d'où & = ir 

Cela revient à dire que les vitesses communiquées, ou acquises dans le même 
temps, sont proportionnelles à Vintensité de l’action ou de la force dont les 
poids P et P' sont la mesure pour chaque endroit observé. 

Mais par la similitude entre le mode d’action de la pesanteur et celui des au- 
tres forces, cette loi se généralise, et si l’on appelle : 


P le poids d’un corps ou l’action que la pesanteur exerce sur lui, en un 
certain lieu; 

g la vitesse que la pesanteur ferait acquérir à ce même corps au bout d’une 
seconde de chute; 

F une autre force, exprimée en kilogrammes, et agissant sur le même corps 
pendant un temps £; 

YV la vitesse qu’elle lui ferait acquérir après une seconde d'action, s’il est 
complétement libre d'y céder, 


on trouve encore : 


il ge 
Il 
Es] 
> 
[=] 
[4 
Qi 
| 
A3 


P:F::gt:V; ou bien 
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Dans cette dernière relation, le quotient È du poids d’un corps par la gravité 


s'appelle la masse du corps, et se désigne ordinairement par M, expression qui 
a surtout pour objet de fixer cette forme de calcul dans Pesprit. 
On a par conséquent : 
P Ff 
M = ~; et: M=; d'ou Ft = MY. 
F's V 

Cette dernière expression, M V, s'appelle quantité de mouvement ; elle désigne 
le produit de la masse d’un corps par la vitesse actuelle qu’il possède au moment 
où on le considère. C’est une valeur égale au produit Fé de la force qui lui a 
communiqué cette vitesse, en agissant sur lui pendant un temps £. Mais c’est, en 
même temps, la mesure de la résistance développée en sens contraire par liner- 
tie que le corps oppose à cette force en cédant à son action. 

Ces définitions de la mécanique sont admirables, mais néanmoins toujours dif- 
ficiles à saisir, même avec les développements présentés par les ouvrages spé- 
ciaux et que nous ne pouvons reproduire ici, n'ayant pour but que d’en rappeler 
les principes. 

Cependant, pour aider à l'intelligence de ce que l'on désigne par quantité de 
mouvement, nous supposerons l'exemple d’un fait dont la valeur algébrique de 
cette expression peut fournir les termes de comparaison. 

Tout le monde a pu se rendre compte des circonstances qui se produisent 
dans l’entraînement d'une charge, suivant que la mise en train est brusque, ou 
douce et progressive. Soit, par exemple, un convoi de chemin de fer dont les 
chaines d’attelage possèdent toute la résistance nécessaire à la traction pour faire 
équilibre à celle opposée par le frottement du train sur la voie. Si, ce train étant 
au repos, on lançait la locomotive par une brusque ouverture de son régula- 
teur, les mêmes chaines qui suffisent pour entraîner le convoi, n'importe à quelle 
vitesse, se rompraient infailliblement; tandis qu’en opérant doucement leur ten- 
sion, et communiquant au train son mouvement d’une manière graduelle, on 
arrive à lui faire acquérir, sans accident pour les attaches, les plus grandes vi- 
tesses. : 

Or, la rupture des chaînes, dans la première hypothèse, signifie que la résis- 
tance opposée par l'inertie du train a dépassé celle maximum de traction des 


i í Vo : 
chaines, et que cet excès provient directement du rapport Tai s’est trouvé trop 


considérable. 

Autrement dit, la quantité de mouvement communiqué par la machine, et la 
résistance égale et de sens contraire développée par l’inertie du train, sont 
exprimées par un effort F, en kilogrammes, celui auquel les chaînes n’ont pu ré- 
sister. Cet effort est évidemment variable suivant le rapport de la vitesse V 
communiquée dans le temps ¢, et se détermine par la formule précédente ainsi 
disposée : 

MY 


F = —. 


t 


En résumé, ce qui précède nous a conduit à une première définition du mode 
d'action d’une force sur un corps pesant ou sur une résistance à vaincre. Voyons 
quelles sont les autres conséquences que l’on peut tirer de l'observation de la 
chute des corps. 
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Nous avons trouvé ci-dessus pour la relation entre la hauteur de la chute et 
la vitesse acquise à la fin : 


Mais nous avons trouvé également que la vitesse v acquise au bout d’une se- 
conde, prise pour unité de temps, égale 9=8088, et est désignée par g, ce qui 
revient à : 


Il a été établi ci-dessus que le chemin 4, parcouru par le corps avec une vi- 
tesse variant de 0 à V, est Zæ moitié de ce qu’il serait si la vitesse V eût existé 
tout le temps de la chute; cela revient à dire qu’on pourrait considérer ce corps 
comme ayant parcouru le même chemin h avec une vitesse uniforme et égale à 
1/2 V. Dans ce cas la quantité de travail dépensée par la pesanteur pour abaisser 
le corps d’une hauteur } devient facilement exprimable, suivant le principe 
général de la mécanique; et si le poids de ce corps est P, le travail T dépensé 
pendant la chute a pour expression : 


T = Ph. 


La valeur de À trouvée ci-dessus et substituée dans cette relation donne alors 
la suivante : 
PV? 


2g ` 

Cette dernière forme donnée à l'expression dela même quantité de travail dé- 
pensée donne lieu à une observation très-intéressante sur les conditions d'un 
corps en mouvement., Elle apprend à évaluer : 

La quantité de travail qui a dú étre dépensée pour communiquer à un corps, 
pris au repos, une vitesse déterminée, et cela, indépendamment du temps em- 
ployé, puisque le temps ou la durée de la chute n’entre pas dans les termes 
du problème. 

Et réciproquement : 

La quantité de travail qu'il faudrait dépenser pour suspendre le mouve- 
ment du corps et le ramener de la vitesse V à zéro. 

Ou encore : 

La quantité de travail que le mobile P développerait, si on lui opposait une 
résistance à vaincre, ex passant de l’état de mouvement V à zéro. 

Cette expression deviendra l’un des points fondamentaux du sujet que nous 
nous sommes proposé de traiter, aussi doit-il être complétement développé. 

Déjà on doit remarquer que cette formule peut s’écrire ainsi : 

2 
T= où : =; iv 


Or, nous avons dit que : est aussi désigné par M; on peut donc écrire : 


1 2 
T = 3 MV. 
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On a de même appliqué une expression conventionnelle à ce produit MV? de 
la masse d'un corps par le carré de sa vitesse actuelle, en la nommant la force 
vive du corps, dans cet état de mouvement. 

Alors, reprenant l’une des remarques précédentes en lui appliquant cette 
expression particulière, commode pour aider à fixer les idées, nous disons : La 
quantité de travail dépensée pour amener un corps du repos à l’état de 
mouvement, ET RÉCIPROQUEMENT, est égale à LA MOITIÉ DE LA FORCE VIVE 
qu'il possède au moment où on le considère. 

Mais cette admirable loi ne se borne pas à ce cas spécial. Il n’est point néces- 
saire, pour trouver son application, de prendre un corps du repos à l’état de 
mouvement, et vice versä ; elle est tout aussi rigoureuse à l'égard d'un corps dont 
la vitesse s'accroit seulement ou se ralentit : et c'est là un point sur lequel il 
faut insister ici, car c’est le cas présenté par les volants. 

Supposons une masse pesante M, animée d’un mouvement régulier dont la vi- 
tesse V est uniforme, sa forme vive correspondante sera M V?. Si une force quel- 
conque vient agirsur le mobile de façon qu’au bout d’un certain temps sa vitesse 
uniforme ait augmenté et soit devenue V,, sa force vive sera alors MV,?. Or, la 
quantité de travail T dépensée pour faire passer ce corps d’une vitesse à l’autre 
est égale à la moitié de la différence des deux forces vives. 


Soit: T= 3 (MV,?— MV); ou T3 M{Vst — Vi). 


S'il y avait eu retard, au contraire, que la force eût agit comme résistance 
pour diminuer la vitesse du mobile, V, serait plus petit que V, et on écrirait : 


T= à M(VI— Vis). 


Dans les deux cas, la quantité de travail serait la même, mais elle aurait agi 
comme force accélératrice dans l’un et comme retardatrice dans l’autre. 

En général cette loi s'exprime ainsi : 

Le travail d’une force, qui accélère ou retarde le mouvement d’un corps 
qui se meut dans sa direction propre, est égal à la moitié de la force vive 
qu'elle a communiquée ou enlevée à ce corps. 

Le principe de la force vive est donc essentiellement applicable au calcul des 
volants régulateurs qui fonctionnent à l’état de corps en mouvement, soumis à 
l'action d’un force dont la variation en modifie la vitesse et par conséquent la 
force vive. 

Mais déjà, si l’on examine l'équation de la force vive, on reconnait que, pour 
une mème quantité de travail en excès, positive ou négative, la variation de 
vitesse du corps en mouvement peut être très-différente, et qu’elle dépend de 
l'intensité de sa masse. 

En effet, l'équation précédente pouvant prendre la disposition : 

vive À, 
dans laquelle V,? — V? exprime la variation de vitesse pour un excès de tra- 
vail 2 T, il est évident que la valeur de cette variation est en raison inverse de 
la masse M du corps en mouvement, c’est-à-dire d’autant plus faible que cette 
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masse est plus grande, ef vice vers&. Par conséquent, plus un volant sera lourd 
pour une même vitesse initiale et un même excès de travail variable, et plus la 
variation de sa vitesse sera faible. Ceci est le principal indice du service que le 
volant est appelé à rendre. 

D'autre part, comme la force vive du volant est le produit de la masse par le 
carré de sa vitesse, et que les deux facteurs du même produit peuvent varier 
inversement, il s'ensuit que sa masse peut être diminuée, pourvu que le carré 
de sa vitesse soit augmenté dans le même rapport inverse. 

Mais comme la vitesse du volant, prise sur le centre de gravité de la jante, 
c'est-à-dire près de sa circonférence moyenne, dépend de la vitesse angulaire 
de l’axe et du diamètre de cette jante, il en advient, en résumé, que la réduction 
de la masse par l'augmentation de la vitesse peut être obtenue, soit par l’accé- 
lération du mouvement rotatif, soit par l'augmentation du diamètre. Ces divers 
points recevront plus loin tous les éclaircissements nécessaires. 

Terminons cet exposé de principes fondamentaux par un exemple qui aide à 
fixer les idées sur l’emploi de la formule des forces vives. 

ExEMPLE. — Un volant est formé d’une jante circulaire dont le poids est de 
2000 kilogrammes (on néglige celui des bras en considérant l’action unique de 
la jante) et la vitesse égale à 8 mètres par seconde : quelle diminution subira 
cette vitesse par l’action momentanée d’une résistance qui a développé, en sens 
contraire de la force motrice, un travail négatif égal à 400 kilogrammètres ? 

Ona: 


P = 2,000 kilogrammes; 


V = 8 mètres; 

T = 400 kilogrammètres; 

V, = la vitesse cherchée et acquise après la réduction ; 
M = P divisé par g qui ést égal à 9,8088. 


Ordonnant la formule ci-dessus par rapport à V,, on trouve : 


2T, g 


; 2gT 
M’ i 


P 


Changeant tous les signes, et introduisant les données numériques, il vient : 


v-v? = où: — V=, mV 


19,62 X 100 


— 3000 = 7 939. 


Vi = 14/64 
Par conséquent la vitesse serait réduite de 64 millimètres seulement par 4”, 
soit environ 41/420 de celle primitive. 


Si le poids du volant n'était que de 1000 kilogrammes, on trouverait : 


19,62 X 100 


mie oo 


= 7® 871. 


La diminution de vitesse eût alors été de 423 millimètres par 4”; soit envi- 
ron 1/65 de celle primitive. 
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DÉTERMINATION DE LA FORMULE DU POIDS DES VOLANTS. 


Une masse destinée à former le volant régulateur de vitesse doit être 
évidemment montée sur son centre de gravité, et d’une forme symétri- 
que autour de ce centre, afin que la pièce soit parfaitement équilibrée 
dans toutes les positions qu’elle occupe en se mouvant sur son point de 
suspension. Comme nous l'avons dit, un volant ne produit pas de force, 
mais n’en absorbe aussi que pour vaincre son inertie au moment de la mise 
en train, après quoi le moteur auquel il est appliqué ne dépense de force 
que pour vaincre le frottement sur ses supports, celle de l'air, etc., enfin 
toutes les résistances passives qui s'opposent à la perpétuité du mouve- 
ment de la part d’un corps qui, autrement, serait libre d'y persister ; tel, 
par exemple, le pendule, qui est en quelque sorte le volant d'une horloge". 

Le système de volant que l’on applique aux machines à vapeur et aux 
outils, dont il s’agit de régulariser la marche, consiste en un anneau de 
fonte réuni par des bras au moyen duquel il est fixé sur l’axe de rota- 
tion. D'après les considérations précédentes, il doit former un cercle 
parfait, rigoureusement centré et exempt de gauche, condition qui est 
cependant rarement remplie, en pratique, peut-être à cause de sa difi- 
culté même. Un volant doit être aussi composé de façon à ce que sa 
jante et ses bras présentent à l'air le minimum de surface résistante. 

Bien que le poids total de l’anneau et des bras agisse comme masse 
régulatrice, on néglige celui des bras pour ne tenir compte que de l’an- 
neau. On fait alors les bras aussi légers que possible pour concentrer la 
plus grande partie de la matière pesante dans l’anneau dont la situation 
correspond à la force vive maximum pour un même poids de métal. 
Nous avons fait remarquer qu’en effet la force vive augmente propor- 
tionnellement au carré de la vitesse et en raison simple de la masse; par 
conséquent la jante du volant qui possède la plus grande vitesse linéaire , 
pour une même vitesse angulaire de l’ensemble, est nécessairement celle 
où la masse pesante a le plus d’action. Si l’on voulait généraliser ce prin- 
cipe, on dirait que, toutes choses égales d’ailleurs, on obtiendrait le 
maximum d'énergie, pour un même RUE total de fonte, si celui des 
bras et du moyeu était nul. 

Nous avons également démontré que la régularité se rapproche d’au- 
tant plus d’être parfaite que l'énergie du volant est plus considérable pour 
un même excès de travail variable; et comme il est également vrai de 
dire que le volant n’exige théoriquement pour lui-même aucune force 


1. Toutes les conditions à remplir pour trouver le mouvement perpétuel, et les services 
qu'il rendrait si on était assez heureux pour le trouver, sont renfermées dans cet exposé : 
Mouvement impossible à réaliser, par l'obstacle invincible des résistances passives, et mou- 
vement sans aucun usage s'il pouvait exister, puisque les résistances passives, seules, suff- 
sent comme résistances à vaincre, pour empêcher sa réalisation. 
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motrice pour l'entretien de son mouvement, on pourrait être conduit à 
adopter des volants d’une énergie infinie. Mais le volant absorbe réelle- 
ment de la force motrice par le frottement qui résulte de son poids sur 
les supports de l'axe qui le porte, ce qui peut être déjà un motif de ne 
pas exagérer ses proportions. D'autre part, un volant dont l'énergie sur- 
passerait de beaucoup la puissance de la machine motrice et la résistance 
relative des organes de transmission pourrait, par suite d'un arrêt 
brusque, développer un effort réactif (en rapport avec la puissance 
absorbée lors de sa mise en train) capable de les rompre et de causer 
les accidents les plus graves. 

ll convient donc de régler assez exactement l'énergie d’un volant par 
rapport à la puissance des organes avec lesquels il se trouve en rapport, 
bien que cette réglementation subisse des écarts dans les applications. 

Puisque, à poids égal, on augmente considérablement l'énergie en aug- 
mentant la vitesse, il y avantage à adopter de grands diamètres ou à pla- 
cer le volant sur un axe animé de la plus grande vitesse de rotation. 
Mais, sous cet autre point de vue, il faut tenir compte de la force centri- 
fuge qui tend à séparer les parties qui composent le volant, et serait 
capable, dans ce cas, de produire des effets analogues aux projectiles 
lancés par des pièces d'artillerie. 

Ces préliminaires nous ont semblé indispensables pour engager le lec- 
teur à bien prendre en considération les données suivantes , assez minu- 
tieuses d’ailleurs, de la détermination du poids des volants. Nous basons 
ce travail sur les développements exposés par M. le général Morin dans 
ses leçons de mécanique pratique. 

Sans entrer dans les considérations particulières relatives aux condi- 
tions de l’inertie d'un corps animé d’un mouvement de rotation, on 
regarde l'anneau du volant, à l’état de mouvement circulaire uniforme, 
comme une masse M animée d’une vitesse V prise à sa circonférence 
moyenne, et calculée à l'unité de temps qui est la seconde. 

Conformément à tout ce qui précède, on dit que la quantité de tra- 
vail T, qui a été dépensée pour lui communiquer cette vitesse, est égale : 

À la moitié de la force vive qu'il possède à l'instant où on le considère. 

On a donc, comme nous l'avons montré plus haut : 


pP 


T=21MV:ouT = 
2g 


2 
dans laquelle : 


T représente cette quantité de travail initial en kilogrammètres; 


P » le poids de l'anneau en kilogrammes ; 
V » la vitesse en mètres, par 1/, à sa circonférence 
moyenne. 


Cette quantité de travail T, prise pour celle qui occasionne l’état de 
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mouvement actuel, varie, et constitue cette action d’une intensité iné- 
gale que le volant est appelé à régulariser. 

Par conséquent, si sous cette variation de travail le volant que nous 
considérons , au lieu de conserver cette vitesse moyenne V, qui résulte- 
rait d'une action invariable, est susceptible d’atteindre des vitesses diffé- 
rentes maximum v, et minimum v, il est évident que, dans chacune de 
ces circonstances différentes, sa force vive aura pour valeurs correspon- 
dantes : 

As et ia : 
g g 


La force vive gagnée ou perdue d’une phase à l’autre sera donc : 


Pv? Po P 
— — —; u- (vm? — v). 

g g g (v: ) 

Ainsi, la quantité de travail ayant occasionné cette différence, par son 
excès en plus ou en moins, aura pour valeur : 


P 
2T = - (v? — vw), 
ga ) 


en vertu du principe énoncé précédemment (p. 310). 

Pour introduire dans cette relation l'expression dela vitesse moyenne V, 
et la limite en dehors de laquelle le volant ne doit pas s'écarter, on a 
recours à une transformation que nous allons indiquer. 

On remarquera que le facteur complexe v,? — v? de la dernière équa- 
tion peut être décomposé lui-même ainsi : 


D — 0 = (v, + v) (v, — 9), 


En vertu de ce théorème d’algèbre : Le produit de la somme de 
deux nombres par leur différence est égal à la différence de leurs 
carrés. 

D'autre part, v, et v étant les vitesses extrêmes, et V la vitesse 
moyenne, on peut écrire, sans erreur sensible : 


D, +0 
2 


= V; d'où: v, +0 = 2V. 


C'est-à-dire que V peut être considéré comme la moyenne arithmé- 
tique entre les vitesses extrêmes. 

Par conséquent, revenant à l'équation précédente, et en profitant de 
l'égalité v, + v = 2 V, on a : 


v? — 0 = 2V(v, — 9). 
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Enfin, introduisant dans l'équation des forces vives différentielles le 
deuxième membre de cette égalité, on obtient : 


P 
2T = Jah d’où T = = Vio, — ©), 


qui peut encore s'écrire ainsi : 
91 
mr 

Pour. établir maintenant la limite de variation entre les vitesses extré- 
mes que le volant est susceptible d'atteindre sous l'influence du travail 
excédant, on se donne cette limite de telle sorte qu’elle ne dépasse pas une 


(v, — v) 


; sh 4 : : 
certaine fraction z de la vitesse moyenne V, de façon que l’on ait : 
V 
V —0—= z 

Remplaçant alors, dans la dernière équation, v, — v par la nouvelle 
expression qui vient de lui être donnée, on trouve : 
V 


sn Tri ue 
. pyi d'ou PV? = ngT. 


Enfin, cette dernière fournit directement pour le poids P cherché : 


Cette formule définitive est donc l'expression fondamentale du poids 
des volants; mais il reste à déterminer la valeur de T, pour chaque cas 
particulier, c’est-à-dire l'excès de travail qui cause l’irrégularité, suivant 
la disposition ou la nature de la machine ou des opérations à effectuer, 
et celle du coefficient n, qui indique le degré de régularité que l’on dé- 
sire atteindre. 

A l'égard de ce coefficient, lorsqu'on applique la formule pour en tirer 
la valeur aux volants exécutés par Watt, et qu’il appliquait à ses ma- 
chines à balancier et à basse pression, on lui trouve pour n à peu 
près 32, ce qui signifie que la vitesse de rotation de la machine ne de- 
vait pas varier, du plus au moins, de 1/32 de la vitesse moyenne, calcu- 
lée sur le nombre de tours total dans une minute auquel la machine est 
réglée. Mais nous verrons plus loin que, dans bien des circonstances, pour 
commander des filatures, par exemple, une régularité plus grande est 
indispensable, et que le coefficient n s'élève de 32 à 50 et plus. 

Nous allons maintenant chercher la valeur du travail variable T, dans 
les machines à vapeur, par le fait de la transformation du mouvement et 
suivant le mode d'emploi de la vapeur à pleine pression ou à détente. 
Dans cet examen nous devons supposer la résistance constante, car 
la combinaison des effets qui seraient dus aux inégalités de la part du mo- 
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teur et des machines qu'il actionne rendrait toute hypothèse impossible, 
l'inégalité de résistance due à un travail ne pouvant être assimilée à priori 
à aucune règle fixe. 

D'ailleurs, la variété des efforts qui peut se produire entre une machine 
motrice et l’ensemble des appareils qui composent une usine suit un 
tout autre mode; elle dépend des outils que l’on embraye et que l’on 
débraye successivement, ce qui n’a aucun motif d'être régulier. En ad- 
mettant que de cette façon la résistance moyenne ne soit pas constante, 
la machine possède alors un régulateur qui agit sur la valve d’introduc- 
tion de la vapeur pour changer complétement son état de marche. 

` Pour qu’un volant rende l'effet que l’on en attend, 'il faut que les varia- 
tions de résistance soient périodiques, et qu'après un certain temps d'ac- 
tion la somme des efforts moteurs soit égale à celle des résistances, sans 
quoi la moyenne serait impossible à établir, et il ne pourrait exister au- 
cun motif pour que le volant prit une vitesse régulière. 

A ce titre nous pourrons examiner, dans les applications, les conditions 
que doivent remplir les volants adaptés spécialement à certains outils 
isolés, tels que des pompes, des laminoirs, des martinets, etc., qui pré- 
sentent dans leur action des périodes de maximum et de minimum rela- 
tivement régulières. 


RECHERCHES DES IRRÉGULARITÉS DE TRAVAIL 


TRANSMIS DU PISTON A LA MANIVELLE DANS LES MACHINES A VAPEUR. 


Dans tous les systèmes de machines à vapeur en usage aujourd’hui, 
et dont l'effet est recueilli sur un axe tournant, la puissance développée 
directement sur le piston par la vapeur est transmise à l’arbre moteur 
par un mécanisme qui transforme le mouvement rectiligne alternatif du 
piston en un mouvement circulaire continu, qui est alors celui de l'arbre 
moteur; quel que soit le système particulier de la machine, à directrices, 
à balancier, ou oscillant, ce mécanisme comprend une bielle qui actionne 
une manivelle fixée sur l'axe tournant. 

La pression exercée sur le piston se transmet intégralement par sa tige 
à la bielle, et de celle-ci au bouton de la manivelle. Mais en admettant 
même que cet effort soit constant, c’est-à-dire que la vapeur presse le 
piston également pendant toute sa course, l'effort transmis à l'arbre par 
la manivelle est essentiellement différent pour toutes les positions qu’elle 
occupe en se déplaçant sur le cercle; car sans même se livrer à un exa- 
men approfondi de la question, on reconnaît qu’il faudrait que cet effort 
transmis au bouton eût une direction constamment tangentielle pour 
toujours égaler celui qui détermine le mouvement circulaire, tandis que 
sa direction diffère peu d’être parallèle à l'axe général du mouvement, 
passant par le centre de l'axe tournant. 
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En effet, si la bielle était infinie, autrement dit que par le rapport 
entre sa longueur et le rayon de la manivelle, on pût considérer comme 
nul l'angle maximum qu’elle forme avec l'axe, lorsque la manivelle est 
perpendiculaire à ce dernier, on considérerait la bielle comme restant 
constamment parallèle à elle-même et à l'axe du mouvement pendant 
une révolution complète de la manivelle; d’où l'effort exercé par la va- 
peur sur le piston serait transmis, avec cette direction constante, au bou- 
ton de la manivelle. 

Mais, en pratique, une bielle n’a pas une longueur infinie; elle atteint, 
au maximum, 7 à 8 fois le rayon de la manivelle, ce qui fait que, près 
des positions médium, elle forme un angle très-sensible avec l'axe du 
mouvement. 

Néanmoins, comme cette irrégularité n’est pas de nature à modifier le 
principe des conséquences principales qu'il s'agit de tirer actuellement 
du caractère propre à ce mode de transformation de mouvement, nous 
allons en exposer l'étude, en considérant d’abord la bielle comme infinie, 
c'est-à-dire agissant sur le bouton de la manivelle, en restant constam- 
ment parallèle à elle-même. 

Nous admettrons aussi, en première hypothèse, que la pression sur le 
piston soit constante pendant toute sa course, correspondant à un demi- 
tour de manivelle. Ensuite les mêmes moyens d'investigation pourront 
être facilement appliqués dans le cas où cette pression est variable, c'est- 
à-dire dans les machines à détente. 


LOI SUIVIE PAR LES EFFORTS TRANSMIS A L'ARBRE MOTEUR. — Soit, fig. A, 
page 318, le cercle engendré par la manivelle d'une machine à vapeur, o étant 
le centre de l'arbre moteur, et oa' l'axe général du mouvement, et, par consé- 
quent, du cylindre- 

La bielle étant supposée infinie, et alors toujours parallèle à elle-même dans 
toutes ses positions relatives à celles angulaires de la manivelle, l'effort que cette 
bielle transmet aura constamment la même direction parallèle à l'axe oa', et 
l'angle qu’elle forme avec la manivelle variera à chaque instant comme cette 
dernière. 

D'autre part, cet effort est supposé constant, comme il se rapproche en effet 
de l’être, lorsque la machine marche sans détente. Si nous représentons alors 
cet effort par une grandeur linéaire fixe, ainsi qu’on le fait en étudiant la com- 
position des forces, nous découvrirons aisément les variations qui se produisent 
dans la transmission, par suite du mouvement circulaire de la manivelle. 

Prenons la manivelle dans une des positions o b qu’elle occupe entre l'un des 
points morts ob’, où elle correspond à l'axe du mouvement, et le milieu de sa 
course, pour un demi-tour de l'arbre. Si dans cette position ob on mène par b, 
le centre du bouton, une droite parallèle à l'axe du mouvement, elle indiquera 
la direction de l'effort constant qui pousse le bouton et qui peut être représenté 
par une grandeur arbitraire ab. Mais comme, sous l'influence de cet effort, la 
manivelle ne peut se déplacer que circulairement, il s'ensuit que l'effort total ab 
se trouve décomposé en deux forces, dont l’une est {angentielle et à laquelle est 
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due exclusivement le mouvement circulaire, landis que l'autre est dirigée sui- 
vant le rayon de la manivelle et ne produit qu'une pression sur l'axe, sans effet 
actif quant au mouvement. 


Fig. A. 


Ces deux composantes résultent directement du rectangle «ebd, dont les 
côtés db et ae sont menés perpendiculairement au rayon ob de la manivelle; 
db représente alors la valeur proportionnelle du véritable effort sous l'influence 
duquel la manivelle cède en se déplaçant circulairement et celui qu'elle transmet 
intégralement à l'arbre dans cette position. Autrement dit, l'effort constant P 
développé par le piston agit, quant au mouvement circulaire, avec une intensité p 
égale à : 


A l'égard de la composante eb, qui représente l'effort dans le sens du rayon, 
nous n'avons pas à nous en occuper. 

Si maintenant on abaisse du point b une perpendiculaire be à l'axe du mou- 
vement, on reconnaît bientôt que les triangles «bd et obc sont semblables, car 
étant rectangles tous deux, leurs angles aigus sont aussi égaux : on a, en effet, 
l'angle boc égal à eba, comme compris entre parallèles, et eba égal à bad, 
comme alternes-internes, d'où bad = boc. 

De la similitude de ces deux triangles, on déduit l'égalité suivante : 


db _ cb 
ab ob 


Or, le premier de ces deux rapports est celui ci-dessus de l'effort tangentiel 
à l'effort constant P exercé par la bielle, et le second exprime la valeur du si- 
nus be de l'angle aigu boc, formé par la manivelle avec l'axe du mouvement, ou 
la direction de l'effort constant. On déduit alors de cette remarque la loi sui- 
vante : 

La pression constante P, exercée par le piston, agit sur le bouton de la ma- 
nivelle, dans le sens du mouvement circulaire, avec une intensité variable, 
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PROPORTIONNELLE AU SINUS DE L'ANGLE AIGU FORMÉ PAR CETTE MANIVELLE 
AVEC LA DIRECTION ABSOLUE DE LA PRESSION, la bielle supposée infinie. 

Il est facile de se rendre compte que cette propriété est générale et exacte 
pour tous les points de la circonférence décrite par la manivelle. Ainsi, la fig. A 
indique la mème opération pour deux autres points b? et b#, et il est aisé de voir 
que la composante tangentielle est toujours égale au sinus de l'angle aigu formé 
par la manivelle avec l'axe général «a'o du mouvement du piston. 

Cette proposition, qu'il fallait démontrer pour un point quelconque du mou- 
vement, est évidente pour les points morts et pour le milieu de la course cir- 
culaire; aux points morts la composante active est nulle en effet comme l'angle 
formé par la manivelle avec l'axe, et cette composante est égale à la pression 
mème lorsque la manivelle est en ob” à 90° sur l'axe, pour lequel angle on sait 
que le sinus est égal au rayon. 

ÉGALITÉ ENTRE LE TRAVAIL DÉVELOPPÉ ET LE TRAVAIL TRANSMIS. — De ce 
que l’on voit les efforts transmis par la manivelle différer continuellement, excepté 
en un point, de celui que la vapeur développe constamment sur le piston dans 
une course simple, on doit être porté à rechercher si, en résumé, la totalité du 
travail, ainsi développé directement, est intégralement transmise à l'arbre mo- 
teur, et si la transformation du mouvement n’en prend pas THÉORIQUEMENT une 
partie quelconque pour elle-mème, abstraction faite des résistances passives aux- 
quelles elle donne lieu. 

Sans invoquer même les lois générales de la mécanique qui démontreraient 
qu'il n'existe pas de perte de travail dans cette circonstance, cette égalité, entre 
le travail développé directement sur le piston et celui transmis à l'arbre moteur 
par la manivelle, peut être rendue sensible par la méthode suivante, qui va nous 
fournir en mème temps l'un des éléments essentiels pour la détermination du 
poids des volants, ce qui constitue notre objet actuel. 

On sait qu'une quantité de travail donnée peut être représentée géométrique- 
ment par l’aire d’une figure plane dont les dimensions servant de termes à son 
évaluation représenteraient respectivement, à une certaine échelle, les efforts exer- 
cés et les chemins parcourus. 

Ainsi, supposons une pression fixe, celle développée sur le piston à vapeur 
qui s'avance et décrit un certain chemin dans la direction mème de l'effort : le 
travail développé dans ces conditions aurait pour mesure la superficie d'un rec- 
tangle dont l’un des côtés serait équivalent, en unités linéaires, à la pression 
fixe exprimée en kilogrammes, et l'autre côté le chemin parcouru par le piston, 
exprimé en mètres; le produit serait des kilogrammètres. 

Si la pression ou l'effort était variable, comme dans une machine à détente, 
par exemple, au lieu d'obtenir un rectangle comme indice graphique du travail 
engendré, on aurait une figure ayant pour base une ligne droite qui représente 
toujours le chemin parcouru, et qui serait limitée, du côté opposé, par une 
courbe déterminée par une suite d’ordonnées de longueurs différentes et pro- 
portionnelles aux pressions successives variables. 

Par conséquent, appelons : 


2r la course simple du piston d’une machine à vapeur sans détente, 


et représentons graphiquement. par une longueur r, la pression fixe qui pousse 
le piston, celle qui était désignée ci-dessus par P. 
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2r étant alors le chemin parcouru par un effort constant représenté par r, il 
s'ensuit que le travail développé par le piston, pour un coup simple, a pour me- 
sure la superficie d'un rectangle ayant 2r pour grand côté {ou ligne des ab- 
scisses}, et 7 pour petit côté (ou ordonnée fixe }. 

La superficie de ce rectangle et le travail développé auront donc pour com- 
mune mesure le produit : 


2r XxX re 97. 


En vertu du même principe, la quantité de travail transmise directement au 
bouton de la manivelle, pendant un coup simple, ou un demi-tour de l'arbre, 
peut être représentée par laire d'une figure ayant pour base, ou ligne des abscis- 
ses, le chemin parcouru par le bouton, et pour limite de hauteur une courbe dé- 
terminée par des ordonnées proportionnelles aux efforts variables qui s’exercent 
contre ce bouton. 


Soit, fig. B, la moitié du cercle décrit du centre O par la manivelle dont le 
rayon est 7; ce cercle étant divisé en un certain nombre de parties égales qui 
représentent des positions successives dé la manivelle, il est clair que le chemin 
parcouru, c'est le développement de la demi-circonférence, et l'effort variable, 
les valeurs successives des sinus des angles correspondant aux points de divi- 
sion, comme on l'a vu plus haut. 

Par conséquent, prenant ce développement que l'on reporte en AB, fig. @, et 
divisant cette longueur en autant de parties que la demi-circonférence, on élève 
par les points de division des perpendiculaires que l'on fait respectivement 
égales aux sinus des angles correspondants sur le cercle fig. B. L'extrémité de 
ces perpendiculaires forme la courbe ACB qui limite la figure dont la superficie 
est la mesure de la quantité de travail transmise au bouton de la manivelle. 

Pour évaluer celte superficie, on remarquera qu’elle est formée de la somme 
de tous les trapèzes élémentaires comme celui e fgh, dont les côtés peuvent être 
assez rapprochés pour que la partie de la courbe correspondante se confonde 
avec une ligne droite, et qui a pour mesure le produit de sa base e% par la demi- 
somme des hauteurs e f et gh, ou par la hauteur moyenne ij, c’est-à-dire : 


eh X ij. 


Si l'on considère le même élément du travail sur la fig. B, on voit que les fac- 
teurs de ce produit sont l'arc eA rectifié et la demi-somme des sinus e f et gh 
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ou celui 27; mais en traçant la perpendiculaire e% et en menant le rayon i0, on 
détermine deux triangles ekh et ijO qui sont semblables : ils permettent donc 
d'établir les rapports égaux ci-dessous : 


= d'où: ehXij=i0xek. 


Or. eh X ij étant la valeur de la surface du trapèze efgh. cette dernière re- 
lation démontre que la mème superficie est aussi égale au produit du rayon ‘0. 
où r, par la projection e k ou fg de l'arc e h sur le diamètre: par conséquent, la 
superficie totale de tous les trapèzes sera le produit du rayon, facteur commun. 
par la projection de la demi-circonférence, c'est-à-dire le diamètre. ou 27°: soit : 


PK Ar ar, 


même valeur que celle de l'aire du rectangle supposé ci-dessus, et qui exprime 
la quantité de travail développée directement sur le piston à vapeur. 

Mais la superficie de tous les trapèzes est celle mème de la figure ACB 
qui mesure le travail transmis au bouton de la manivelle. 

Donc les deux superficies étant égales, les quantités de travail développées et 
transmises qu'elles représentent sont aussi égales, d'où : 

LA TRANSFORMATION DE MOUVEMENT N'EN ABSORBE AUCUNE PARTIE POUR 
ELLE-MÊME. 

De cette égalité du travail dans les deux cas on peut déduire la valeur de 
l'effort moyen, c'est-à-dire la résultante moyenne de tous les efforts différents 
transmis par la manivelle à l'arbre moteur, ou la valeur de la résistance fixe ou 
constante qu'elle surmonte, sur un cercle d'un mème rayon, et qui doit faire 
équilibre au travail total développé. 

Le problème, considéré dans son ensemble, indique du reste que, pour une 
mème quantité de travail transmise, l'effort moyen, mesuré à la circonférence du 
cercle engendré par la manivelle, doit être inférieur à celui exercé constamment 
sur le piston, puisque ces deux organes engendrent simultanément la demi-cir- 
conférence et le diamètre d'un mème cercle. 

Par conséquent, si nous désignons encore par P la pression constante sur le 
piston, et par E l'effort moyen correspondant transmis par le bouton de la 
manivelle (qui engendre la demi-circonférence du diamètre 27), on aura l'égalité 
suivante : - 


azr 
Px 2r =E x dois 


Xii. 21 
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Soit, par exemple, une machine dont le piston est poussé par une pression 
constante de 1000 kilogrammes: l'effort moyen transmis au bouton de la mani- 
velle ou la résistance constante qu'il a directement à surmonter aura pour 
valeur : 


3 2 2000 
NUE doi E = SE 
1000 3, : doù E IIG 636+ 6. 


Ainsi. tandis que la manivelle transmet un effort variable qui, de 0 à l'un des 
poinis morts, atteint l'unité au milieu de la course pour redescendre à 0 au pro- 
chain point mort, elle surmonte une résistance invariable { ou supposée telle si 
le travail à effectuer est constant) dont le rapport à l'effort variable égale : 


ou 4 : 0,6366. 


DEES 


Il en résulte que le travail moteur l'emporte sur le travail résistant pendant 
une partie du mouvement circulaire, et en est surpassé pendant l'autre partie: 
un travail présente périodiquement un excès sur l'autre, ce qui produirait les 
écarts de vitesse que le volant est appelé à restreindre dans une certaine limite. 

C'est précisément cet excès de travail qui a été désigné par T dans la formule 
du poids, et dont il s'agit maintenant de déterminer la valeur. 

Faisons observer. toutefois, qu'à l'égard d'une machine à vapeur à double 
effet. les périodes d'inégalités se reproduisent symétriquement pour chaque 
demi-tour de manivelle ou pour chaque coup de piston simple, ce qui fait que 
l'excès de travail T à déterminer est rapporté à cette demi-révolution de l'arbre 
moteur. 


DÉTERMINATION DES EXCÈS DE TRAYAIL MOTEUR ET RÉSISTANT. 


Puisque chaque ordonnée de la courbe, fig. @, prise en un point quel- 
conque du chemin parcouru AC, indique la valeur de l'effort correspon- 
dant, on peut de même représenter la valeur de l'effort résistant inva- 
riable, dont nous avons appris à connaître l'intensité. C'est ce que la 
fig. D permet d'expliquer. 

Cet effort résistant parcourant, en sens contraire, le même chemin A C, 
et ayant une valeur constante, le travail qu'il engendre sera représenté 
par l'aire d'un rectangle dont la base (ou ligne des abscisses) est A C, et 
la hauteur (l'ordonnée constante) est une grandeur proportionnelle à 
cet effort mème. Or, on vient de voir que l'effort moyen résistant a pour 
valeur 0,6366, l'effort moteur variable avant l'unité pour maximum: et 
comme BD, fig. D, représente cet effort moteur maximum, l'effort 
constant E sera représenté par une ordonnée ayant pour hauteur : 


BD x 0,6366. 
Menant alors une droite E” E” parallèle à A C, et à une distance : 


Af= BD x 0,6360, 
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Af est l'effort invariable résistant, et Yaire du rectangle Aff C la 
quantité de travail qu'il engendre, lequel est égal au travail du moteur, 
d'où la superficie de ce rectangle est égale à celle de la figure curvi- 
ligne ABC. 


Fig. D. 


MACHINE SIMPLE A PLEINE PRESSION. BIELLE INFINJE, 


L'examen de ce tracé où le travail moteur et celui résistant sont ainsi 
superposés, avec les valeurs relatives de leurs efforts correspondants, 
rend sensible un fait qu’il était facile de prévoir. C'est que l'effort moteur 
étant tantôt plus faible et tantôt plus fort que celui résistant, qui est 
fixe, il arrive un moment où les deux efforts sont égaux. Le tracé montre 
que ce fait a lieu aux intersections E et F’ de la courbe A BC, et de la 
droite f f’, où les ordonnées Ee, E’e’, sont égales. 

Ces moments d'égalité entre les efforts moteurs et résistants sont 
aussi les moments de minimum et de maximum de la vitesse de 
rotation, car si le mouvement est dirigé, par exemple, de A vers C, il 
est évident que de A à E la résistance surpassant constamment la puis- 
sance, la vitesse ne peut que se ralentir jusqu'au point E, où l'égalité 
étant rétablie, la diminution de vitesse doit aussi cesser. A partir de ce 
même point E jusqu’à celui E’, l'effort moteur prédomine constamment, 
d’où la vitesse s'accélère de E en F’, et atteint son maximum en ce der- 
nier point où les efforts sont redevenus égaux. De ce même point E’ la vi- 
tesse décroît pour atteindre, de nouveau, son minimum symétrique avec 
celui ci-dessus E, etc. 

Il résulte de cette observation que l'axe de la machine, s’il est muni 
d’un volant qui permette la continuité de son mouvement de rotation, 
possède néanmoins deux maxima et deux minima de vitesse, symétrique- 
ment placés par rapport à l'axe du piston, dans l'hypothèse d’une bielle 
infinie, et qui ne concordent pas avec ce que l'on est convenu d'appeler 
les points morts et les points actifs; on dirait plus exactement que les 
points morts occupent le milieu des deux phases décroissantes de la 
vitesse, et que les points actifs sont situés au milieu de chacune des deux 
périodes de la vitesse croissante. 

Quoi qu'il en soit, ces points de maximum et de minimum de vitesse 
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sont ceux qui étaient désignés ci-dessus par v’ et v dans la formule du 
poids des volants, et T est la quantité de travail en excès qui donne lieu 
à cet écart de vitesse. Le tracé, fig. D, que nous venons d'étudier, permet 
d'en apprécier la valeur, en raisonnant de la façon suivante : 

De fà E et de F’ à f’ le travail résistant surpasse le travail moteur, et 
l'excès Ta pour mesure l'aire de la figure A f E ou C f E', comprise entre 
la courbe et la ligne de l'effort constant ; 

De Eà F’, le travail résistant est surpassé par le travail moteur, et 
l'excès T a pour mesure l'aire de ia figure E BE’, comprise entre la ligne 
des efforts constants et la courbe. 


Fig. D. 


MACHINE SIMPLE A PLEINE PRESSION, BIELLE INFINIE. 


| 


A 
‘ 
{ 


Afin d’éviter la confusion, faisons tout de suite remarquer que, pour 
bien établir la coïncidence entre le tracé et les phases successives et pério- 
diques de la manivelle, il faut considérer, pour le moment de résistance 
en excès, celui compris entre les deux courbes semblables à A B C, qui 
représenteraient un tour complet de la manivelle, et dont la valeur est 
l'aire de la figure E’ C E”, qui n'est, du reste, que la somme de celles 
AȚE et C f’ E’ que nous venons d'indiquer. 

En résumé, un tour de manivelle est divisé en quatre phases, dont 
deux présentent le travail moteur en excèssur celui résistant, et les deux 
autres le travail résistant en excès sur le travail moteur; la vitesse de 
rotation s'accélère donc dans les deux premières et se retarde dans les 
deux autres. 

En considérant la succession de Pexcès de travail alternativement posi- 
tif et négatif, pendant un tour complet de manivelle, on doit rechercher 
le plus grand de tous pour celui à introduire dans la formule du poids 
des volants. Suivant l'hypothèse actuelle d'une bielle infinie, ces excès 
sont tous égaux, et auront uniformément pour mesure l'aire du seg- 
ment EB E”, qui est égale à celle de la figure G £’ E”, par suite de la 
symétrie des deux parties de la courbe A B C. 

Pour comprendre que ces excès positifs et négatifs sont bien réellement 
égaux, il sufit de se rappeler d'abord que le rectangle A f f’ C a la même 


y A ij í 
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superficie que la figure curviligne ABC; par conséquent, si nous consi- 
dérons le segment AE F’ C, qui est commun aux deux figures, il est 
clair que leurs excédants seront égaux, c’est-à-dire que la somme des 
deux parties Af E et C f'E’ sera égale au segment EB F’. 

Cela est vrai chaque fois que la bielle est supposée infinie, que la 
machine marche avec ou sans détente. 

Ayant alors construit la figure curviligne A B C pour correspondre à une 
manivelle de 100 unités de longueur, et admettant que 100 unités sem- 
blables représentent la pression maximum P sur le piston, la superfi- 
cie 2 7? de cette figure égale {voir ci-dessus) : 


— à 


2 X 100 = 20000. 


La hauteur de l’abscisse E æ égale : 


Pour x 


2119 


; soit: 100 x 0,6366 = 63,66. 


Enfin la superficie du segment EB E/, mesurée avec soin par la mé- 
thode des quadratures de Simpson, produit 4200. 
Par conséquent, le rapport entre les aires de ce segment et de la figure 
entière égale : 
4200 
20000 


= 0,21. 


Ce qui revient à dire : 

L’excès de travail T, positif ou négatif, qui se manifeste par périodes 
successives et symétriques pendant la durée d'un tour de manivelle est 
égal aux : 21/100 DE LA QUANTITÉ DE TRAVAIL TOTALE développée PAR UN 
COUP DE PISTON SIMPLE, la bielle supposée infinie, et la machine marchant 
à pleine pression. 

Pour bien comprendre l'application de ce résultat à la formule du 
poids des volants, il est indispensable d'insister sur la nature de l'excès 
de travail considéré. 

La valeur de l'excès de travail est celle qui correspond à une période 
positive ou négative, quel que soit le nombre de ces dernières, pendant un 
tour entier de la manivelle. Et comme elle est absolue, pour le même 
cas considéré, il ne s’agit, pour l'introduire dans la formule du poids, 
avec sa désignation T, que de trouver sa relation avec la quantité qui 
représente la force de la machine dans cette formule. 

Cette remarque servira plus loin en étudiant les systèmes de machines 
dans lesquelles les périodes de variation de vitesse ne suivent pas la loi 
simple ci-dessus, relative à une machine à double effet et à une seule 
manivelle. 
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APPLICATION DE LA VALEUR DE L'EXCÈS DE TRAVAIL 
A LA FORMULE DU POIDS DES VOLANTS. 


On vient de voir que T = 0,21 du travail développé par coup de pis- 
ton simple, c’est-à-dire le 1/5 environ d’une quantité dont il nous reste 
maintenant à donner l’expression. 

Le travail d'une machine à vapeur à double effet est désigné par le 
double du travail développé à chaque coup simple de piston, multiplié 
par le nombre de coups doubles par minute, et divisé par 60, la puis- 
sance étant ramenée à la seconde pour unité de temps. 

Désignant alors par : 


N la force nominale de la machine exprimée en chevaux-vapeur; 
m le nombre de coups doubles par minute; 
t le travail développé par coup simple, en kilogrammètres, 


la puissance nominale, en chevaux-vapeur de 75 kilogrammètres, a 
pour expression : 


2X1I1Xm 75 x 60N N 
| = =; d'où l'on tire : t = —— = 2950 —. 
N 75 x 60 ; d’où l'on tire : t Re 50 a 


Cette dernière étant la valeur représentative d'un coup de piston 
simple, celle de T devient : 


Par conséquent, en introduisant cette expression dans la formule du 
poids, en prenant pour valeur approchée g = 9,81, nous obtenons : 


N 
n X 9,81 X 472,5 — 
m 
P = — 
y? i 
formule qui se réduit, en effectuant le calcul, à : 


A p nN 
P = 4635 ay 

Comme première application de la remarque que nous avons faite, on 
voit que la quantité de travail en excès T qui figure dans cette formule 
exprime bjen d'une façon absolue une fraction de la puissance totale 
de la machine. 

Supposons, par exemple, une machine de 10 chevaux, ou 750 kilo- 
grammètres, et faisant 40 tours par minute, la quantité de travail en 
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excès étant les 0,21 du travail moteur développé dans un coup de piston 
sera par conséquent : 
750 x 60 


T=0;2 ——— = si 
0,21 x EU x © 118 kilogrammètres. 


Or, la valeur attribuée ci-dessus à T dans la formule du poids est : 
T =425 A, 
m 


qui, pour l'exemple proposé, fournit également : 


472,5 x 10 


L0 118. 


Cet exemple donne la preuve des opérations, et peut aider à l’intel- 
ligence de la formule. 

Telle est, en définitive, la formule générale, et de principe, qui permet 
de déterminer le poids de l'anneau d’un volant, d’après les conditions du 
travail qu’il est appelé à régulariser, et sans dépasser les limites conve- 
nables pour éviter les pertes excessives de force par les frottements, et 
les accidents qui peuvent résulter de l’application d’un volant d’une 
énergie exagérée. 

On comprend que la composition de cette formule peut être conservée 
dans toutes les applications, en recherchant néanmoins les valeurs qui 
conviennent, pour chacune d’elles, au coeflicient numérique, et à celui n 
relatif au degré de régularité requis. 

Ce coefficient numérique, même dans l'application qui vient d’être 
prise pour exemple, change un peu de valeur, pour deux motifs que 
nous allons indiquer. 

D'abord, si au lieu d’un tracé graphique on emploie le calcul, suivant 
la méthode indiquée par MM. Poncelet et Morin, dans leurs savantes 
leçons, le rapport de 0,21 se trouve être 0,2105, d’où le coefficient 4635 
s'élève à 4647, ce qui n’aurait pas réellement d'influence en pratique. 

Mais si, au lieu de supposer la bielle infinie, on opère d'une façon ou 
de l’autre, en tenant compte de sa longueur, qui est évidemment finie, 
l'excès de travail est plus grand et ce coefticient augmente, d'autant 
plus, d’ailleurs, que le rapport entre la longueur et celle de la mani- 
velle est plus petit. | 

Pour donner une idée de la façon de procéder dans cette recherche, 
en tenant compte de l’obliquité de la bielle, nous allons donner lés-élé- 
ments d’un semblable tracé appliqué à une machine à pleine pression ; 
sans balancier , avec ou sans condensation, et en admettant que la bielle 
soit égale à 5 fois la manivelle. 
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En déterminant les deux courbes AB C et C B’ A’, fig. E, pour un coup 
double de piston, comme on l’a fait pour un coup simple, fig. ©, au 
lieu de prendre pour les hauteurs d'ordonnées les sinus des angles de 
position de la manivelle, on cherche pour chacune d'elles la composante 
tangentielle de l'effort fixe d’après celle qui résulte de l’obliquité de la 
bielle. Les courbes ne sont plus symétriques par rapport à la verticale B D 
ou B' D’; l'ordonnée B D, qui correspond à l'effort maximum, ne tombe 
pas au milieu de A C, et, en rapprochant les deux courbes qui corres- 
pondent à deux coups simples successifs, on trouve un moment d’excès 
de travail négatif plus grand que l’autre, et nécessairement supérieur à 
la valeur qu'il possède lorsque tous les excès sont égaux. 


Fig. E. 


MACHINE SIMPLE A PLEINE PRESSION. 


Avec bielle égale à 5 fois la manivelle- 


Ainsi, d’après la disposition de la fig. g, la courbe A BC correspond 
à ce que l’on désigne par le coup montant, pour une machine verticale 
dont l'axe est placé au-dessus du cylindre, et CB'A! au coup descendant; 
l'excès de travail négatif mesuré par laire de la figure E’C E” est le plus 
grand de tous, et doit être pris pour la valeur proportionnelle de T à in- 
troduire dans la formule du poids du volant. 

En faisant ce tracé d’après la même base que ci-dessus, c’est-à-dire 
20000 unités pour la quadrature de la figure entière pour un coup 
simple, et avec le rapport 5 entre la longueur de la bielle et le rayon de 
la manivelle, on trouve que laire de la figure E'G E” est environ de 
5100 unités. 

Établissant son rapport avec le travail d'un coup simple, on trouve : 


5100 


= 0,255. 
20000 — OA 


Opérant, comme ci-dessus, pour son application à la formule du 
poids, on a : 
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WE] 
15 
o 


Enfin, substituant dans la formule générale , il vient : 

PV? = n x 9,81 x 574 A d'où : P = 5630 LÀ. 
m m V? 

Le coefficient 4647 s'est donc élevé à 5630, par l'observation de l'obli- 
quité de la bielle, ce qui augmente le poids du volant dans le rapport 
des deux nombres, toutes choses égales d’ailleurs. 

Cette différence, qui n’est pas considérable pour le cas actuel, de- 
vient, au contraire, très-grande dans d’autres circonstances que nous 
indiquerons, et pour lesquelles la condition d'obliquité de la bielle est 
d'une extrême importance. 

Il reste encore une observation à faire relativement à l'application de 
la formule ci-dessus. Le tracé, fig. D, qui nous a conduit à la déter- 
mination du travail en excès, lequel est la base du coefficient numérique, 
indique une comparaison faite entre le travail moteur et le travail 
résistant qui sont égaux, en considérant l'état de marche normale de la 
machine. Mais on sait que l'effort transmis au bouton de la manivelle 
n’est qu'une fraction plus ou moins grande de celui développé sur le pis- 
ton, et surtout de l'effort théorique qui serait déterminé en prenant pour 
point de départ la pression relative de la vapeur et ia superficie du pis- 
ton. Or, si l’on exécute le tracé en adoptant cette puissance théorique, 
tout en lui égalant le travail résistant, on trouvera bien la valeur relative 
pour le travail en excès; mais, soit que l’on conserve dans la formule du 
poids la valeur théorique de la puissance, soit qu’on y introduise la puis- 
sance nominale de la machine, on n’en fera pas moins une erreur dont le 
résultat est de donner au volant un trop grand poids. 

Il faut, en conservant la valeur du coefficient trouvé, suivant le genre 
de machine, prendre pour la puissance N celle qui résulte de la pression 
réellement transmise au bouton de la manivelle, autrement dit, la puis- 
sance effective mesurée bien exactement sur l'axe qui porte le volant. 

Mais s’il s’agit d'exécuter un tracé dans le but de déterminer la valeur 
du coeflicient, c’est-à-dire de l'excès T, pour un mode particulier de 
machine, cette considération devient sans objet, attendu que cette valeur 
est un rapport qui résulte de deux figures que l’on fait égales comme 
les deux modes de travail que l'on compare, et qui n’ont aucune valeur 
absolue. 

Il nous reste donc à chercher les diverses valeurs du coeficient que 
nous désignerons par K, ce qui donne à la formule cette expression 
générale : 

ve 
o mVY 

Mais avant de faire cette recherche, nous croyons utile de donner un 

exemple de l'application de la formule. 
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EXEMPLE DE LA DÉTERMINATION DU POIDS D'UN VOLANT, 


PREMIER cas. — Une machine à vapeur sans balancier, marchant sans 
détente et sans condensation, avec une bielle de cinq fois la manivelle, 
est dans des conditions de marche telles que sa puissance théorique, cal- 
culée par la pression effective de la vapeur, correspond à une puissance 
de 30 chevaux-vapeur, en donnant 60 coups simples de piston par mi- 
nute. Mais sachant, par expérience, que l’état de sa construction permet 
d'obtenir sur son arbre moteur les 2/3 de cette force théorique, la puis- 
sance utile, nominale, est réellement : 


30 X 0,667 — 20 chevaux-vapeur. 


Cherchons les dimensions qui conviennent à son volant, en admettant 
que le degré de régularité soit évalué par 


11 
nm 40” 
c’est-à-dire que la vitesse angulaire de son arbre moteur ne s'écarte pas 
davantage, du plus au moins, de la vitesse moyenne donnée. 
Les conditions locales permettant d'adopter pour le volant un diamètre 
= l mètres, à la circonférence moyenne de l’anneau, et ce volant étant 
placé directement sur l’arbre moteur qui fait m — 30 tours par minute, 
la vitesse moyenne V par 1// de cet anneau devient : 


60 3,116 X 4m x 30 
rDm ai 60 


= 67m 28. 


Le poids de l'anneau est donc : 


nN L0 x 20 
ns STEEL 


Si, toutes choses égales d’ailleurs, on ne tenait pas compte de l'obli- 
quité de la bielle, le poids serait : 
1647 


3806 X 5630 — 3147 kilogrammes. 


= 3806 kilogrammes. 


Ainsi, dans ce cas, le volant n'aurait que les 4/5* environ du poids 
qu'il doit réellement posséder. 

Maintenant pour trouver la section de la jante, sachant que la fonte de 
fer pèse, en moyenne, 7200 kil. le mètre cube, on pose : 


3806k 
72006 X 3,1416 x 4™ 


Soit 421 centimètres carrés. 


= (0%: 0421 R 
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Comme on cherche à diminuer autant que possible la dimension trans- 
versale de l’anneau, et de le rendre plus mince que large, afin de réduire 
la résistance de l’air, on donne à la section une forme allongée que nous 
supposons, pour la facilité du calcul, un rectangle dont le petit côté soit 
le tiers du grand. Appelant / ce petit côté, on trouve : 


l na 
X 3 — L21c 4; d'où : 1 = V421 x 3 = 35°6. 


La largeur de l'anneau, dans le sens du rayon, sera donc 356 millim., 
et son épaisseur, le tiers de cette largeur, ou 118 mill. 2/3. 

DEUXIÈME cas. — Si les dispositions et l'emplacement permettaient de 
donner au volant 5 mètres de diamètre au lieu de 4 mètres, tout en con- 
servant la vitesse de 30 tours à la minute, qu’arriverait-il ? 

Comme les vitesses circonférentielles sont proportionnelles aux dia- 
mètres, et que, d’après la formule même, le poids de la jante est en 
rapport inverse avec le carré de la vitesse, on aurait alors : 


2 
3806 x G) = 2436 kilogrammes. 


. Ainsi, dans ce cas, pour 4 mètre de diamètre en plus, on gagne sur le 
poids de la jante 1370 kilogrammes, ce qui constitue une économie directe 
de matière, et de plus une économie de puissance motrice par la réduc- 
tion du frottement de l’axe tournant. C’est un principe qui reste vrai tant 
qu’on peut l’étendre, en se gardant bien toutefois d'approcher trop près 
de la vitesse circonférentielle pour laquelle la force centrifuge acquiert 
une énergie capable de dépasser la résistance du métal et d’occasionner 
par suite la rupture de la pièce. En pratique, la vitesse circonférentielle 
des volants dépasse rarement 10 mètres par 1”. 

TROISIÈME cas. — En conformité de ce principe général, nous pouvons 
admettre le volant de 4 mètres, monté sur un arbre voisin, recevant son 
mouvement de celui de la machine à l’aide d’engrenages, avec une vi- 
tesse de 45 tours à la minute, au lieu de 30 tours donnés à la manivelle. 

A diamètre égal, la vitesse circonférentielle du volant est proportion- 
nelle à sa vitesse de rotation, tandis que son poids est inversement pro- 
portionnel au nombre de tours; on trouve alors que sa jante doit peser : 


45 45 


Ainsi, le poids de l'anneau serait réduit de plus des deux tiers. Cet 
exemple est exagéré, car la vitesse circonférentielle atteindrait 9" 42 par 
seconde. Il serait préférable de diminuer un peu le diamètre du volant ; 
mais nous avons voulu montrer qu’il peut être avantageux en pratique de 
monter, lorsqu'il est possible, le volant sur un second arbre marchant 
plus vite que l’axe de la machine, à la condition qu'il sera commandé di- 
rectement par celui-ci. 


2 a 3 
3806 x 5 x (B) ; d’où : 3806 x (5) = 1129 kilog. 
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RECHERCHE DE LA VALEUR DE L'EXCÈS DE TRAVAIL 


DANS DIVERS CAS PARTICULIERS. 


MACHINES A DÉTENTE. — Suivant le mode d'admission de la vapeur, avec 
détente pendant une partie plus ou moins grande de la course du piston, 
la pression, d’abord constante, diminue ensuite jusqu’à être réduite par- 
fois à 1/10° et moins de sa pression initiale. Par conséquent, si l’on exé- 
cute un tracé analogue aux précédents, en tenant compte de cette pres-. 
sion décroissante à partir d’un point donné de la course, on ne tarde pas 
à reconnaître que les excès de travail, positifs et négatifs, sont plus grands 
qu'avec la pression constante, ce qui donne lieu nécessairement à une 
augmentation du poids du volant, par suite de celle du coefficient de la 
formule. 

Mais l'inégalité dans les pressions successives de la vapeur donne lieu 
également à la prise en considération d’un fait qui ne devait pas figurer 
avec la pression constante : c’est la contre-pression due à l'atmosphère, 
ou au défaut de vide dans le condenseur, si la machine est à conden- 
sation. 

On conçoit, en effet, que lorsque la pression de la vapeur est constante, 
si l'effort résistant l’est également, il en résulte une pression effective 
constante, quel que soit d’ailleurs le rapport de ces deux pressions, ce 
qui n’amène aucune modification à la méthode exposée. Mais quand on 
marche à détente, la pression est variable, tandis que la contre-pression 
reste constante, et par suite la pression effective ne conserve pas une valeur 
proportionnelle à celle directe de la vapeur; le rapport entre les deux 
pressions est naturellement plus faible à la fin de la course du piston 
qu’au commencement. Le degré de la pression initiale, avec l'emploi de 
la détente, doit entrer en ligne de compte dans l’évaluation de l'excès de 
travail, attendu que le rapport variable entre la pression décroissante de 
la vapeur et la contre-pression constante est généralement d’autant plus 
élevé que la première est plus forte, et vice versa. 

Supposons, pour fixer les idées, une machine marchant sans conden- 
sation, avec de la vapeur à 5 atmosphères et une détente pendant les 3/4 
de la course du piston; le rapport des deux pressions sera : 


au commencement de la course, 5 : 1, 


et, à la fin, 5 : 4 : 1; soit 1,95 : 1. 


S'il existe au contraire un condenseur qui donne lieu à 1/10 d’atmo- 
sphère de contre-pression, le rapport des pressions variera : 


de5:0,1à5:4 :0,1; soit 4,25 0,1. 
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Enfin, si, conservant les autres conditions, la vapeur était introduite 
à 6 atmosphères, on aurait, comme rapports : 


6: 1et 6 : 4 : 0,1, ou 1,5 : 0,1. 


En résumé, la contre-pression constante, agissant en même temps que 
la pression variable de la vapeur, a pour effet d'augmenter les excès 
entre le travail moteur et celui résistant, et dans une proportion d’autant 
plus sensible que cette contre-pression est plus considérable par rapport 
à la pression initiale de la vapeur. 

La valeur de l’excédant de trävail serait donc à son minimum, et la 
même pour toutes les pressions et pour un même degré de détente, si la 
contre-pression était nulle. C’est dans cette hypothèse que nous allons 
examiner les tracés relatifs à l'emploi de la détente, nous réservant d'in- 
diquer plus loin les modifications à apporter aux résultats dans la consi- 
dération d’une contre-pression donnée, par rapport à la pression initiale, 
et en tenant compte de l’obliquité de la bielle. 

Pour exécuter le tracé relatif au travail variable d'une machine à dé- 
tente, suivant les efforts inégaux transmis par la manivelle, on procède 
comme ci-dessus (fig. p), en traçant d'abord la courbe que l’on obtien- 
drait si la pression de la vapeur conservait pendant toute la course du piston 
sa valeur initiale. 

Soit, fig. p, page 334, la courbe ABC, déterminée comme précédem- 
ment, en prenant pour pression constante, pendant la course entière du 
piston, celle qui ne règne au contraire que pendant une fraction plus ou 
moins grande de cette course lorsqu'on emploie la détente. Du point D, 
comme centre, on décrit un demi-cercle, ayant DB pour rayon, qui est 
celui de la manivelle, et qui représente, én même temps, à une échelle 
déterminée, la pression initiale de la vapeur. D’après le diamètre ab, on 
trace un rectangle ab dc’, à l’aide duquel on construit, comme nous allons 
le rappeler, la courbe des pressions décroissantes dans le cylindre. 

En effet, la pression de la vapeur étant représentée par ac (que l'on 
peut faire égale à DB, pour faciliter les opérations), au commencement 
de la course du piston, elle est maintenue à cette valeur jusqu'en un 
point e de la course où doit cesser l'admission à pleine vapeur. A partir 
de ce point, la pression de la vapeur décroît en raison inverse de son 
accroissement de volume, et devient successivement gg’, hh/, it jf; 
c'est-à-dire qu’en ces différents points, qui marquent des parties égales 
de la course, afin de rendre les opérations plus faciles, cette pression, au 
lieu d’être ac, a pour valeurs décroissantes : 


ac ac ac et ac 
gg” hh’ iv T 


(On sait que ces différents points étant réunis donnent une courbe eghij, 
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qui permet de calculer le travail dû à la détente par l'aire de la figure 
curviligne £e/j'j qu’elle détermine.) 

On projette alors ces lignes de division sur le cercle aBb, et les points 
qui résultent de leurs intersections avec la circonférence sont ensuite pro- 
jetés, parallèlement à AC, sur la courbe ABC, par lesquels points on 
abaisse des perpendiculaires sur la base AC. Ces dernières indiquent alors, 
par rapport à la courbe ABC, les positions successives de la manivelle 
correspondant aux points de la course pour lesquels la décroissance de 
la pression vient d'être calculée, la bielle toujours supposée infinie. 


Fig. F. 


MACHINE SIMPLE A DÉTENTE, BIELLE INFINIE. 


DEY fi 
Lu p ; 


On a vu que chaque ordonnée de la courbe ABC représente, comme 
sinus de l'angle aigu formé par la manivelle avec la direction de l'effort par 
la bielle, la pression effective correspondante transmise par le bouton de la 
manivelle, lorsque la pression sur le piston est constante et égale à BD: 
or, ici, la pression, au lieu d’être constante, a pour valeurs successives 
les rapports indiqués, et précisément à chacun des moments respectifs re- 
présentés par les ordonnées qui viennent d'être tracées. 

Par conséquent, on partage chacune de ces ordonnées, leurs longueurs 
prises entre la courbe ABC et la base AC, en dcux parties proportion- 
nelles à celles déterminées par la courbe de détente ej, sur les divisions 
correspondantes du rectangle abed; par les points qui résultent de ce 
partage on trace une courbe B'E’C’, laquelle détermine la figure AB/C, 
qui est l'aire représentative du travail de la détente en fonction des efforts 
transmis par la manivelle, la contre-pression supposée nulle et la bielle 
infinie. 

En examinant cette figure, on remarque qu’une partie AEB’ de la pre- 
mière courbe est conservée : ce qui doit être, en effet, puisque la pression 
reste constante pendant une partie de la course. L'ordonnée B'D/ marque 
alors le point de départ de la détente. 
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Résumant ces diverses opérations, qui devaient exiger un certain dé- 
veloppement, nous disons que la courbe B'E/C est obtenue en réduisant 
les ordonnées de la courbe ABC dans le mème rapport de la pression de 
la vapeur, en tenant bien compte du point de la course qu'elles repré- 
sentent respectivement. 

Cette courbe ainsi tracée. il est facile d'en déduire l'excès de travail 
applicable à la détermination du poids du volant. 

Si l'on calcule l'aire de la figure AB/C, et que l'on divise cette super- 
ficie par la base AC, le quotient est, comme on l'a vu pour le travail à 
pleine pression, la valeur de l'effort résistant invariable, laquelle étant 
représentée par Af, suivant l'échelle de la figure, permet de déterminer 
le rectangle Aff'C, figurant le travail résistant égal au travail moteur. Les 
intersections E et E’ indiquent alors les moments d'égalité entre les efforts 
moteurs et résistants, et les segments EB'E/, AfE et C/'E/, indiquent les 
excès d'un travail sur l'autre. 

Par la supposition de la bielle infinie, ces différents excès, dont les 
sommes sont égales, sont aussi également répartis, et la valeur de T à 
introduire dans la formule du poids des volants n’est autre que le rap- 
port de l'aire du segment EB'E’ à celle de la figure entière AB/EC. 

Deux opérations semblables faites pour deux degrés de détente diffé- 
rents : 4/5° et 9/10°, ont donné les résultats que nous allons faire 
connaitre. 

DÉTENTE PENDANT 4/56% DE LA COURSE DU PISTON. — L'aire totale de la 
courbe primitive étant encore égale à 20000 unités, l'aire de la figure 
AB'E/C, en raison de la détente, égale 10430 qui exprime alors la valeur 
proportionnelle du travail résultant de l'emploi de la vapeur détendue à 
cinq fois son volume primitif. 

La base invariable AC étant, comme ci-dessus, égale à 314,16, l'effort 
résistant constant, que Af représente, égale 33,2 unités. 

L'excès de travail, représenté par l'aire du segment EB'F/, a pour 
valeur 3081 unités. Par conséquent, sa valeur proportionnelle devient 
(voir p. 325 et 326): 


3081 
10430 


N 
x 2250 es 0,3 xX 2250 


Introduisant cette valeur dans la formule du poids, comme on l'a fait 
précédemment, on trouve : 


n X 9,81 x 675 nN 
= ——:; d'où : P = 6621,7 sa 
P g ; d'où : P = 6621,75 mV 
Le coefficient K a donc pour valeur 6624,75 au lieu de 4635. 
Maintenant, si l’on tient compte d'une contre-pression par le conden- 
seur et de l’obliquité de la bielle, dont la longueur soit cinq fois la mani- 


31Z 
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velle, la machine sans balancier, mais les autres conditions restant les 
mêmes, c’est-à-dire la détente commençant au 1/5° de la course et la 
pression initiale étant 5 atmosphères, le coefficient K a pour valeur 7619,3, 
soit : 


sc or D 
P = 7619,3 mE 

Toutes choses égales d'ailleurs, le poids du volant serait done élevé 
d'environ 1/6°, 

Si l'on suppose ensuite que l'échappement s'effectue à l'air libre, ce 
qui crée une contre-pression plus prédominante, le coeflicient atteint en- 
viron 10000 ; soit : 


P = 10000 2È. 
m\* 


Ainsi, l'absence de condensation, pour une machine à détente, élève 
considérablement le poids du volant. 

DÉTENTE PENDANT (10€ DE LA COURSE pu PISTON. — Nous avons exécuté 
le même tracé pour ce degré de détente très-prolongé qui se rencontre 
beaucoup maintenant, et pour lequel il existe nécessairement un con- 
denseur, avec une contre-pression très-faible, mais dont nous avons 
néanmoins tenu compte avec exactitude, ainsi que de lobliquité de la 
bielle, supposée 5 fois la manivelle. 

Le résultat de cette opération fournit pour le cocflicient K la valeur 
approximative 9000; par conséquent, la formule applicable au poids des 
volants, pour la détente pendant 9/10% de la course, dans une machine 
simple à condensation, est la suivante : 


Aujourd'hui, la plupart des machines à détente sont disposées de façon 
à pouvoir en varier le degré à volonté. Dans cette circonstance, il convient 
de calculer le volant dans les conditions de marche qui lui donnent la 
plus grande force vive, autrement dit, dans celles qui correspondent au 
coefficient K le plus élevé. 

MACHINES ACCOUPLÉES MARCHANT SANS DÉTENTE. — Lorsque deux ou plu- 
sieurs machines à vapeur actionnent simultanément un même arbre, avec 
leurs manivelles respectives disposées de façon à ce que les coups de 
piston soient croisés, les moments symétriques de la puissance et de 
la résistance étant répétés un plus grand nombre de fois, pour un tour 
complet, qu'avec une seule machine, les inégalités entre le travail 
moteur et le travail résistant sont beaucoup moins sensibles et Le volant 
wexige qu’une force vive relativement faible. 

Premier cas : deux machines. — Le cas qui se rencontre le plus fré- 
quemment est celui de deux machines à double effet parfaitement sem- 


DES VOLANTS RÉGULATEURS. 357 
blables, et actionnant ensemble un même arbre, au moyen de leurs 
manivelles disposées perpendiculairement l’une à l'autre : telles sont 
les locomotives, les machines de navigation, qui ont pour volant la masse 
mème qu'elles font mouvoir et avec laquelle elles se transportent. Il y a 
aussi des machines fixes, et particulièrement des machines à balancier, 
que l'on accouple précisément pour obtenir une régularité plus grande, 
indépendamment du volant qui leur est appliqué. 

Pour trouver le moment d'inertie d'un volant monté sur un axe 
moteur ainsi commandé, on peut faire usage du même tracé que précé- 
demment, mais en ayant le soin d’y faire figurer le travail simultané des 
deux machines, et en observant la répartition des efforts. 

Ainsi, le travail d'une seule machine, marchant sans détente, étant 
représenté fig. @, par la courbe ABC, les fonctions de la deuxième ma- 
chine, qui agit à un quart de cercle de distance de la première. seront 
représentées par les deux parties de courbe DB’ et DB” exactement sem- 
blables aux deux moitiés de la première courbe ABC; mais comme il y 
a là superposition du travail de chaque machine, on obtient la figure 
représentative réelle de la variation des efforts en ajoutant les ordonnées, 
qui se confondent actuellement. 


Fig. @. 


MACHINE A PLEINE PRESSION. BIELLE INFINIE. 


Prenons, par exemple, l'ordonnée cd, au point où deux courbes se 
croisent, et nous verrons qu’en ce point chacune des deux machines 
exerce ce même effort, d'où l’ordonnée totale doit être double et égale à 
db qui équivaut, en effet, à deux fois cd. Enfin choisissons une autre 
ordonnée quelconque eh, de la première courbe ABC, et nous voyons 
qu'il faut la prolonger de hj, partie qui appartient à la courbe DB’, de 
façon que : ih = eh + hj, et ainsi de même pour tout autre point où 
les courbes ne se rencontrent pas. 

De ceci, il résulte enfin les deux courbes B'bB, Bb'B/', qui indiquent 
l'intensité des variations dans les efforts transmis simultanément par les 
deux machines, à l'arbre qu'elles commandent. 

XII. 22 


p 
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Pour en déduire maintenant les excès de travail moteur et résistant, il 
faut tracer, comme avec une seule machine, la ligne indicative de l'effort 
constant de la résistance. Puisque cet effort engendre un travail négatif, 
égal à celui des deux machines, et que le travail d’une seule est repré- 
senté par le rectangle A ff C (voir p. 323), il est clair que, pour les deux 
machines, ce rectangle devra être double, c'est-à-dire qu'il faut tracer 
une ligne gg’ en faisant Ag égal à 2Af. 

Alors la ligne gg’ rencontre les courbes de variation du travail moteur 
aux points g”, g'!!, gY et g7, qui sont les moments d'égalité entre les 
efforts du travail moteur et du travail résistant. 

Par conséquent, on aura la valeur des excès du travail moteur par la 
quadrature des segments g” bg” et g b'g“, égaux aux segments qui cor- 
respondent aux excès de travail négatifs par le parallélisme supposé, de la 
bielle. (Voir p. 324.) 

Voici les résultats fournis par un tracé de ce genre, exécuté sur les mê- 
mes bases numériques que les précédents : 

La superficie de la figure ABC étant toujours 20000 unités, et repré- 
sentant le travail d’une machine, la superficie de la figure totale 
AB'bBb'B''C, qui équivaut au travail des deux machines, est 40000 ; 

Af ayant pour valeur 63,66, pour une seule machine, la ligne gg” est 
tracée à une distance À g égale à 2Af ou 127,32 unités ; 

La superficie du segment g” bg’, obtenue par un mesurage direct, 
donne 882 unités. 

Or, on a vu que la valeur proportionnelle de l'excès de travail à intro- 
duire dans la formule du poids, s’y trouve rapporté au travail total de la 
machine pour un demi-tour de manivelle. Pour le cas actuel, le travail, 
pendant une demi-révolution de l'axe, est représenté par 40000 unités ; 
par conséquent, la valeur de T devient : 


882 N N N 
2250 — = 0,022 — = 49,61 —. 
40000 sus m Maaui: 2 m 49,81 m 
L'application de cette valeur à la formule du poids, donnerait pour 
le coeficient K : 


K = 9,81 X 49,61 = 487. 


Par conséquent, en comparant ce chiffre à celui 4647 qui correspond 
à la manivelle simple dans cette circonstance commune de la pleine 
pression et la bielle infinie, on en déduit que le volant applicable à deux 
machines accouplées ne serait qu’un peu plus du dixième du poids 
nécessaire à celui d’une machine simple de même puissance. Mais la 
supposition d'une bielle infinie fait commettre ici une très-grave erreur, 
et ne donne au volant que 1/3 environ du poids qu'il doit avoir, dans 
l'hypothèse pratique d'une bielle égale à cinq fois la manivelle. 
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En effet, si l'on opère le tracé pour deux machines accouplées, mar- 
chant à pleine pression, par la combinaison des tracés Z et @, on obtient 
celui que la fig. H représente. 

A l’aide de ce tracé on reconnait que, pour un tour entier des deux 

ranivelles, il se manifeste un excès de travail moteur de g” en g”, et un 
excès de travail résistant de g en g’ qui sont très-considérables. 


0? 


Fiz. 3. 


MACHINE DOUBLE A PLEINE PRESSION 


Avec bielle égale 5 fois la manivelle. 


Faisant la quadrature de l'un d'eux, on trouve 2800 unités environ; 
cette valeur rapportée à la moitié de Ja superficie entière, c’est-à-dire à 
40000, ou au travail développé dans un demi-tour, pour se conformer à 
la disposition de la formule du poids, il vient pour T : 

2800 
40000 


Appliqué à la détermination du coefficient K, on trouve : 


K = 2250 x 0,07 x 9,81 = 1545 
au lieu de 5550. 


Soit, en résumé, pour la formule du poids des volants appliqués aux 
machines doubles, sans détente, avec la bielle = 5 fois la manivelle : 


Par conséquent, le volant qui convient à deux machines commandant 
simultanément un même axe, au moyen de deux manivelles d'équerre, 
est un peu plus du quart du poids de celui qui correspond à une machine 
simple d'une même puissance que les deux ensemble, toutes choses 
égales d’ailleurs. 

Deuxième cas : trois machines. — Cette circonstance est rare avec les 
machines à vapeur, mais peut se rencontrer avec d'autres appareils, tels 
que les pompes et les machines soufflantes. Néanmoins, comme la 
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recherche serait la même dans tous les cas, nous allons examiner celui 
d'une machine à vapeur. 

Dans cette condition, la plus parfaite répartition des efforts est obtenue 
lorsque les trois manivelles divisent exactement le cercle qu’elles par- 
courent, et sont alors distantes l’une de l’autre d’un angle de 120°. 

En opérant pour cette disposition particulière, comme on vient de 
le voir pour deux machines, en supposant toujours la détente nulle et 
la bielle égale 5 fois la manivelle, on obtient un tracé dont la fig. 1 peut 
donner une idée très-exacte, et sur laquelle on reconnaïtra sans peine 
les excès de travail positifs et négatifs coupés par la ligne de l'effort con- 
stant. 

Fig. {. 


MACHINE TRIPLE A PLEINE PRESSION 


Avec bielle égale 5 fois la manivelle. 


La superficie totale de la figure, pour le travail d'un tour entier, équi- 
vaut à 120 000 unités; le plus grand excès de travail est mesuré par une 
aire égale à 1300 environ. 

Opérant comme ci-dessus on trouve pour T : 

1500 N l 


= 995 => 9S Li 15 = 
A 60000 K 22N m 48,75 m 


D'où le coefficient K devient : 
48,75 X 9,81 = 478. 
Enfin, on a pour le volant des machines triples : 


nN 
my? 


C’est à peu près le onzième du poids du volant qui conviendrait à une 
machine simple d'une même force totale. 

Si l'on n'avait pas supposé d'obliquité à la bielle, on eût trouvé un 
poids à peu près trois fois trop faible. 


af 
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MACHINES A DÉTENTE A DEUX ET TROIS MANIVELLES. — La fig. J représente 

un tracé analogue fait pour deux machines accouplées, marchant à 

détente dans les conditions suivantes : la vapeur à 5 atmosphères, la 

détente pendant les 4/5 de la course, la contre-pression égale à 1/10 
d’atmosphère et la bielle égale 5 fois la manivelle. 


Fig. J. 


MACHINE DOUBLE DÉTENTE PENDANT 45 


Avec bielle égale 5 fois la manivelle. 


Le calcul des excès de travail donne, pour le poids du volant, la for- 
mule ci-dessous : 


nN 
mV? 
Pour trois machines accouplées, réglées dans les mêmes conditions, on 
obtient le tracé représenté par la fig. X. Lorsque l’on a bien compris la 
construction des divers tracés géométriques qui précèdent pour des ma- 
chines simples et doubles, il devient facile d'effectuer celui-ci, qui n'otire 
pas plus de ditiiculté, mais qui exige seulement plus de temps et d'atten- 
tion. Nous ne croyons pas utile de nous y arrêter davantage, pensant que 
la figure peut suflire à l'intelligence des opérations à effectuer. 


Fig. K. 


MACHINE TRIPLE DÉTENTE PENDANT 4/5 


avec bielle égale 5 fois la manivelle. 


En prenant toujours pour T la valeur proportionnelle au plus grand 
excès de travail, on arrive à la formule suivante : 
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Pour déterminer ces valeurs avec toute l'exactitude nécessaire, nous 
engageons les élèves à faire toujours ces tracés sur une grande échelle, 
comme nous les avons faits nous-même, et dont les vignettes ci-jointes 
ne sont qu'une reproduction très-réduite. 

MACHINE A SIMPLE EFFET. — Celte condition qui ne se rencontre plus à 
l'égard des machines à vapeur, au moins pour celle à rotation, existe, au 
contraire, très-fréquemment pour des pompes et autres appareils dont 
l'action est intermittente. Mais la machine à vapeur nous fournit encore 
les termes de la recherche du poids du volant applicable en pareil cas. 


Fig. L. 


MACHINE A SIMPLE EFFET, PLEINE PRESSION 


Avec bielle égale 5 fois la manivelle. 


La fig. L représente le tracé des efforts variables dans une machine 
agissant à simple effet, à pleine pression, bielle cinq fois la manivelle. 

La première courbe ABC, représentant un coup actif de la machine, 
est suivi d’un intervalle C A’ correspondant au demi-tour pendant lequel 
la machine n’agit pas. Mais au point A’ commence la courbe relative au 
coup actif prochain. 

La machine développant la totalité de sa puissance entière dans un 
demi-tour de manivelle, l'aire de la figure ABC équivaut à ce travail total; 
par conséquent, la résistance constante qui engendre un travail négatif 
égal à celui du moteur, mais continu, tandis que l’action du moteur est 
intermittente et divisée par phases égales, nulles et actives, doit être 
représentée par un rectangle dont la hauteur Af est la moitié de ce 
qu'elle était pour la machine à double effet; soit : 

65,66 


3 


- 


= 31,85. 


Il s'ensuit que la superficie du rectangle Aff” A’ équivaut à celle de 
la figure ABC, mais sur une base double, puisqu'elle correspond à un 
coup double, tandis que le travail moteur n’agit que pendant un demi- 
tour. 

Alors l'excès de travail, qui produit l'irrégularité du mouvement est 
représenté par l'aire CE/E/’ A’ pour le travail résistant, et par celle EBE’, 
pour le travail moteur. Ces deux aires, qui sont égales, ont pour com- 
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mune mesure environ 11050 unités, l'aire de la figure ABC et celle du 
rectangle Af f'A étant encore 20000. 

D'après cela la valeur proportionnelle de T, qui doit être toujours rap- 
portée au travail réel d’un coup simple, pour son application à la formule 
du poids, devient : 


9 Yj N 
T= 11050 ; 2O x 9950 À = 2486,25 À. 
DA m n 


Introduisant, comme toujours, celte valeur dans la formule du poids, 
on trouve : 


5 en N nN 
PV? = n x 9,81 x 2486,25 — = 24390 —. 
nr nr 
soit : 
N 
P — 24300 —. 
my? 


Ainsi, toutes choses égales d’ailleurs, le volant applicable à une ma- 
chine à simple effet aurait un peu plus de 4 fois le poids de celui qui 
convient à une machine à double effet de même puissance. 


RÉSUMÉ DES RÈGLES 


QUI CONDUISENT A LA DÉTERMINATION DE LA FORMULE DU POIDS DES VOLANTS. 


Après l'énoncé des principes qui ont permis de fixer la composition de 
la formule à l’aide de laquelle on peut déterminer le poids des volants, 
les recherches qui ont suivi avaient pour objet de déterminer un coefti- 
cient, qui dépend exclusivement de la disposition particulière de la ma- 
chine à laquelle le volant s'applique, suivant l'intensité d'irrégularité des 
efforts qui peut provenir de l'espèce même du mécanisme, ou du mode 
d'emploi de la vapeur, s’il s'agit d'un moteur de cette nature. 

Il resterait à fixer l’autre coefficient, celui n, qui correspond aux limites 
dans lesquelles on veut resserrer les variations de la vitesse à l’aide du 
volant; mais ce dernier est indépendant de l'espèce de machine, et wa 
d'autre règle que la pratique du constructeur ou du manufacturier 
auxquels l'emploi du moteur ou de l'outil a dù apprendre le degré de 
régularité qu'il exige. 

La formule du poids des volants a donc pour expression générale : 


L'application de cette formule exige que la vitesse circonférencielle V 
soit calculée d'après le diamètre et la vitesse rotative du volant; elle néces- 
site également la traduction en chevaux-vapeur, si la puissance transmise 
ou absorbée est exprimée différemment. Mais il est aisé de la transformer 
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immédiatement, de façon à y introduire uniquement les données du pro- 
blème en évitant le calcul de la vitesse V, ou bien la préparer de suite 
pour les puissances exprimées en kilogrammètres. 

Ainsi la vitesse V est le résultat du calcul suivant : 


DXrXMm 
| NET NS. 
où D représente le diamètre moyen, en mètres, de l’anneau du volant. 
On a donc pour V? : 
à 9,86965 


V= D' Xm 2 = Dm? 


————— = 2 2, 
3600 3600 0,002744 D? m 


Par conséquent, cette valeur de V?, substituée dans la formule du 
poids, donne : 
N 


P = En or Dm” 


Il suffit donc ici de connaître le diamètre du volant et le nombre de 
tours qu'il effectue dans une minute. 

Enfin, si N devait exprimer des kilogrammètres au lieu de chevaux-va- 
peur, il suffirait de multiplier le dénominateur par 76, soit : 


0,002741 x 75 = 0,2056; 
ce qui transforme ainsi la formule : 


Nkgm. 

P = Kn ET NT 

Nous complétons ces documents par un tableau dont la première 
colonne est en partie empruntée aux leçons de M. le général Morin; cette 
colonne donne la valeur du coefficient K pour les différents systèmes de 
machines à vapeur en usage. Les différences que lon constate entre les 
chiffres que nous avons trouvés et ceux indiqués dans louvrage du savant 
académicien, ne peuvent être attribuées qu'au plus ou moins d’exactitude 
des procédés graphiques employés, et sont d’ailleurs de très-peu d'im- 
portance pour la pratique; aussi nous n'avons pas craint d’arrondir les 
nombres afin de les rendre plus faciles à retenir. 

Nous y avons ajouté quelques chiffres pour la détente 1/10, dans di- 
vers cas, et le coeflicient relatif aux machines à simple effet. 

Les trois dernières colonnes du tableau donnent les valeurs du pro- 
duit Kn, en faisant successivement n = 40, 50 et 60 ; ce qui permet de 
simplifier le calcul relatif au poids. 
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TABLE DES COEFFICIENTS NUMÉRIQUES 


SERVANT À DÉTERMINER LE POIDS DES VOLANTS, SUIVANT LE SYSTÈME LE MACHINE 
ET LE DEGRÉ DE RÉGULARITÉ DE MARCHE. 


DÉSIGNATION DES MACHINES 
A PLEINE PRESSION 
OU DÉTENTE AVEC OU SANS CONDENSATION. 
Rapport de la longueur de bielle. 


VALEURS DE K 
en faisant n = 


VALEURS DE K., 


Machines à balancier à un seul cylindre. 


Marchant à pleine 
pression avec ou : 
sans condensation. 


Marchant 
à 5 atmosphères 


bielle = 6 fois la manivelle.. | 5225 
= 5 fois id. ... | 5530 

» = á fois id. ... | 5830 
détente à 4/3 de lacourse... | 7200 


de pression » ajk id .. | 7620 
avec détente et » 4/5 id …… | 7845 


j 
l 
condensation, | » 46 i . sico 


la bielle = 5 fois 
la manivelle. » 4j8 ... | 8450 
détente à 4/2 | 7080 
Marchant 1/3 
à haute pression 4/4 
avec détente, 415 
mais sans 4/2 
condensation, 41/3 
la bielle = 5 fois f 6 atmosphères 4/4 
la manivelle. 4/5 
4/6 


Machines à deax cylindres, détente 
et condensation. 


5 atmosphères 


détente 4,5 dans le grand 
Pression = 4,5 atmosph. } cylindre seulement... 


Bielle = 5 fois la maniv. | détente 7,5 commençant 
aux 2/3 du petit cylindre. 
Machines à directrices à an seul cylindre. 


Avec pleine pression, avec ou sans condensation. 223 600 
bielle à } 5 atmosph. ( détente à 1/5 de la course. 304 800 
5 fois la ) condensat. | » 440 id. .…. 360 000 
manivelle. | 6 atmosp., détente à 4/4 saus condensat. 344 000 


Machines pleine pression, avec ou sans 
semblables doubles | Condensation 61 800 


manivelles à 5 atmosphères { détente à 4/5 74 000 
angle droit. condensation. | > 1/10 | %3 86 240 


Machines triples / pleine pression, avec ou sans 
manivelles divisées | Coudensation 3912 


suivant des 5 atmosphères ( détente à 1⁄5 ; 26 520 
angles égaux. condensation. | » 1/0 31 200 


Machines oscillantes à haute pression. 


5 atmosph. à condensation, détente à 4/3de la course. | 7 297 600 446 400 
6 atmosph. sans condens., id. 42 H: a 2 291 600 437 400 


Machines à simple effet. (Bielle 5 f. la mani.) 


A pleine pression, avec ou sans condensation. ...... 973 600 | 4249 500 | 1463 400 
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RECHERCHE DU COEFFICIENT 


DES LIMITES DE VARIATION DE LA VITESSE ANGULAIRE. 


A partir de toutes les notions précédentes, qui reposent sur des bases 
mathématiques, et qui n’ont à subir, dans leur application, que les irré- 
gularités inévitables de la pratique, il n’y a plus qu’incertitude dans 
l'emploi du coefficient n, qui n’a d'autre motif qu’un degré plus ou 
moins grand de régularité à obtenir, et sur lequel, pourtant, repose la 
fin de l'opération qui permet de fixer le poids d’un volant. 

Outre l’impossibilité de prévoir d'avance que tel ou tel emploi du mo- 
teur correspond à une régularité de vitesse précisément indiquée par un 
chiffre défini, nous montrerons tout à l’heure qu'avec la même machine, 
le degré de régularité change très-rapidement avec sa vitesse de rotation 
et sa puissance, que les procédés de détente variable permettent de mo- 
difier parfois notablement. 

Et puis, si par l'emploi de quelques kilogrammes de fonte de plus, un 
constructeur peut assurer à la machine qu’il livre un maximum de régu- 
larité dans toutes ses conditions de marche différentes, pourquoi ne le 
ferait-il pas tant qu’il ne dépasse pas la limite au delà de laquelle le poids 
du volant ou sa grande vitesse peuvent devenir un danger ? 

Ce qui semble évident, en examinant la construction actuelle des ma- 
chines à vapeur, c’est que la valeur du coefficient n a été élevée depuis 
quelques années, et que de 32 à 35, employées dans les circonstances 
ordinaires, ces valeurs sont devenues sensiblement de 40 à 50; de même, 
lorsque le maximum atteignait 60, pour les établissements tels que les 
filatures en fin, qui demandent une très-grande régularité, ce maximum 
s'élève aujourd’hui à près de 80. 

Pour fixer les idées sur la recherche qui permet de découvrir la vérité 
sur ces différents points, prenons une machine dont les conditions de 
marche sont connues, afin d’en déduire la valeur de n d’après les dimen- 
sions du volant. Prenant la formule du poids pour en tirer la valeur 
de n, on trouve : 


R N pa 0,002741 D? m?’ P 
P= Kno JON = — 


Cette formule, mise sous la forme qui évite le calcul de la vitesse 
circonférencielle, permet de trouver le coefficient de régularité représenté 
dans une circonstance déterminée, à condition toutefois de connaître 
assez exactement la réglementation de la machine pour lui appliquer 
un coeflicient K convenable. 

PREMIER EXEMPLE, — Une machine horizontale, à un seul cylindre, à dé- 
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tente et condensation, construite par M. Bréval, mécanicien à Paris, a sa 
puissance nominale réglée sur les bases suivantes : 


Puissance nominale...........,........ i% 20 chevaux 
Vitesse de l’arbre moteur qui porte le volant. 50t par 1/ 
Pression initiale de la vapeur...,...... sets L atm. 
Durée de la détente...................... 4/5 
Contre-pression....... EARRA EN 0,1 atm. 
Diamètre moyen de l’anneau du volant..... 3250 
Poids de l'annead,ssssssssssescssesess es 2780 kilogr. 


Pour la détente 4/5, la condensation et la longueur de la bielle qui 
n’est que 4 fois la manivelle, il convient d’adopter le coefficient K = 8000, 
au lieu de 7620, indiqué par la table précédente pour le même cas, mais 
avec la bielle égale à 5 fois la manivelle. 

Faisant l'emploi de la formule, nous trouvons : 


sn 0,002741 X (3,5)? x (50)°x 2780: _ 73 
E 8000 x 20h. cs 


Ainsi, en marche dans les conditions de puissance nominale, cette ma- 
chine pourrait acquérir, par son volant puissant, une régularité telle, que 
sa vitesse ne s’écarterait pas, du plus au moins, de 1/73 de celle moyenne 
déduite du nombre de tours, à condition toutefois que la résistance à 
vaincre fût elle-même sensiblement fixe. 

DEUXIÈME EXEMPLE. — Mais admettons que cette puissance soit élevée à 
30 chevaux, ce qu'il est possible d'atteindre en réglant la durée de la 
détente à 1/3 environ de la course du piston, au lieu des 4/5, et en mo- 
difiant convenablement la pression de la vapeur. Le coefficient K aurait 
alors pour valeur approchée 7400, et celui n deviendrait : 


a 7000x 20 


SX 7560 x 80 — MO 


n = 7 


Sans s'arrêter d’une façon absolue aux chiffres proposés et aux résul- 
tats numériques qui en sont déduits, il demeure établi d'une manière 
générale que la précision dans le poids d'un volant n’a d'importance que 
pour ne pas s'écarter des limites indiquées en pratique, afin d’éviter les 
accidents et de ne pas dépenser de fonte et de force inutiles. 

TROISIÈME EXEMPLE. — Si, pour un motif quelconque, c’est la vitesse de 
régime qui doit changer, la variation de régularité est beaucoup plus sen- 
sible, puisque la formule indique que le coefficient n est proportionnel au 
cube du nombre de tours par minute. 

Supposons que, tout en conservant la détente principale 1/5, la force 
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de 30 chevaux soit obtenue en augmentant la vitesse de la machine dans 
le rapport correspondant, soit, pour ce nombre de tours : 


50 x D = = 75t par 1’. 
La valeur de n deviendrait : 


(75) x 20 
(60) x 30 164. 

Il n’est donc pas possible de fixer à priori la valeur de ce coeffi- 
cient, qui non-seulement n’a pas de valeur absolue, mais varie avec la 
même machine suivant ses conditions de marche variable. Il est d’au- 
tant moins facile d’en fixer la valeur que le poids du volant lui-même 
pourrait être théoriquement infini, et n’a de limite que celle indiquée par 
les accidents qui pourraient résulter d'un volant trop puissant, et l'excès 
de travail absorbé par le frottement de l’axe qui le porte. C’est le mo- 
ment d'examiner alors l'effet que peut produire un volant trop puissant 
en cas d'arrêt brusque de la machine. 

REMARQUE SUR L'ÉNERGIE DES VOLANTS. — On compare quelquefois l’éner- 
gie d’un volant à celle de la machine motrice à laquelle on l’applique; 
mais il existe là un point qu'il est utile d'éclaircir. 

Si l'on estime la force vive emmagasinée par un volant en marche, on 
trouve, à l’aide de la formule du poids, qu’elle est équivalente à 


73 X 


Celle du moteur est exprimée par le double de sa puissance nominale, 
soit en kilogrammètres : g 
2 X 75N = 150 N. 
Par conséquent, en comparant ces deux valeurs de forces vives, on 


trouve : 


Eat : 150N. 
gm 


Ceci signifie que le rapport entre les forces vives respectives du volant 
et de la machine, toutes choses égales d’ailleurs, est variable, et en rai- 
son inverse de la vitesse de rotation de l’axe qui porte le volant. 

Pour rendre ce fait bien sensible, supposons deux machines de même 
puissance, 20 chevaux, par exemple, établies toutes deux dans des con- 
ditions identiques, excepté la vitesse de rotation qui soit de 20 tours par 
minute, pour l'une des deux, et 30 pour l’autre, le volant monté direc- 
tement, dans les deux cas, sur l'arbre de la manivelle. 

La force vive, ou, pour employer l’expression quelquefois usitée, 
l'énergie des deux machines, sera parfaitement identique. 

Mais il men sera pas de même de leurs volants, qui, tout ayant été 
calculés à l'aide des mêmes coefficients, auront une énergie différente, 
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et dans le rapport inverse des vitesses de rotation : la force vive du volant 
appliqué à la machine faisant 30 tours sera les 2/3 de celle du volant 
appartenant à la machine qui n’en fait que 20. 

Pour rentrer plus exactement dans les termes du premier énoncé, ajou- 
tons que : si, pour la machine marchant à 20 tours par minute, on a : 


KnN 


24150N =1, 


On trouvera pour celle qui fait 30 tours : 
KnN 


mg’ 


2 150 N = 


O2 1 KO 


La conséquence à tirer de cette remarque, c’est que, tout ayant calculé 
le volant sur les mêmes bases, les chances de torsion pour l'arbre du 
volant, en cas d'arrêt brusque, augmentent avec la lenteur de la machine. 

Remarquons que dans les conditions ordinaires, pour une machine de 
20 chevaux faisant de 40 à 50 tours par minute,un obstacle dans le travail 
à effectuer assez puissant pour empêcher l'arbre de tourner, et éteindre 
la vitesse du volant dans le temps de la durée d’un tour, aurait pour effet 
de presque QUADRUPLER l'effort que l'arbre transmet normalement, par le 
fait du volant dont la masse tend à persister dans son mouvement acquis, 
et qui oppose à l'arrêt une résistance d'autant plus grande que la cause 
tend à agir dans un temps plus court (p. 308). 

Si nous ne précisons pas davantage les conditions dans lesquelles ce fait 
peut avoir lieu, c’est parce que les causes d'arrêt brusque n’ont rien de 
déterminé et varient dans des limites sans borne. Mais il est clair que 
l'exemple proposé, tout vague qu'il soit, permet de se faire une idée de 
l'effet puissant que produit un volant qui possède une grande force 
vive, lorsqu'une cause quelconque tend à détruire cette force dans un 
temps d’une courte durée relative. 

Cet effet, bien connu des constructeurs, a motivé une disposition quel- 
quefois employée, et qui consiste à monter le volant sur son axe à l'aide 
d’un manchon à friction, ou frein, qui peut céder en cas de résistance 
excessive, et laisser au volant la faculté de continuer son mouvement 
pendant un certain temps, malgré l’arrêt de son axe. 

Ce procédé de désembrayage facultatif est employé dans les presses 
monétaires dont la résistance est de courte durée et peut s'élever acci- 
dentellement bien au delà de sa valeur normale. 

Si les exigences de la pratique le permettaient, la même précaution 
rendrait de véritables services dans chaque application des volants, dont 
l'énergie pourrait être alors augmentée avec moins d'inconvénient. 

Nous complétons cette étude par un tableau dans lequel nous avons 
réuni les conditions de marche de plusieurs machines à vapeur connues, 
avec les dimensions de leurs volants, la valeur du coefficient n qui en 
est déduite, et celle du coefficient K appliqué au calcul. 


TABLEAU COMPARATIF 


DE LA FORCE VIVE DES VOLANTS APPLIQUÉS À DIVERSES MACHINES EXISTANTES, EN PRENANT POUR BASE LA FORMULE GÉNÉRALE 
ET LE COEFFICIENT APPLICABLE À CHAQUE SYSTÈME PARTICULIER. 


z entre 
PRESSION le volume 


de rotation 
des du système de en $ ge à initiale 
chevaux. [de l'arbre! de Rare 


machines. de la machine. la machine. -| la vapeur. | à pleine | sation. sr 
pression. seconde. 


CONSTRUCTEURS DÉSIGNATION EMPLOI nominale 


mbtres, | mètres, 
1.2 ; 6.427 6.057 


Cavé.....,,,...|Cylindre oscillant 6.5 À H 8.000 | 12.560 
Cail et Ce.....,.| Horizontale simple . 5.0 À 8.000 | 8.168 
Bréval........se ld. id, se... . 4,0 . 3.500 9.162 
Bourdon........ 4.0 . 4,000 | 15.700 
Legavrian, .,... he sas 3.5 6.000 | 11.938 
Rouffet.....,... ‘ 5.0 . 4.300 | 410.128 
Bourdon......., ° e oseese . 3.5 4.000 | 6.283 
Powell....,.... 2.5 . a 7.500 | 8.639 
Doyer.......... Id. id. ` . 3.0 e 5.300 | 7.492 
Legavrian. .....{Woolf, simple. .....esejesessososesososoooeoeese 5.920 | 7.440 
Slehelin et Ce... CS ET | sasssssssseseesse 5.800 | 8,502 
Boudier........, Id. ï 3.200 | 6.702 


L 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 


- 
> 
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EXAMEN DU TABLEAU PRÉCÉDENT. — Les résultats du tableau indiquent, 
pour ainsi dire, un désaccord presque complet entre la pratique et la 
théorie : la colonne réservée aux valeurs du coefficient n, déduites des 
conditions de marches de la machine et du coefficient K raisonnablement 
attribuable à son système, ne montre que des chiffres sans corrélation 
apparente. Il y a lieu de rechercher s’il existe des motifs qui puissent 
justifier une semblable irrégularité. 

Machine n° 6. — Prenons pour premier exemple la machine n° 6, de 
M. Legavrian, dont le volant fournit 171 pour le coefficient régulateur n; 
est-ce à dire que l’on a cherché à obtenir ce degré extrême de régularité? 
Évidemment non. D'abord la machine est à détente variable et peut dé- 
velopper des puissances supérieures à celle nominale, ce qui suffit pour 
changer la valeur de n. De plus, étant destinée à faire marcher des lami- 
noirs, on a donné à son volant une énergie en rapport avec l’inégale ré- 
sistance de ces outils qui ne possèdent pas de volant particulier : par 
conséquent le volant de la machine, devant régulariser en même temps 
la puissance et la résistance, le coefficient K, supposé sur le tableau, et 
qui ne dépend que du système de machine, ne convient pas; la valeur 
trouvée de n ne serait donc vraie que si la résistance se trouvait régulari- 
sée indépendamment du moteur. 

Machine n° 4. — La bielle de cette machine est courte : elle n’est que 
4 fois la manivelle, ce qui justifie l'emploi du coefficient K = 8000. 
Néanmoins le volant est très-énergique puisque n = 73. 

Machine n° 5. — Passons à la machine de M. Bourdon, pour laquelle 
le coefficient n atteint la valeur hors de pratique 413. Ce moteur est 
formé de deux machines accouplées, avec manivelles à angle droit, et 
comme telle, le coeficient K = 1850 devait lui être appliqué. Mais elle 
commande un moulin à blé pour lequel l'énergie du volant doit être 
aéterminée d’après celle des meules en mouvement et non plus par 
rapport à la machine. 

Machine n° 4. — Cette machine, qui est celle de Saint-Ouen, a au 
contraire un faible volant, puisque le coefficient n atteint seulement 16, 
tandis que Watt admettait au moins 32 dans les cas les plus ordinaires. 
Mais ici la machine fait mouvoir une roue hydraulique, qui fait volant 
par elle-même, et qui n’exige pas d’ailleurs une régularité excessive. 

Machine ne 9. — La machine de M. Powell, se rapproche beaucoup 
des conditions prévues en théorie : le coefficient n atteint 93 ; mais aussi 
elle a été construite de façon que la puissance puisse être presque dou- 
blée au besoin ; dans ce cas le volant n'aurait que le poids nécessaire, tout 
en tenant compte de l'accouplement des deux machines. 

Machine n° 10. — Nous nous arrêterons encore aux deux machines ac- 
couplées construites par M. Boyer pour la manufacture des tabacs de 
Lille. 

Ces machines, dont la force nominale collective est de 140 chevaux, 
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sont réellement capables d'une bien plus grande puissance, puisqu'’aux 
expériences officielles on lèur a fait développer 84 chevaux, dans les 
conditions de pression et de détente indiquées au tableau. Même en pro- 
duisant cette puissance maximum, le volant est encore énergique, puisque 
le coefficient n = 77. Il semble, d'après cela, que le constructeur ne 
tienne pas compte de l’accouplement des machines qui diminue le poids 
des volants dans la proportion indiquée (p. 341). Mais en ayant soin de 
conserver aux organes de transmission une résistance suffisante pour cor- 
respondre à l'excès d'énergie du volant, il n’y a pas à se plaindre de cet 
excès qui ne peut être que profitable à la marche du moteur et des ap- 
pareils qu’il commande. 

En résumé, ce tableau, sans servir de confirmation à la théorie, ren- 
ferme une révélation intéressante du degré d'énergie donné aux volants 
par les meilleurs constructeurs. 


APPLICATIONS DIRECTES DES FORMULES EMPLOYÉES 
POUR LES PROPORTIONS DES VOLANTS. 


VOLANT-TYPE. 


A part le calcul direct de la force vive d’un volant, il faut encore trou- 
ver la section de la jante d’après le poids et le diamètre. 

La recherche de ces dimensions d’un volant se divise en plusieurs opé- 
rations principales que l’on peut résumer ainsi : 

4° Détermination du diamètre D et de sa vitesse circonférencielle, qui 
dépendent l’un de l’autre quand la vitesse rotative est donnée ; 

2° Détermination du produit PV? qui peut être obtenu, comme on 
sait, par la puissance du moteur, son état de marche ou son système, sa 
vitesse de rotation et le degré de régularité à obtenir, indépendamment 
du diamètre du volant et de sa vitesse circonférencielle ; 

3° Détermination de la section de la jante, d’après le poids et le dia- 
mètre. 

DÉTERMINATION DU DIAMÈTRE. — Le diamètre d’un volant est théorique- 
ment arbitraire; mais en pratique, il convient de rechercher celui qui 
s'accorde le mieux avec l'emplacement que la machine doit occuper, tout 
en produisant le minimum de poids et sans atteindre les limites de vitesse 
où la force centrifuge deviendrait trop considérable. 

A une époque où la réglementation des machines suivait une marche 
plus uniforme qu'aujourd'hui, on évaluait à priori le diamètre d’un vo- 
lant, en le faisant égal à 3 fois ou 3 fois et demie la course du piston 
pour les machines à basse pression et à balancier, et à 4 ou 4,5 fois pour 
les machines à haute pression, à un seul cylindre. 

Actuellement que les machines à basse pression sont à peu près sans 
application, et qu’on adopte des vitesses très-différentes, on ne peut pas 
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compter sur une règle fixe pour déterminer le diamètre des volants. Ce- 
pendant en prenant les nombres ci-dessus pour points de départ, on peut 
chercher jusqu’à quel point on doit s’en écarter, et s’il est nécessaire de 
e faire, suivant le cas proposé. 

En consultant la table précédente, on remarque que les vitesses cir- 
conférentielles diffèrent, mais restent maintenues dans des limites de 6 à 
12 mètres par seconde, excepté pour des volants dont l'énergie considé- 
rable conduirait à des poids dépassant de bonnes conditions pratiques. 
M. Morin conseille de ne pas dépasser, dans tous les cas, 25 à 30 mètres 
par 1⁄7, vitesse d’ailleurs assez rare. 

DÉTERMINATION DU POIDS D'APRÈS PV°. — Après avoir trouvé le pro- 
duit PV? pour une machine dans laquelle on ne peut fixer d'avance le 
diamètre ni la vitesse du volant, la première recherche consiste à diviser 
ce produit PV? en deux facteurs qui attribuent aux poids et à la vitesse 
des valeurs convenables. 

Comme l’une ou l’autre de ces valeurs n'a rien d’absolu, la méthode 
la plus simple consiste à mettre le rayon du volant en rapport avec celui 
de la manivelle, et admettre que les deux rayons sont dans le rapport de 
5 : 1 pour les machines simples à un seul cylindre. 

Pour les machines doubles actionnant un même arbre par des mani- 
velles d’équerre, comme la force vive du volant est à peu près réduite 
au quart, son diamètre peut supporter une part de la diminution. 

On peut alors adopter le rapport 3,5 : 4 seulement. 

PREMIER EXEMPLE. — Déterminer les dimensions du volant d'une ma- 
chine de 30 chevaux, dont le rayon de la manivelle égale 0"60, et dont 
l'arbre moteur fait 30 tours par minute, ses conditions de marche per- 
mettant d'adopter les nombres 7000 et 45 pour les coefficients K etn. 

ve 30 

On trouve: PV? = 7000 x 45 x 37 315000. 

Le rayon de la manivelle étant 0™60, le diamètre du volant serait 
6 mètres, à priori; on trouve pour la vitesse V : 


_6 x 3,1416 x 30 
a 60 


V = 924918. 


D'où le poids cherché égale : 


315000 


P = us; 


= 3550 kilogrammes. 
Rien n'est plus facile, par la méthode indiquée pag. 331, de faire 
varier légèrement ces résultats sans refaire les calculs. 
DEUXIÈME EXEMPLE. — Admettons maintenant que l’ensemble des con 
ditions restant le même, le moteur soit formé de deux machines accou- 
xm. 23 
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plées sur le même arbre moteur. Au lieu de 7000, qui correspond à une 
machine à moyenne détente et à condensation, le coefficient K prend 
pour valeur 1800 environ. 

On trouve dans ce cas : 


PV? = 1800 x 45 x A = 81000. 


Avec deux machines accouplées et d’une même puissance totale, les 
dimensions des cylindres seraient réduites; on peut admettre que la 
course des pistons serait ramenée à 1 mètre au lieu de 1120. 

On aurait alors 3"50 pour le diamètre du volant, et pour la vitesse à 
sa circonférence : 

3,50 X 3,1416 x 30 


vs 60 


= 550. 


Soit, pour son poids : 


81000 


= -— = 2677 kilogrammes. 
6:57 . 


Ce résultat indique que, sans dépasser la limite de vitesse circonfé- 
rentielle la plus ordinaire, il y aurait intérêt à augmenter un peu le dia- 
mètre du volant, afin d’en diminuer le poids. 

Donnant par exemple 4 mètres au lieu de 3,50, le poids serait modifié 
ainsi : 

3,50\° - 
2677 X (o) = 2049 kilogrammes. 

Il importe de ne pas se méprendre sur la portée de ces exemples qui 
ont pour but, non pas d'indiquer les conditions à adopter dans tel ou tel 
cas, mais seulement la marche à suivre dans les opérations à faire. 

SECTION DE LA JANTE D'APRÈS LE POIDS ET LE DIAMÈTRE. — Cette opéra- 
tion ne présente aucune difficulté lorsqu'on connaît la densité de la ma- 
tière avec laquelle le volant doit être fabriqué. Les grands volants se font 
en fonte de fer dont la densité est de 7*2 le décimètre cube. 

La section d’une jante de volant présente généralement une forme rec- 
tangulaire ou courbe aplatie pour les raisons qui ont été données (p. 334). 

Mais quelle que soit la forme, le premier calcul doit aboutir à une sec- 
tion en unités superficielles que l’on divise en facteurs inégaux afin de 
la ramener à un rectangle. Il devient facile de modifier ensuite cette 
figure pour en déduire un profil plus varié ou une forme courbe. 

La règle simple pour trouver la section de la jante consiste donc à : 

Diviser le poids trouvé, exprimé en kilogrammes, par le poids d'un déci- 
mètre cube de la matière employée et par la circonférence qui a servi dans 
le calcul du poids, en l'exprimant en décimètres linéaires; le quotient 
exprime la section cherchée en décimètres carrés. 
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ExemPLe. — Trouver la section S de la jante d’un volant en fonte de fer, 
devant peser 2000 kilogr., et dont la circonférence moyenne égale 
15 mètres. 

On obtient : 

2000 A 
S= T0 K di — 1,85 ou 185 centimètres carrés. 

Si le diamètre était donné d’abord, il faudrait en déduire la circonfé- 

rence, et le calcul prendrait la forme suivante : 
P 
Dis X 7,2 

En admettant l'emploi exclusif de la fonte de fer, cette expression peut 

être simplifiée et devient : 


S = 


pk pt 
_ Di x 3,1416 x 7,2 22,62 x DË 


Soit, par exemple, un volant de 5 mètres dont la jante doit peser 
3000 kilogr., la section aurait : 

S= un = 2,65 décimètres carrés. 

Voranr TYPE. Fig. 4, pl. 4. — Les volants appliqués aux machines à 
vapeur et aux outils se construisent de bien des façons, comme nous en 
montrons des exemples sur les pl. 24 et 25; maïs, pour résumer les 
règles ci-dessus par une application directe, nous avons supposé un vo- 
lant simple, fondu d’une seule pièce. Ce volant est représenté en éléva- 
tion fig. 1, suivant une partie de deux bras seulement, avec la portion de 
jante et de moyeu correspondante. 

Voici les bases sur lesquelles ce modèle est établi : 


Puissance de la machine transmise par l'arbre qui 


porte ló Volants ass memmemuese 20 chevaux 
Vitesse de cet arbre par minute............... 50 tours 
Course du piston à vapeur...............,.... 090 
Degré de la détente: ss. sé ia 


Bielle = 5 fois la manivelle. 
Mouvement direct ou sans balancier. — onlain; 


Nous admettons, de plus, que la régularité requise comporte l'emploi 
du coefficient n = 50. 

Suivant ce qui a été dit ci-dessus, on procède d’abord à la recherche 
du diamètre qu’il convient d'adopter pour rester dans les limites prati- 
ques, comme emplacement, vitesse circonférentielle et poids. 

Or, les conditions de marche de la machine correspondent au coeffi- 
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cient K = 7620 ; d’autre part, la vitesse de la machine étant au-dessus de 
la moyenne, il convient d'adopter une grande vitesse circonférentielle 
que nous supposerons être de 10 mètres par 1/’, à priori, pour trou- 
ver PV?. 


Soit alors : PV? = 7620 x 50 a = 152400; 


152400 o, 
’où : =——— = sil.; 
D'où P 100 1524 ki 
: 10 x 60 
Le diamètre égale : D — 50 x 31416 = 3892, 


Mais comme le poids est relativement faible, le diamètre un peu grand 
pour un volant d'un seul morceau, et que la vitesse circonférentielle sup- 
posée est assez considérable, nous choisissons 3" 50 pour le diamètre 
moyen de la jante, ce qui modifie ainsi les autres quantités : 


3250 X 3,1416 x 50 


y = bc NS = 9m4162. 
6 = kil 
Et P = 7620 x 50 50x 0,162) = 1816 kilogrammes. 


Par suite, la section de la jante devient : 


1816k à 
S= 39.69 x 35 — 2,29 décimètres carrés. 

Pour constituer cette section, nous lui donnons la forme d’un rectangle 
ayant ses côtés dans le rapport de 4 à 2; épaisseur de la jante devient 
107 mill. et la largeur dans le sens du rayon 214 mill. (p. 331). Mais en 
raison de ce qui doit être ajouté comme cordons et tore pour le raccord 
des bras, nous adoptons 100 et 200 pour l'épaisseur et la largeur primitives 
de la jante. 

On commence par tracer les cercles intérieur et extérieur de cette 
jante en portant la moitié de sa largeur en dehors et en dedans de la cir- 
conférence dont le diamètre = 3250. 

Après avoir légèrement galbé le champ extérieur de la jante, comme 
l'indique la fig. 1, nous ajoutons quatre cordons a, de peu de saillie, 
mais qui, en facilitant le raccord des bras, peuvent être tournés ou blan- 
chis. Puis, ayant réservé intérieurement des congés b, il convient d'ajouter 
un tore à peu près demi-elliptique c pour le raccord des bras. On voit 
que les cordons a permettent de conserver à la jante toute son épaisseur 
pour disposer à l'aise ces diverses parties. 

Les bras, au nombre de six, ont une section elliptique, et sont raccor- 
dés avec la jante par des congés auxquels il est indispensable de donner 
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un grand rayon pour éviter les cassures, par le retrait après la coulée, et 
assurer la solidité de la pièce. Dans toute la longueur du bras, les deux 
axes de la section sont doubles l’un de l’autre. Près de la jante, le grand 
axe en a les 0,6 de la largeur. 

La largeur des bras augmentant vers le centre, l'accroissement, qui 
doit surtout figurer convenablement pour la vue, a été déterminé en tra- 
çant les deux côtés avec une inclinaison de 17 mill. par mètre environ par 
rapport à l'axe géométrique, en cherchant toutefois si la dimension qui 
en résulte pour la racine du bras, convient au raccord avec le moyeu. 

Quant à ce dernier, il faut connaître le diamètre de l'axe qui le reçoit, 
en l’augmentant d’une portée saillante pour l'ajustement. 

Un axe en fer, transmettant 20 chevaux-vapeur à la vitesse de 50 tours 
à la minute, doit porter 120 millimètres de diamètre aux tourillons!. 
D'après cela, ajoutant 30 millim. pour la double saillie des collets, et 
20 millim. pour la portée saillante du volant, l'arbre acquiert en cet en- 
droit 170 millim. de diamètre. 

Le moyeu se compose d’un noyau cylindrique, relié avec les bras par 
de très-forts congés augmentés d’un demi-tore, pour le raccord des bras. 
Pour que le volant ait une assiette parfaite permettant de le bien dégau- 
chir sur l'axe, et pour obtenir une résistance suffisante, il faut donner au 
noyau cylindrique un diamètre au moins égal au double du diamètre de 
l'arbre en ce point : soit ici 340 mill. de diamètre, et autant de portée. 

Mais, de toute façon, on améliore beaucoup cette construction en 
garnissant le moyeu de fortes frettes en fer d, mises à chaud, et s'arrêtant 
contre la naissance des congés. C’est une bonne sûreté, surtout si l'on 
prend en considération le serrage des clavettes et les efforts énormes que 
cette partie peut être appelée à supporter dans certaines circonstances 
(p. 349). Avec de semblables frettes, le moyeu viendrait à se fendre, soit 
par un excès d'efforts, soit par un défaut de fonte, que le volant n’en 
continuerait pas moins son service sans danger. 

Pour mieux relier le moyeu avec les bras et répartir progressivement 
la masse de matière, chaque bras est accompagné, sur ses deux faces, 
d'une nervure e, dont la naissance correspond aux congés du moyeu et 
qui se termine à rien vers la moitié de la longueur du bras. Il convient de 
ne pas prolonger ces nervures dans une partie où la vitesse est assez 
grande pour que la résistance de l'air devienne nuisible. 

Le volant est assujetti sur l’axe par une clavette fixe et une ou deux 
clefs de serrage : deux clavettes larges, bien ajustées et placées à un tiers 
de circonférence, pour correspondre aux bras, peuvent suffire. A l'égard 
de ces clavettes, nous avons supposé le moyeu évidé intérieurement à la 
fonte, comme le font bien des constructeurs, afin de diminuer le travail 


1. Voir la formule de Buchanan, vol. 1 de la Publication industrielle, et le Traité des 
Moteurs hydrauliques. 
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d'ajustement. Mais avec un bon outillage, on peut éviter cet évidement 
et tenir l’alésage plein, de façon que les clavettes portent dans toute leur 
longueur. 

Toütes les proportions admises dans cet exemple, ainsi que les formes 
de détail, n’ont évidemment rien d’absolu ; mais telles qu’elles sont, leur 
ensemble est d’accord avec les meilleures conditions de la pratique. 

On sait que pour fondre un volant d’une seule pièce, on est obligé de 
couper la jante en un point, dans le moule, avant la coulée, de façon que, 
par son retrait qui est plus tardif, à cause de la plus grande masse, que 
celui des bras, ces derniers ne s’en séparent pas. La solution de continuité 
qui en résulte, et qui peut atteindre au moins 2 centimètres de largeur, 
est ensuite rebouchée au moyen d'une coulée partielle de métal facile- 
ment fusible, ou par une plaque de fonte bien ajustée, et fixée de façon 
que les deux parties ne puissent plus se disjoindre ni varier. 

Des constructeurs préfèrent laisser la jante intacte et ménager trois 
fentes f au moyeu, comme on le voit sur la fig. 1. 

On prend aussi le soin d’équilibrer les pièces hors de centre que l’arbre 
est susceptible de recevoir, telle que la manivelle. On ménage pour cela 
un vide dans la jante, en un point convenable, que l’on remplit ensuite 
avec du plomb. Nous décrirons une disposition par laquelle le même ré- 
sultat est obtenu en reportant ce vide, sans le remplir, du même côté 
que le pesant qui détruisait l'équilibre. 

Le poids total de ce volant est environ de 2755 kilogrammes, et se 
répartit de la manière suivante : 


Poids de la jante après l'addition des cordons et 


du tore intérieur........ SO TA A 1980k 
Poids des 6 bras........... SENS UE 506 250 
Poids de la masse du moyeu................. 268 875 
Tolerar 275511425 


Ainsi, il dépasse le poids calculé, qui était attribué exclusivement à la 
jante. Par conséquent, l'influence régulatrice des bras, si elle est faible, 
n’est cependant pas nulle et s’y ajoute encore; elle est, à la vérité, dimi- 
nuée par la résistance de Fair, ce qui conduit à faire la section de ces bras 
mince et arrondie. S'il était possible de les remplacer par une toile pleine 
et unie, les fonctions du volant y gagneraient. Mais la fonte de fer ne le 
permet pas avec des diamètres considérables +. 


(1) On peut avoir une idée de l'influence des bras dans les fonctions régulatrices du 
volant en les assimilant à une toile pleine, d'un poids équivalent, allant jusqu'au centre, 
la masse du moyeu étant à son tour négligée. 

Appliquant cette façon d'envisager le problème au volant proposé, la toile de fonte, 
du même poids que les bras, serait d'environ 500 kilogrammes; et son cercle de gyra- 
tion serait placé à peu près aux 0,7 de son rayon total (la position du centre de gra- 
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TABLES ET TRACÉ GRAPHIQUE 


APPLICABLES AU CALCUL DU POIDS DES VOLANTS. 


On a pu se convaincre, d’après tout ce qui précède, de la longueur de 
la plupart des opérations relatives au calcul des volants, et on a dû 
remarquer surtout certains tâtonnements inévitables, qui conduisent à 
répéter souvent les mêmes calculs plusieurs fois, par suite de change- 
ments dans les données d’un même problème. 

Il n’est guère possible d'établir un tableau complet des dimensions 
principales de tous les volants à cause de la multiplicité et de la variation 
des conditions à rassembler pour chaque cas proposé. Nous avons dû 
nous borner à former les tables suivantes, qui donnent immédiatement 
les vitesses circonférentielles correspondant à des diamètres de volants 
et à des nombres de tours variables, et les sections de jantes relatives à 
des poids et des diamètres donnés. 

La première table indique les vitesses des cercles de 4 à 10 mètres de 
diamètre pour des vitesses de rotation de 40 à 100 tours. L’étendue de 
cette table dépasse les conditions admissibles en pratique, qui ne permet 
pas, sans danger, d'atteindre une vitesse circonférentielle supérieure à 
30 mètres par seconde. Mais cet excès d'étendue a l'avantage de montrer 
tous les cas compris hors des limites. 

Le seconde table est relative aux sections des jantes d’après les dia- 
mètres et les poids. Elle s'étend de 4 à 10 mètres, et de 400 à 48 000 kilo- 
grammes, mais avec des lacunes qui sont en effet tout naturellement 
indiquées par la pratique. Ainsi, le poids de 400 kil. ne correspond pas à 
un diamètre plus grand que 2 mètres, car cette condition même ne serait 
pas pratique. De même, le poids de 18 000 kil. en rapport avec un dia- 
mètre inférieur à 6 mètres, parce qu'il exigerait une très-forte section, etc. 


vité d’un triangle étant aux 2/3 de la hauteur à compter du sommet}. Ce rayon total 
étant 1775 — 0,10 = 1" 65, on trouve pour la vitesse V de cette masse : 


y= (0,7 X 1,65 X 3,1416 X 2) X 50 
EE 60 

D'où le produit PV? devient : 500 X (6)? = 18000. 

Si nous ajoutons alors ce produit à celui 152400, relatif à la jante, nous pouvons con- 
naître de combien le coefficient de régularité n s’en trouve augmenté. 
Ce coefficient n, qui doit avoir pour valeur 50, par la régularité due à la jante seule, 
prend, en effet, cette autre valeur n”, qui indique la part d'influence attribuable aux bras. 
__ 152400 + 18000 
152400 


= 6 mètres. 


x 50 = 56. 
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Ie TABLE DES VITESSES CIRCONFÉRENTIELLES 


DE LA JANTE D'UN VOLANT D'APRÈS LE DIAMÈTRE MOYEN ET LA VITESSE DE ROTATION. 


VITESSE, PAR SECONDE, A LA CIRCONFÉRENCE MOYENNE, 


JANTE. i : i 
pour des vitesses de rotalion par minute de : 


Diamètre | Circon- t 
| ere, férence. 10 


m. m, m. 
4.00 3.14 0.52 
1.40 3.16 0.58 
4.20 3.77 0.63 
4.30 4.09 0.68 
4.40 4.40 0.73 
4.50 4.59 0.78 
4.60 5.03 0.83 
4.70 5.34 0.89 
4.80 5.65 0.94 
4.90 5.96 0.99 
2.00 6.29 4.05 
2.20 6.91 1.15 
2.40 7.54 4.26 
2.60 8.17 4.36 
2.80 8.79 4.47 
3.00 9.43 1.57 
3.25 10.91 4.70 
3.50 10.99 4.83 
3.75 | 41.78 1.96 
4.00 12.57 2.09 
4.95 13.35 2.93 
4.50 45.414 2.36 
4.75 14.92 2.49 
5.00 45.71 2.62 
5.25 416.49 2.75 

47.28 2.88 
5.75 18.07 3.01 

418.85 3.14 
6.25 19.63 3.27 

20.42 3.40 

4.2 3.53 

21.99 3.67 

22.77 3.80 

23.56 

24.35 

25.14 

25.91 

26.70 

27.49 

28.28 

29,06 

29.84 

30.63 

31.42 
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SUITE DE LA TABLE DES VITESSES CIRCONFÉRENTIELLES 


DE LA JANTE D'UN VOLANT D'APRÈS LE DIAMÈTRE MOYEN ET LA VITESSE DE ROTATION. 


VITESSE, PAR SECONDE, A LA CIRCONFÉRENCE MOYENNE, 
pour des vitesses de rotation par minute de : 


55t 60+ 70t 80+ 


m. m, 
3.14 4.19 
3.46 4.61 
3.77 ` 5.02 
4.09 5.45 
5.86 
6.28 
6.70 
7.42 
7.54 
7.96 
8.38 
9.22 
40.06 
40.90 
41.73 
42.57 
13.62 
44.66 
45.71 
16.76 
47.81 
48.85 
49.90 
20.94 
21.99 
23.04 
24.09 
25.14 
26.18 
27.23 
28.27 
29.33 
30.38 
31.42 
32.46 
33.51 
34.56 
35.61 
36.66 
37.70 
38.75 
39.80 
40.85 
41.90 
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Ile TABLE 


SERVANT A DÉTERMINER LA SECTION DE LA JANTE D'UN VOLANT EN FONTE DE FER, 


SECTIONS DE LA JANTE EN DÉCIMÈTRES CARRÉS 
pour des poids de : 
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SUITE DE LA TABLE 


SERVANT À DÉTERMINER LA SECTION DE LA JANTE D'UN VOLANT EN FONTE. 


SECTIONS DE LA JANTE EN DÉCIMÈTRES CARRÉS 
pour des poids de : 


550 À 600k | 650k 


— 


2.431 2.632 2.873 
2.240 2.441 2.612 
2.026 2.410 2.394 
2.040 2.210 
4.694 2.072 
1.768 4.915 
1.657 1.796 
4.569 4.690 
4.473 4.596 


& p 
=: 


14000 € | 145000 % 
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USAGE DES TABLES PRÉCÉDENTES. — Pour faire comprendre l'utilité de 
ces tables, il nous suffira de répéter un exemple analogue à l’un de ceux 
qui ont été donnés ci-dessus. 

Exewrce. — Trouver toutes les conditions et dimensions d’un volant 
appliqué à une machine à vapeur sans condensation, et d’une puissance 
de 40 chevaux, marchant à la détente 4/5, avec 35 tours par minute. 

Admettant pour n la valeur 45, et 10000 pour K, le produit PV? égale : 


PV? = 10000 x TE = 514286. 
Si l'emplacement et le rayon de la manivelle conduisent à adopter 
5 mètres pour le diamètre moyen de la jante, nous cherchons dans la 
première table à quelle vitesse ce diamètre correspond pour 35 tours, et 
nous trouvons 9® 16. 
Comme cette vitesse peut être adoptée sans inconvénient, nous cher- 
chons le poids correspondant, ce qui donne : 


514286 ; 
= 010 — 6129 kil. 

En cherchant dans la II° table le poids 6000, le plus rapproché en 
regard du diamètre 5 mètres, on trouve pour la section 54-310. Cette 
dimension peut être adoptée sans dépasser les conditions pratiques. 

Cependant, si l’on désirait un volant moins pesant, en adoptant un 
plus grand diamètre, 5"50 par exemple, ce diamètre produisant, d’après 
la première table, et avec 35 tours, une vitesse de 1008, le poids 
deviendrait : 

514286 ; 

La même table donne pour 5"50 et 5000 kil. une section de 444-020, 
ou 402 centimètres carrés. 

TRACÉ GRAPHIQUE (fig. A, pl. 24). — Ces tables peuvent être remplacées 
par un tracé graphique qui, exécuté sur une échelle assez grande, per- 
met de résoudre les mêmes problèmes, avec l'avantage de laisser moins 
de lacunes entre les données. Disons un mot de ce tracé, dont le mode 
de construction présente un certain intérêt. 

L’échelle verticale AB est divisée en parties égales représentant des 
diamètres exprimés en mèlres ‘. 

Du point B part un certain nombre de droites obliques attribuées à des 
vitesses de rotation différentes, de 5 à 50 tours par minute; ces lignes 


1 Dans la première partie du tirage de la pl. 24, il existe une erreur de gravure dont 
il est facile de faire la rectification. L’échelle AB porte pour indication : décimètres en 
mètres, au lieu de : DIAMÈTRES EN MÈTRES. 
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permettent de trouver de suite, sur l'échelle supérieure AC, les vitesses 
circonférentielles correspondantes pour chaque diamètre mesuré sur AB. 

Du même point B part une droite BH, qui donne les circonférences des 
mêmes cercles. 

L’autre partie du tableau est disposée pour l'évaluation des sections de 
jantes, pour des diamètres et des poids déterminés. 

La base de cette partie du tracé repose sur une hyperbole quadri- 
latère IJ, à l’aide de laquelle nous allons montrer comment on peut 
obtenir chaque section requise, qui se lit sur l'échelle CD, et pour des 
poids indiqués par des droites angulaires partant du point D. 

ExEmPce. — Un volant ayant 5 mètres de diamètre et faisant 25 tours 
par minute, on trouve sa vitesse circonférentielle en suivant l'horizon- 
tale qui passe par le degré 5 sur l'échelle AB, jusqu’à son intersection 
en a avec la droite angulaire qui correspond à 25 tours. Ce point projeté 
sur l'échelle supérieure, correspond à 6e 54, qui est la vitesse cherchée. 

La même horizontale suivie jusqu’à son intersection c avec la droite 
BH, donne 1571 pour la circonférence du cercle de 5 mètres. 

Maintenant, supposons que le poids calculé de ce volant soit de 
5000 kil. On trouve la section en opérant de la façon suivante : 

On suit la même horizontale, passant par le diamètre 5 mètres, jusqu’à 
son intersection d avec la courbe 1J, puis on projette ce point en e sur 
celle des droites angulaires, partant de D, qui correspond au poids donné 
5000 kil. Ce point e étant lui-même projeté sur l'échelle CD, donne la 
section cherchée qui est ici 4,5 décimètres carrés. 

Ainsi, la même horizontale, représentant un diamètre, donne à la fois, 
par ses diverses intersections a, c et d, la vitesse circonférentielle, sa 
propre circonférence, et la section correspondante au poids. 

Mais il est remarquable que l'étendue du tableau n’est aucunement 
limitée aux indications numériques qui s’y trouvent inscrites. 

Que l’on suppose, par exemple, l'échelle des diamètres multipliée ou 
divisée par un certain nombre, il est évident que les vitesses circonféren- 
tielles éprouveront une modification analogue. Ainsi, si le diamètre 
était de 0m 50 au lieu de 5 mètres, la vitesse trouvée, avec 25 tours, serait 
0654, au lieu de 6254, etc. 

Les sections subissent les mêmes modifications que les poids, lorsqu'on 
en change la valeur. Ainsi, pour 500 kil. au lieu de 5000, avec le même 
diamètre de 5 mètres, la section trouvée serait 044- 45 au lieu de 4,5. 

Dans tous les cas, si l'on change la valeur de l'échelle des diamètres 
et celle des poids, on a le soin de modifier celle des sections en raison 
inverse de la première et en raison directe de la seconde. 

Nous n'insisterons pas davantage sur ces détails qui seront compris 
d'avance par toute personne ayant la plus légère habitude des calculs. 
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VOLANTS DE DIFFÉRENTES CONSTRUCTIONS 


(PL. 24 ET 25.) 


Les volants appliqués aux machines à vapeur présentent entre eux bien 
des différences dans le mode de construction, différences qui tiennent 
également aux dimensions propres de l'organe, à son application parti- 
culière et à l’idée du constructeur. Il est certain, d’ailleurs, qu'un volant 
d’un très-grand diamètre ou d'un poids considérable, ne peut être d'une 
construction identique à celle d’un faible volant que l'on peut fondre 
d’une seule pièce ; la position que la machine occupe peut exiger encore 
que le volant soit facilement démontable, quand bien même il pourrait 
être fait d’une seule pièce, etc. 

Bien des causes concourent donc à multiplier les dispositions qui se 
rencontrent en pratique à l'égard des volants; nous sommes à même d’en 
montrer un grand nombre d'exemples, que nous avons pris le soin de 
choisir parmi les machines exécutées par les meilleurs constructeurs. 

VOLANT EN DEUX PARTIES PAR M. FARCOT (fig. 5 à 9, pl. 24).— Le volant, 
représenté par les fig. 5 et 6, est le type que M. Farcot adopte généra- 
lement pour ses moteurs à vapeur. Celui-ci appartient à une machine de 
25 chevaux, avec détente et condensation; il est d’une dimension assez 
réduite pour se faire en deux parties seulement; chacune est composée 
d’une demi-couronne et de trois bras. Ces deux moitiés, au lieu d'être 
rassemblées directement sur l’arbre, sont rapportées sur un tourteau en 
fonte d’une seule pièce, et muni d’un moyeu. 

Chaque moitié, comprenant, en effet, un demi-cercle de jante À et 
trois bras B, forme vers le centre une partie annulaire C, à peu près de 
même épaisseur que les bras, et présentant des cordons en saillie a et a/ 
pour l'ajustement. Les deux moitiés sont alors rapprochées en les appli- 
quant contre le tourteau D, composé d’un plateau circulaire et d'un 
mamelon central pour le passage de l'arbre qui doit porter le volant; un 
contre-plateau E étant appliqué sur la face opposée, le tout est réuni au 
moyen de douze boulons b, disposés deux à deux vis-à-vis chaque bras. 

Cette construction se fait avec beaucoup de soin. Les surfaces des deux 
plateaux D et E et des cordons a et a’ de la partie centrale sont très-bien 
dressées, de façon que la jonction ait lieu avec exactitude, et sans laisser 
de gauche à l'ensemble : on sait que rien n’est fâcheux comme de voir 
un volant tourner faux rond, et cependant cela arrive assez souvent lors- 
que les dimensions de la pièce ne permettent pas de la monter sur le 
tour. 

La machine à laquelle appartient ce volant transmet directement sa 
puissance à l’aide d'une paire de roues d'angle dont l’une F est appli- 
quée sur l'arbre moteur. Mais au lieu de l'y assujettir directement, au 
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moyen d’un clavetage ordinaire, cette roue est reliée exclusivement au 
tourteau D, comme si elle eût été fondue de la même pièce; elle est, en 
effet, emboîitée sur un cordon appartenant au tourteau, et retenue par 
six des boulons b, qui réunissent les deux moitiés du croisillon avec les 
deux plateaux D et E. C’est le moyen d'économiser à la fois un clavetage 
et de la place sur l’arbre, et de rendre le volant avec la transmission plus 
solidaires l'un de l’autre. 

La fig. 5 représente une partie du croisillon vue de face, la roue 
d'angle démontée, et un quart du tourteau D coupé et enlevé, afin de 
laisser voir la partie centrale du croisillon, ainsi que le point où les deux 
moitiés se joignent. 

La fig. 6 est une section horizontale de l’ensemble tout monté, passant 
par le centre de l'arbre. 

La fig. 7 représente spécialement la jante en section transversale. On 
remarque que cette section, rectangulaire en principe, est augmentée de 
cordons décoratifs; ceux extérieurs ont une saillie plus considérable, ce 
qui présente, ainsi que nous l’avons fait observer, l'avantage d’excentrer 
encore le centre de gravité de la section, en augmentant la force vive 
proportionnelle de la masse en mouvement. 

La fig. 8 est la section transversale d’un bras faite vers l’origine sui- 
vant la ligne 1-2. Cette section est elliptique, renforcée sur les deux tiers 
de la longueur du bras par une nervure d, peu saillante. 

La fig. 9 est un détail de la réunion des bras avec la couronne, lorsque 
les dimensions exigent que ces parties soient fondues séparément. Chaque 
portion de jante A’ porte à l'endroit du bras B’ une oreille e, formant 
parclose dans laquelle le bras s’entastre à demi-épaisseur ; un boulon f, 
à écrou rond et entaillé, tient les deux parties serrées l’une sur l’autre. 

VOLANT EN QUATRE PARTIES PAR MM. CAIL ET C° (fig. 10 à 14). — Ce 
volant présente une analogie assez complète, comme système, avec celui 
précédemment décrit. On y remarque une construction très-étudiée au 
point de vue de l'assemblage et des jonctions. Cet exemple, d’un type 
adopté en général dans les établissements Cail et C°, est emprunté à 
une machine de 16 chevaux. 

La fig. 10 représente une partie du volant en vue de face extérieure, 
avec une partie du plateau D enlevée. 

La fig. 11 est une section horizontale passant par le centre de l'arbre 
et entre deux bras. 

Ce volant est formé de quatre parties, comprenant chacune une por- 
tion de jante A, et deux bras B, terminés par un segment C, en quart 
de cercle; les quatre parties rapprochées sont fixées par seize boulons 
sur un tourteau en fonte D, lequel se monte sur l’arbre de la machine. 

Les boulons sont disposés suivant deux séries a et a”, de huit chacune, 
et sont divisés de façon à ne pas se rencontrer sur un même rayon. Bien 
que les boulons suffisent pour opérer très-solidement la réunion de ces 
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diverses parties, on s’est arrangé, néanmoins, pour qu'ils ne supportent 
pas d'effort transversal, résultant d’un défaut d'équilibre momentané entre 
la puissance transmise par l'arbre moteur et la force vive acquise par 
la jante. A cet effet, le plateau D est muni de quatre portées saillantes b, 
qui viennent s'ajuster chacune très-exactement entre deux talons c, mé- 
nagés aux quatre segments C appartenant aux parties du croisillon. Il en 
résulte que les boulons n’ont d'autre effet à produire que de tenir les 
segments appliqués contre le plateau D ; s’il survenait un effort tendant 
à faire varier circulairement ce dernier par rapport au croisillon, il agirait 
d’abord sur les talons et les portées, et ne produirait alors aucune dislo- 
cation, car la résistance de ces parties encastrées est considérable. 

La section de la jante, que la fig. 13 fait voir, est de la forme la plus 
rationnelle pour obtenir, à poids égal de matière employée, le maxi- 
mum de force vive, ou, autrement dit, elle comporte l'emploi du mini- 
mum de matière, à force vive égale engendrée (p. 312). C’est une por- 
tion de cercle raccordée avec un trapèze dont la petite base est tournée 
vers le centre du volant. 

La jonction des parties de jante s'effectue à l’aide d’une plaque de 
fer d, emmanchée comme un faux tenon sur les deux parties, dans une 
mortaise venue à la fonte et librement ouverte à l’intérieur du cercle. 
Cette plaque ainsi ajustée et maintenant les deux parties dans leur plan 
commun, on opère le serrage, bout à bout, par deux clavettes e qui tra- 
versent de part en part la jante et la plaque. 

(Chaque jonction de la jante est placée sur le milieu de la distance de 
deux bras, au lieu d’être près de l’un d’eux, comme on a été obligé de 
le faire à cause de l'emplacement de la figure sur la planche.) 

La fig. 12 est une section de cet assemblage suivant la ligne 1-2. 

La fig. 13 en est une section transversale, suivant 3-4; elle indique la 
plaque d coupée et la jante en vue de bout à l'endroit du joint. On y 
remarque un cordon bordant la section pour éviter d’en dresser la sur- 
face entière. 

Les bras sont elliptiques, comme le montre la fig. 44, qui est une 
section faite sur la ligne 5-6 ; ils sont renforcés par une nervure arrondie. 

VOLANT AVEC BRAS ET PARTIES DE COURONNE SÉPARÉS, PAR M. BOURDON 
(fig. 15 et 16). — Ces figures représentent les détails d'un volant adopté 
par M. Bourdon; on a pu en voir un exemple, par la machine que ce 
constructeur a présentée en 1855 à l'exposition universelle, où elle parti- 
cipait à la mise en mouvement de la transmission. 

Ses bras B sont fondus isolément ainsi que les six parties de jante 
correspondantes A. [ls sont réunis sur un plateau central C, au moyen 
de boulons et d’encastrements, comme cela se pratique souvent pour le 
montage des croisillons d’une roue hydraulique. Pour sa réunion avec 
la jante, chaque bras se termine par une queue d'aronde qui s’en- 
gage entre deux talons a appartenant à la couronne. 
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On maintient cet assemblage par des cales qui doivent aussi servir au 
centrage en les chassant plus ou moins : il n’est pas plus possible, du 
reste, de se passer de ce moyen de serrage que de faire tomber les 
six bras juste dans leurs entailles, sans un certain jeu qui sert à rega- 
gner les irrégularités, et l’on détruit ensuite les coins. La couronne 
est en outre traversée par un boulon b qui pénètre également dans le 
bras et s’y trouve fixé par une clavette c. 

La réunion des parties de couronne s'effectue à l’aide d’un faux tenon 
en fer et de deux clavettes de serrage : c’est le même mode que fig. 10 
et12, si ce n’est que le tenon est placé au milieu de la largeur de la jante. 

Celle-ci est rectangulaire, avec les bords légèrement arrondis. Les 
bras sont elliptiques sur toute leur longueur et sans nervure. 

VOLANTS DE GRANDES DIMENSIONS (fig. 17 à 21). — Le volant dont les 
détails sont représentés fig. 17 et 18 appartient à une machine de 35 che- 
vaux, à grande détente et condensation, construite par M. Legavrian, pour 
mettre en mouvement des laminoirs à cuivre. Son énergie est considé- 
rable, comme on l’a vu au tableau précédent (p. 350). 

Le croisillon est formé de deux parties de chacune quatre bras fon- 
dus ensemble, avec la moitié du mamelon par lequel il est monté sur 
l'arbre moteur, qui est à huit pans; ces deux parties sont réunies par huit 
boulons. La réunion des bras B avec la jante est semblable à celle décrite 
fig. 15. C'est encore un assemblage à queue d’aronde entre des talons a 
ménagés à la jante A, avec un boulon de tirage b. Mais les cales sont 
en bois de chêne, au lieu de métal; c’est une disposition souvent 
adoptée pour les organes soumis, comme un volant appliqué aux lami- 
noirs, à des chocs ou réactions aussi brusques qu’énergiques : l’interpo- 
sition, dans les assemblages, de corps en quelque sorte élastiques, atténue 
l'action destructive des chocs, et, pour le cas actuel, peut empêcher la 
rupture des bras du volant. 

La jante est formée de plusieurs parties réunies suivant le mode indi- 
qué par la fig. 18, qui est une section faite suivant la ligne 1-2, fig. 17. 
Les deux parties sont jointes à moitié épaisseur, à barbes parallèles et 
arrasements d’équerre, et serrées l’une contre l’autre par trois boulons c, 
à tête et écrou noyés. Toujours dans le but de soustraire les boulons à 
l'effort transversal, on introduit dans le joint deux clefs d, qui doivent 
être parfaitement ajustées et remplir très-exactement leur place. 

La fig. 19 est le détail d’un volant construit par M. Cavé, pour une 
forge, dans des conditions assez semblables au précédent; mais ses bras 
sont en fer, et faibles de section comparativement à la jante. 

Chaque bras B est, en effet, une tige de fer forgé, arrondie sur les rives, 
de façon à obtenir à peu près l’ovalisation de la section ; l'extrémité forme 
un T, à talons peu saillants, qui s'engage dans une entaille ménagée à la 
jante et renforcée de talons a. Comme le bras ne forme que le tiers 
environ de l'épaisseur de la jante, l’entaille en a les deux tiers en pro- 
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fondeur, et le bras étant mis en place, le surplus est rempli par une caleb, 
puis un boulon c, à écrou et têtes affleurés, fixe le tout ensemble. 

La fig. 20, qui est une coupe sur 1-2, rend compte exactement de ce 
qui vient d’être décrit. 

Ajoutons que cet assemblage ne présenterait pas la rigidité suffisante, 
si l'on n’y ménageait deux clefs d, qui font, en quelque sorte, opérer la 
tension des bras par rapport à la jante, et soulagent le boulon c. 

La réunion des parties de jante se fait à demi-épaisseur, suivant un 
joint en sifflet, comme le montre la projection horizontale fig. 21. Les 
deux parties sont retenues l’une sur l’autre par deux boulons e; deux 
clefs f les empêchent de fuir suivant le joint, en exerçant un effort 
transversal sur les boulons; les extrémités des barbes, ne pouvant pas se 
terminer en lame aiguë, sont arrondies. 

Ce mode de jonction, qui rappelle un peu ce que les charpentiers 
désignent par le trait de Jupiter, a de véritables qualités comme solidité 
et résistance des parties jointes. Il est évident que les barbes coupées en 
coin résisteraient plus, le cas échéant, que celles découpées parallèle- 
ment, comme sur l'exemple fig. 18; mais on rencontre de véritables dif- 
ficultés, pour exécuter un pareil assemblage, et faire un joint en sifflet 
parfaitement dégauchi en tout sens, sans négliger l'ajustement des joints 
extrêmes arrondis. C’est pourquoi l’on choisit souvent le joint parallèle 
qui, par la facilité d'exécution, offre une garantie de plus pour l’exacti- 
tude et la solidité. 

Déraics DIVERS (fig. 22 à 26). — Nous donnons encore quelques détails 
de construction de volant, qui, tout en différant de ceux qui précèdent, 
s'y rattachent assez pour être compris dans la même série. 

Les fig. 22 à 24 sont les détails principaux d’un volant construit dans 
les établissements Cavé, pour une machine verticale de 14 chevaux, 

Ce volant, dont le diamètre n’a que 3" 76, est fondu en deux pièces 
reliées à la jante et par le moyeu. (Les trois jonctions devant être sur le 
même diamètre, il faut supposer la fig. 23 tournée d’un quart de révolu- 
tion pour être en rapport avec la fig. 22 qui indique une de ces jonctions.) 

Le rapport des deux parties du moyeu est fait tout simplement à 
l’aide de quatre boulons « disposés deux à deux de chaque côté du croi- 
sillon ; le joint est plat, sans embrèvement; mais le tout est armé de deux 
frettes en fer b, ce qui sera toujours, ainsi que nous l'avons fait observer, 
une bonne précaution, même pour les volants fondus d’une seule pièce. 

La réunion de deux parties de jante se fait suivant un joint de bout 
exactement plat, avec deux plaques à talon c, entaillées sur chacune des 
faces, et fixées par deux boulons d; quatre clefs en fer e permettent de 
serrer cet assemblage. 

Les fig. 25 et 26 représentent le même genre de jonction, empruntée 
à un autre volant, et considérée comme une variante de ce qui vient 
d’être décrit. Les plaques à talons, ou à double T, sont remplacées par 
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deux autres plaques c’ à queue d’aronde, prévenant par leur forme la 
disjonction circulaire, mais encore fixées par des boulons d’. On y remarque 
aussi un faux tenon f, de faible dimension, inséré dans le joint, afin de 
maintenir la rigidité latérale et réciproque des deux parties réunies, et 
cela indépendamment des plaques c/. 

Mise EN ÉQUILIBRE DES VOLANTS. — On sait qu’un volant doit être par- 
faitement en équilibre sur son axe de rotation, ou, autrement dit, ne 
doit présenter aucun pesant d’un côté ou de l’autre, dans telle position 
qu’il occupe. Lui-même étant un solide de révolution régulier et sensi- 
blement homogène, on peut le regarder comme équilibré; mais il n’en 
est pas de même de son axe, qui porte souvent une manivelle à laquelle 
se rattache un mouvement de transmission. Ainsi, on peut considérer 
l'ensemble du poids de la manivelle, de la bielle et du piston, comme un 
pesant qui nuirait à la régularité de la marche du volant si on ne l’équi- 
librait pas. 

A cet effet, le plus souvent, on ménage dans la jante, au point opposé 
au côté de la manivelle, une cavité que l'on remplit de métal d’une den- 
sité supérieure à celle qui constitue le volant, du plomb pour les volants 
de fonte, de façon à faire contre-poids au pesant, en tenant compte, bien 
entendu, du rapport entre les rayons de la manivelle et de la jante. 

Cette méthode, que l’on peut appeler équilibre par addition, ou posi- 
tif, peut être remplacée par le procédé contraire, consistant à obtenir 
l'équilibre par soustraction ou négativement. 

Le volant détaillé fig. 22 à 24 en offre un exemple. Au lieu de méuager 
le vide dans la jante du côté opposé à la manivelle, on le réserve du même 
côté; mais alors, au lieu d'y mettre du plomb, on ne le remplit pas, ou 
on y introduit un morceau de bois pour le dissimuler. Le résultat obtenu 
est évidemment le même avec les deux méthodes. 

GRAND VOLANT DE FORGES, PAR MM. THOMAS ET LAURENS (fig, 27 à 34, 
pl. 25). — Pour la construction de ce volant les ingénieurs sont entrés 
sans réserve dans l’emploi des moyens capables de donner la plus 
grande solidité et une sécurité parfaite. Il se distingue particulièrement 
par la structure de la jante, qui est composée de deux parties, dans le 
sens de l'épaisseur, dans le but, facile à apprécier, d’obtenir la plus par- 
faite rigidité dans la réunion des divers segments qui la composent. 

La fig. 27 en est une vue de face partielle, avec une partie démontée 
pour montrer le mode d'application des deux moitiés de l'épaisseur ; 

La fig. 28 en est une section transversale faite sur l'axe 1-2; 

La fig. 29 est une section de la jante suivant l'arc 3-4 rectifié; 

La fig. 30 est une section transversale faite sur l'axe 5-6 de l’un des 
bras, 

Et la fig. 31 est une section transversale de la jante, sur la ligne 7-8 
passant sur le raccord de deux segments contigus. 

La jante À, que l’on peut d’abord considérer comme d’une seule pièce, 
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est réunie avec le croisillon, suivant le mode précédemment indiqué 
fig. 17. On voit, en effet, que l'extrémité de chaque bras, taillée à queue, 
est prise entre deux ergots c, qui appartiennent à la jante, et serrée à 
l’aide de coins en fer; un boulon longitudinal b, claveté et à tête fraisée, 
complète l'assemblage. 

Le croisillon est composé de deux parties comprenant chacune quatre 
bras B; ces parties sont assemblées au moyeu par dix boulons a, filetés 
des deux bouts, et par deux frettes en fer g, posées à chaud; une 
clef h est introduite dans le joint pour prévenir toute variation. 

L'épaisseur de la jante est formée, comme nous l'avons dit, de deux 
parties qui sont composées elles-mêmes chacune de huit segments dont 
les joints sont croisés et ramenés de chaque côté des bras. La réunion 
des deux épaisseurs est effectuée vis-à-vis des bras et au milieu juste de 
leur intervalle, au moyen de broches en fer f rivées et fraisées des deux 
bouts; mais à l'endroit des talons c et des joints de segments, ce sont des 
boulons e, à écrou rond et noyé, de manière que la jante soit toujours 
démontable en huit parties sur sa circonférence. 

En plus des boulons et rivets, la réunion des segments est opérée par 
une clef d, à queue d’aronde et à talons pénétrants : on a déjà remarqué 
qu'en principe, dans la construction de ces volants, on ne laisse jamais 
les boulons soumis à deux efforts de directions différentes, et qu'on ne 
doit leur faire supporter que la traction due au serrage des écrous. 

Le croisement des épaisseurs de jante est rendu sensible par la fig. 27, 
où l’un des segments supérieurs est démonté, ce qui laisse apercevoir 
celui de derrière avec les saillies dressées, pour faire le joint plat. 

L'arbre qui reçoit le volant est à huit pans, et le calage est effectué au 
moyen de coins en fer, qui servent en même temps à centrer. Enfin, 
tout révèle, dans ce système, la plus sérieuse préoccupation, de la part 
des auteurs, des efforts énormes qu’il est susceptible de ressentir ou de 
développer par son inertie. 

Ce volant est applicable à un train de tôlerie, et l'axe sur lequel il est 
monté est susceptible de surmonter une résistance variable de 200 à 400 
chevaux. Cet axe a pour section un octogone circonscrit à un cercle de 
35 centimètres de diamètre et fait 60 à 70 tours par minute; en lui ap- 
pliquant la règle ordinaire de Buchanan!, relative aux axes en fer sou- 
mis à une forte torsion, et en le considérant seulement comme cylin- 
drique au diamètre du cercle inscrit, on trouve qu'il est capable de 
transmettre, avec 65 tours par minute : 


c = Ê X (35) 
096 


En supposant que cet arbre n'ait pas la même dimension dans toutes 


= 680 chevaux-vapeur. 


1. Nous avons donné cette règle dans le 1°" volume de ce recueil en décrivant la 
machine de Saint-Ouen, 
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ses parties, on voit néanmoins qu'il est basé sur une grande résistance. 
La jante du volant ;pèse 25,000 kilogrammes, et son diamètre égale 
6" 50. A 65 tours, on trouve pour la vitesse circonférencielle : 


6,50 Xx 3,1416 X 65 
60 


Ainsi, à part même le croisillon, on est en présence d’une masse 
de 25 tonnes qui se meut à la vitesse énorme de plus de 22 mètres par 
seconde : c'est presque le quadruple de la force vive que représente une 
locomotive lancée à la vitesse de 60 kilomètres à l'heure! Il était donc 
intéressant de se rendre compte des dimensions qui ont été données aux 
diverses parties de ce volant en vue d’une énergie aussi considérable. 

MM. Petin et Gaudet, qui peuvent être regardés aujourd’hui, selon 
nous, comme les premiers maîtres de forge de l'Europe, viennent de 
monter à Saint-Chamond des laminoirs puissants en acier fondu, pour la 
fabrication des blindages de navire, et des grandes et fortes tôles de 15 à 
20 mètres de longueur et plus. En praticiens éclairés, ils n’ont pas craint 
d'établir une machine à vapeur de 5 à 600 chevaux, à détente variable, 
et dont le volant ne pèse pas moins de 50 tonnes. 

Ce volant a 9 mètres de diamètre ; sa jante est en fonte, composée de 
plusieurs parties, et entourée d’un fort cercle en fer que ces hardis fabri- 
cants ont eu l’habileté de rapporter à chaud et d’une seule pièce; les bras 
sont fondus, creux; mais ils sont traversés dans toute leur longueur par 
de forts tirants en fer qui les relient très-solidement à la jante. 

Son moyeu, également fretté sur les deux côtés, est ajusté et calé sur 
un arbre de couche énorme, qui, outre la manivelle en fer du moteur, 
porte un gros engrenage en acier fondu de plus de 4 mètres de diamètre. 

La vitesse moyenne de ce volant est de 50 tours par minute, ce qui 
correspond à 23% 58 ou près de 24 mètres par seconde à la circonférence 
extérieure ; malgré cette énorme vitesse, les soins apportés à la construc- 
tion et à son montage sont tels, qu’il tourne parfaitement rond ; et son 
énergie est tellement considérable que, lorsque les laminoirs fonctionnent, 
le moteur n’éprouve pas de ralentissement, malgré les grandes dimen- 
sions des pièces que l’on fait passer entre les cylindres. Nous avons pu 
constater ces résultats tout récemment, en visitant les usines de MM. Petin, 
Gaudet et C°. 

VoLANTS-POULIES (fig. 32 à 37). — Aux usines de Rachecourt apparte- 
nant à MM. Colas frères, ces habiles maîtres de forge ont inauguré, il y a 
quelques années, un système de transmission d’une grande hardiesse. 
Ils commandent les laminoirs directement au moyen de larges cour- 
roies. Nous donnerons prochainement l'ensemble de cette importante 
usine, mais nous désirons mentionner, à l’occasion de l'étude actuelle, 
les poulies employées à cet usage et qui sont de véritables volants. 

L'emploi du volant comme poulie est bien connu, surtout pour des 


= 22m 4192 par 1”. 


374 PUBLICATION INDUSTRIELLE: 


machines à vapeur de faible puissance; ce que nous devons montrer 
ici de particulier, c'est le mode de construction inhérent à des propor- 
tions qui dépassent les limites de la pratique ordinaire. 

Les fig. 32 à 34 représentent les détails de l’une de ces immenses pou- 
lies-volants, dont la jante, qui est disposée pour recevoir deux courroies, 
a 5160 de diamètre, et ne pèse pas moins de 8500 kilogrammes. 

Cette jante A est composée de deux épaisseurs serrées l’une contre 
l’autre au moyen d’oreilles a boulonnées, et divisées en plusieurs parties 
sur la circonférence. L'ensemble est rattaché à un croisillon B, en deux 
parties, dont les bras sont assemblés, comme on l’a vu précédemment, 
au moyen de talons b, appartenant à la jante. 

Les bras B, dont la fig. 34 est une section transversale, ont une largeur 
suffisante pour soutenir la jante dans la presque totalité de sa largeur, et 
représentent deux systèmes de bras superposés et séparés l’un de l’autre, 
quoique fondus d’une même pièce qui comprend la moitié du croisillon. 

Les fig. 35 à 37 représentent en détail une poulie analogue, mais 
simple, qui constitue le volant d'une machine de 60 chevaux, construite 
par M. Gilmer, mécanicien de Paris, pour la même usine, sous la direc- 
tion de MM. Ch. Thirion et de Mastaing. 

La largeur de la jante étant moindre, le croisillon est simple, et les 
bras ont pour section celle indiquée fig. 37. Leur réunion avec la jante 
est faite d'une façon inverse à ce qui vient d’être expliqué ; chaque bras 
se termine par une griffe b, dans laquelle sont pris les talons de la jante, 
dont les segments sont réunis au même point au moyen de deux bou- 
lons a. 

Ces deux volants-poulies tournent à de grandes vitesses : la poulie 
double (fig. 32) fait 90 tours par minute, et l’arbre de la machine à vapeur 
qui porte la seconde (fig. 36) en fait 45. 

Comme nous l’expliquerons, en publiant l’ensemble de l'usine de Ra- 
checourt, l'application du système à courroie aux gros outils de forge 
a pour but d'éviter les ruptures fréquentes que l’on éprouve avec les 
engrenages, malgré la grande résistance qui leur est donnée; on com- 
prend qu’une courroie pouvant glisser dans un moment d'effort exces- 
sif, les chocs et les accidents qui en résultent sont évités. 

VOLANT-ENGRENAGE A DENTS DE FONTE, PAR M. TH. POWELL (fig. 38 à 40). 
— Nous avons dit que l’on exécute des volants de machines à vapeur, 
qui constituent en même temps le premier engrenage de transmission. 

Les fig. 38 à 40 représentent un volant de ce système appliqué sur 
l'arbre de deux machines accouplées à deux cylindres, construites par 
M. Powell. (Il figure sous le n° 9 sur le tableau de la page 350.) 

La fig. 38 en est une vue de face extérieure partielle, comprenant une 
portion de la jante et du croisillon; 

La fig. 39 en est une section diamétrale faite sur l'axe d’un bras, dont 
la fig. 40 est la section transversale. 
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L'ensemble se compose de la jante A, divisée en douze segments, et 
du croisillon, formé d'un nombre correspondant de bras B, lesquels sont 
réunis sur le tourteau central C, fondu d’une seule pièce, 

La jante, dont la section représente un T, est fondue avec la denture 
qui comprend 276 dents : soit 23 par segment. Ce nombre correspond à 
un pas de 90 mill., divisé à peu près également entre la dent et le creux; 
la largeur de la denture est de 375 mill. Le raccord des segments se fait 
vis-à-vis des bras, qui se terminent chacun par deux talons a pour l'ajus- 
tement dans le sens du rayon, et par une griffe b, qui s’ajuste dans une 
entaille ménagée ad hoc à la jante ; cet assemblage est complété par deux 
boulons c qui réunissent les bras aux segments. 

Ces bras sont ajustés dans les encloisonnements ménagés au tour- 
teau G; ils sont fixés par des boulons d, lesquels traversent en même 
temps le contre-plateau D qui donne à l’ensemble la solidarité nécessaire. 

VOLANT-ENGRENAGE A DENTS DE BOIS, PAR MM. HOUDOUART ET CORBRAN 
(fig. 41 à 44). — Dans la plupart des cas, la denture d’un volant-engre- 
nage, au lieu d’être en métal, est en bois, pour correspondre à une roue 
plus petite de diamètre, dont la denture est en fonte. 

Les fig. 41 à 44 montrent un exemple de ce genre; c’est un volant 
emprunté à MM. Houdouart et Corbran, de Rouen, qui s'occupent avec 
beaucoup de savoir de la construction des machines à deux cylindres. 

Ce volant est composé de quatre pièces comprenant chacune deux 
bras et un quart de la couronne ou jante ; leur réunion s'opère à la jante 
par des faux tenons en fer clavetés, et au moyeu, par deux frettes en 
fer a; la structure générale est bien celle d'un engrenage, plutôt que d'un 
volant, par la forme donnée aux bras et par leur raccord avec le moyeu 
central. Toute l’attention doit être reportée sur le mode d’emmanche- 
ment des dents de bois b, dont on chausse la couronne comme une 
roue ordinaire, mais en surmontant une difficulté qui naît de ce que 
la jante n’a pas, comme pour une roue simple, les dimensions stricte- 
ment nécessaires à la denture, puisqu'elle est augmentée de la masse 
affectée à l'énergie du volant. 

L'assemblage des dents du volant, fig. 44, est représenté en détail, 
fig. 43, qui est une section transversale de la jante. 

Cette jante est composée d'un limbe annulaire A, fondu avec une cou- 
ronne A’, percée de mortaises, ou cabinets, pour y fixer les dents; pour 
que ces deux parties conservent leur solidarité, malgré les mortaises qui 
les sépareraient complétement, le limbe y pénètre suivant un triangle 
qui oblige alors d’entailler conformément la queue des dents. 

Ces dernières se composent chacune, dans le sens de la largeur, de deux 
pièces qui sont mises en place et ajustées séparément, mais qui se tou- 
chent comme si elles nen formaient qu’une seule; si les dents étaient 
faites d’un seul morceau, on les fendrait presque toutes en les em- 
manchant, à cause de la pénétration du limbe qui forme coin, ou bien on 
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ne parviendrait pas à leur faire remplir parfaitement la mortaise, comme 
on le peut, au contraire, aisément, en les coupant d'avance. 

Quoique une semblable denture puise toute sa solidité dans l’ajuste- 
ment très-serré de la dent, que l’on a eu la précaution de faire sécher 
longtemps avant la pose, elles peuvent prendre du jeu et sortir de leur 
place; pour empêcher cela, on les retient à l’aide d’une goupille en fer c 
placée dans le tenon, au-dessous de la couronne A’; à cet effet, le limbe A 
est percé d’un trou, vis-à-vis de chaque cabinet, de façon que la même 
goupille puisse traverser de part en part. 

Pour décorer ce volant, tout en complétant son poids, les constructeurs 
rapportent sur la face apparente une couronne en fonte mince D, com- 
posée de huit segments, et fixée contre la jante par des boulons d. Cette 
couronne tournée présente un profil à moulure, étant du meilleur effet. 

Ce volant est appliqué à une machine à deux cylindres d’une puissance 
nominale de 40 chevaux, dont l'arbre fait 21 tours par minute, et dont 
le rayon de la manivelle égale 0" 900 ; la détente totale est 6 fois l’admis- 
sion à pleine vapeur. Il a les dimensions suivantes : 


Diamètre au centre de gravité de la jante... 62716 
Vitesse correspondante par 1/............. 7m 381 
Poids de la jante, environ................. 6500 kil. 
Poids total..... PE apaina 9345 » 
Diamètre du cercle primitif de la denture .... 7” 035 
Nombre da di sassssssranrsssssiseassa 340 


VOLANT-ENGRENAGE A DENTS DE BOIS, PAR MM. STEHELIN ET Cè (fig. 45 à 47). 
— Ce volant appartient à une machine de Woolf de 80 chevaux, faisant 
28 tours par minute; il a 6™22 de diamètre au cercle primitif de la 
denture, et sa jante pèse 10,000 kil. Il est composé de six pièces com- 
prenant chacune un bras et une partie correspondante de la jante; les bras 
se réunissent sur le tourteau C, et s’y fixent chacun par deux boulons c; 
les jonctions de jante s'effectuent à l’aide de faux tenons d clavetés. 

La jante présente une partie élargie A’ dans laquelle sont ménagées les 
mortaises pour recevoir les dents; ces mortaises débouchent dans des 
ouvertures a, qui traversent la jante de part en parl et ne conservent 
entre elles, de quatre en quatre dents, qu’un plein correspondant au 
creux de la denture. Les dents sont retenues par des clefs en bois b que 
l'on chasse entre leurs tenons, en profitant des ouvertures a pour les 
introduire. 

VOLANT-ENGRENAGE A DENTS DE BOIS, PAR M. LEGAVRIAN (fig. 48 et 49). — 
Ce dernier exemple diffère presque complétement de ceux qui précèdent. 
La jante A, divisée en huit segments, a la structure exacte d’une roue 
simple, et les mortaises la traversent entièrement, excepté devant les bras. 
Ceux-ci sont formés chacun de deux pièces B semblables, placées l’une 
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devant l’autre, et entre lesquelles sont pincés le plateau central C et les 
pattes a venues de fonte avec les segments. Ces derniers se terminent 
par la moitié de cette patte, dont le bord est muni d’un cordon saillant 
afin d’encastrer les deux parties du bras, lesquelles présentent à cet 
endroit un élargissement suffisant pour placer six boulons b, qui opèrent 
à la fois la réunion des parties de la jante entre elles et avec les bras. 

La réunion des bras avec le plateau C est tout à fait semblable, et 
s'effectue par encastrement et au moyen de trois boulons c pour chaque 
bras. On remarquera qu'il a été ménagé à ceux-ci des talons d correspon- 
dant à de pareilles entailles dans les encastrements, ce qui a pour objet 
de soustraire les boulons c à l'effort de traction que la force centrifuge 
développe et qui s'exerce sur les bras. 

Voici les dimensions de ce volant et les conditions de marche de la 
machine de Woolf à laquelle il est appliqué : 


Puissance nominale de la machine.......... 60 chevaux. 
Détente totale............ Rss 4,5 
Vitesse de l’arbre moteur par 1/ ........ es 24 tours. 
Diamètre moyen de la jante du volant..... . 5m 932 
Poids moyen de cette jante................ 7810 kilog. 
Vitesse circonférencielle par 4/........ PA 72152 


Nous aurions pu donner encore d’autres modèles de volants, mais ils 
ne présentent pas assez de différence par rapport à ceux que nous avons 
pris pour exemple, et choisis parmi les meilleures constructions; nous 
n’aurions fait qu'augmenter cet article déjà fort long, sans aucun intérêt 
pour nos lecteurs qui, nous en sommes persuadés, trouveront suflisam- 
ment de renseignements dans les documents qui précèdent. 

Il nous resterait cependant à parler des applications diverses de cet 
organe que l’on rencontre dans les différents genres des machines, autres 
que les moteurs à vapeur ; mais nous nous proposons d'en faire le sujet 
d’un article spécial qui pourra être regardé comme le complément natu- 
rel de celui-ci. 


NOUFFLERIE ET GRUE A VAPEUR 


MACHINE SOUFFLANTE VERTICALE 


A ACTION DIRECTE SANS VOLANT 


CONSTRUITE 


Par M. L.-A. QUILLACQ, ingénieur constructeur à Anzin (Nord) 


(PLANCHE 26) 


Quoique nous ayons fait remarquer dans deux précédents articles sur 
les machines soufflantes ' que généralement il est préférable d'établir ces 
sortes de machines horizontalement, il peut se présenter des cas où, 
pour cause d'emplacement ou d'aménagement, il y ait avantage à choi- 
sir un système vertical. Nous croyons donc que, malgré la préférence 
donnée le plus souvent aux machines horizontales, l'on ne verra pas 
sans intérêt les dispositions d’une bonne machine verticale, parfaitement 
construite par M. Quillacq, d’Anzin, dont nous avons déjà, comme nos 
lecteurs doivent se'le rappeler, mentionné quelques travaux. 

Cette machine fonctionne depuis deux ans environ dans l'établissement 
de Blanc-Misseron, près Valenciennes, appartenant à MM. Dupont et C°; 
elle est installée près d’un haut fourneau qu’elle alimente d'air, de sorte 
que la place qu’elle occupe étant toute en hauteur, le choix de ce type 
de machine se trouve pleinement justifié par la disposition du bâtiment 
qui est accolé près du haut fourneau. 

Cette soufflerie, qui se distingue, comme toutes les machines à action 
directe sans volant, par sa simplicité de construction, présente en outre 
une particularité distinctive par l'application d’une disposition nouvelle 
de boîte à ressort, brevetée à la date du 23 décembre 1860, en faveur de 
M. Caruel-Dupont, ingénieur. 

Cette boite est destinée à assurer le fonctionnement régulier du tiroir 


1, Machines soufflantes horizontales à clapets, par M. Cadiat et par MM. Thomas et 
Laurens, vru® vol., pl. 16 et 17. 

Machines soufflantes horizontales à tiroir, à grande vitesse, par MM. Thomas et Lau- 
rens et par la C° des établissements Cavé, xnr° vol., pl. 1 et 2. 
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de distribution de la vapeur dans le cylindre moteur, en entraînant, 
quand le piston est près d'arriver au bout de sa course ascendante ou 
descendante, les leviers de transmission de mouvement du tiroir, par la 
force expansive des ressorts dont cette boîte est munie. 

La substitution de cette boîte à ressorts aux leviers à contre-poids em- 
ployés jusqu'ici donne les meilleurs résultats, et rend le fonctionnement 
du tiroir de distribution aussi régulier que celui obtenu au moyen des 
excentriques ou des cammes dans les machines à vapeur ordinaires à 
volants. 

Les dispositions générales de cette machine, ainsi que le mécanisme 
de distribution que nous venons de signaler, se comprendront aisément à 
l'examen des fig. 1 à 5 de la pl. 26, dont nous allons donner la description. 


DESCRIPTION DE LA MACHINE SOUFFLANTE 


REPRÉSENTÉE PAR LES FIG. À A 5 DE LA PL. 96. 


La fig. 1 est une section verticale passant par l'axe des deux cylindres 
superposés, à vapeur et soufflant. 

La fig. 2 montre cette même machine en élévation extérieure, vue du 
côté du tiroir de distribution de la vapeur dans le cylindre moteur. 

La fig. 3 est un détail, en section verticale et horizontale, de la boîte 
qui renferme les clapets inférieurs d'aspiration du cylindre soufflant. 

La fig. 4 sont deux projections analogues de la boîte des clapets 
supérieurs. 

La fig. 5 donne le détail de la boîte à ressorts qui assure le mouve- 
ment du tiroir de distribution de vapeur. 

Dans cette machine, le cylindre soufflant C repose sur quatre petites 
colonnes en fonte A, fixées sur une forte plaque de même métal assujettie 
solidement sur un massif en maçonnerie par des boulons de scelle- 
ment a. 

Ces quatre colonnes, en élevant le fond du cylindre, permettent de 
visiter aisément les clapets renfermés dans les boîtes B, boulonnées 
sous la plaque du fond. 

A la partie supérieure de ce cylindre sont également fixées quatre petites 
colonnes A’, qui reçoivent un petit entablement D, sur lequel est direc- 
tement fixé le cylindre à vapeur C’. Sur le couvercle de ce dernier sont 
boulonnés les deux montants verticaux D’, entre lesquels glisse le guide 
de la tige du piston moteur. Ces montants sont destinés en outre à sup- 
porter les principales pièces qui commandent le tiroir de distribution. 

Le piston P du cylindre à vapeur est réuni directement au piston P’ 
du cylindre soufflant par une tige T, qui traverse les deux presse- 
étoupe p et p’, ménagés au fond de ce premier cylindre et au couvercle 
du second. 
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Une tige plus petite t, reliée au piston à vapeur P, traverse le presse- 
étoupe p°, pour recevoir, en dehors du cylindre C’, le guide e, mobile 
dans la glissière formée par les montants D’. L’axe de ce guide est muni 
à ses deux extrémités de rondelles saillantes e’ (fig. 2), destinées à faire 
mouvoir le tiroir de distribution de vapeur en rencontrant alternative- 
ment les deux leviers L et L’, quand les pistons P et P’ sont près d'arriver 
aux extrémités supérieure et inférieure de leur course. 

Pour que ces leviers L et L’ opèrent le déplacement du tiroir de distri- 
bution c, qui doit laisser pénétrer la vapeur tantôt en dessus, tantôt en 
dessous du piston P, renfermé dans le cylindre moteur, ces leviers sont 
montés sur de petits arbres en fer ajustés dans les paliers en fonte d bou- 
lonnés sur les montants D’; et pour que leurs mouvements soient soli- 
daires, leurs axes sont réunis par la bielle méplate en fer E, dont les 
extrémités, terminées par des fourches, s’assemblent avec de petits bras 
calés sur les arbres des leviers. 

Le bras f, de l'arbre supérieur, est forgé avec une seconde branche 
d’équerre avec ia première, et relié par articulation avec un petit man- 
chon en fonte, qui forme la partie supérieure de la boîte à ressort F. La 
partie inférieure de cette boîte, qui est munie d’une tige engagée dans ce 
manchon (voyez le détail fig. 5), est reliée au boulon à fourche f’, fixé à 
un renflement venu de fonte avec l’un des montants D’. 

Il résulte de cette disposition que l’ensemble de cette boîte est obligé 
de se déplacer avec le bras f, chaque fois que les extrémités de l’un ou 
de l’autre des leviers L ou L’ sont rencontrées par les rondelles saillantes 
du guide e; ce qui a lieu, comme nous l'avons dit, aux deux extrémités 
de la course des pistons dans les cylindres. 

Ce déplacement de la boîte F, pour passer, par exemple, de la posi- 
tion qu’elle occupe (fig. 1) dans celle indiquée en lignes ponctuées ou 
vice versé, comprime, lorsque le bras f se trouve dans la verticale, les 
six ressorts à boudin dont elle est entourée. Mais, aussitôt cette position 
un peu dépassée, les ressorts agissent en se détendant, et forcent ce bras f 
à prendre une inclinaison inverse, c'est-à-dire celle indiquée par les lignes 
ponctuées de la fig. 1. Ce bras conserve cette dernière position jusqu'à 
ce que les rondelles saillantes des guides rencontrent les leviers supé- 
rieurs L, qui ramènent la boîte à ressort F dans la verticale, pour de là 
rappeler le bras f dans sa position primitive, et ainsi de suite à chacune 
des extrémités de la course des pistons. 

Ce mouvement de va-et-vient intermittent est transmis au tiroir de dis- 
tribution c par les deux petites bielles méplates E’, reliées à la tête de 
ce tiroir. La marche rectiligne est assurée à la fois par le presse-étoupe, 
dont la boîte de distribution G est munie, et par un guide en fonte g, tra- 
versé par l'extrémité supérieure de la tige du tiroir. 

Les mouvements oscillatoires du bras f sont guidés par une chape en 
métal i, fixée à l’un des montants D’, et le poids des leviers L et L’ est 
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équilibré par un contre-poids i’, qui fait partie d’un petit levier fixé sur 
l'axe du levier inférieur L’. 

La vapeur arrive dans la boîte de distribution G par le tuyau G’, dont 
la communication avec le générateur peut être interrompue à volonté 
par la vanne verticale H, munie d'un volant à manette pour la manœuvre. 
La vapeur, après avoir produit son action sur le piston, s’échappe par le 
tuyau en fonte H’, qui s’assemble à bride sur une tubulure venue de 
fonte avec les canaux I, conduisant la vapeur distribuée par le tiroir aux 
deux extrémités du cylindre C’. 

Les deux fonds du cylindre soufflant sont percés chacun de trois ouver- 
tures, et fondus avec une tubulure coudée de forme rectangulaire M, 
destinée à la sortie de l’air forcé par le piston P’. 

Sur chacune des ouvertures des fonds du cylindre se boulonne une 
boîte garnie de clapets qui s'ouvrent à charnière sous l'aspiration du 
piston, afin de laisser pénétrer l’air extérieur dans le cylindre. 

Les boîtes inférieures B sont de forme rectangulaire, ouvertes en des- 
sus sur toute la longueur qui doit se trouver en communication avec 
l'ouverture pratiquée au fond du cylindre. Les deux grandes faces laté- 
rales de chacune de ces boîtes sont percées de trois ouvertures contre 
lesquelles s'appliquent les clapets b. Ceux-ci sont composés d’une semelle 
en cuir, de 6 millimètres d'épaisseur, recouverte, sur les deux faces, de 
platines en tôle, de 5 millimètres d'épaisseur, fixées par des rivets en 
cuivre rouge. Les plaques de tôle ne recouvrent pas complétement la 
surface de la semelle de cuir, afin de laisser un des côtés du rectangle 
dégarni sur les deux faces. Ce côté est pincé entre la paroi intérieure de 
la caisse par trois boulons ; celui du milieu fixe en même temps à la boîte 
une pièce coudée en fer b’, qui sert à limiter louverture du clapet. Chaque 
boîte est munie de trois de ces pièces (voy. fig. 3), qui sont doubles pour 
servir à la fois aux deux clapets placés vis-à-vis; elles sont garnies de 
bandes de cuir destinées à éviter, autant que possible, le bruit produit 
par le choc des clapets qui, en s'ouvrant, viennent frapper ces pièces. 

Les boîtes supérieures B’ sont à peu près semblables aux boîtes B, 
si ce n’est pourtant que les pièces d'arrêt b sont remplacées par le cou- 
vercle b? (fig. 4 et 4), qui fixe le cuir b, garni de plaques de métal 
formant la charnière de chacun des clapets. Ce couvercle présente deux 
plans inclinés intérieurs contre lesquels viennent s'arrêter les clapets 
afin de limiter leur ouverture, et pour éviter en partie, comme dans 
la précédente disposition, le bruit que produirait cette rencontre, une 
deuxième épaisseur de cuir, moins large que la première, est fixée par- 
dessus la plaque de tôle qui recouvre la semelle en cuir du clapet pro- 
prement dit. 

Les clapets de refoulement m sont construits exactement comme les 
clapets d'aspiration; à chacune des deux tubulures M est boulonné un 
cadre en fonte muni de trois de ces clapets (fig. 1), qui s'ouvrent à 
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l'intérieur des caisses en tôle M’, en communication par un canal rectan- 
gulaire avec le conduit N de départ du vent forcé. L'ouverture de ces 
clapets est limitée par des tiges en fer m’, boulonnées à l’intérieur de la 
caisse M’. 

Le montage et l'installation d'une machine construite dans les condi- 
tions de celle que nous venons de décrire sont aussi faciles que l'entre- 
tien et la surveillance de tous les organes, d’ailleurs fort simples, dont 
elle est composée. Elle peut être montée à une distance plus ou moins 
éloignée des murs du bâtiment dans lequel elle est renfermée. Il suffit 
de construire des fondations solides en maçonnerie pour recevoir la 
plaque en fonte et les boulons de scellement qui relient cette plaque et 
les colonnes du cylindre soufflant au sol de l'usine. 

Un plancher peut être établi, comme cela existe dans l'établissement 
de Blanc-Misseron, à la hauteur de l’entablement en fonte qui reçoit le 
cylindre à vapeur; de cette sorte, les pièces de la distribution se trouvent 
à la portée du machiniste, qui peut en effectuer le graissage et exercer la 
surveillance qu'il est bon d’apporter à toutes les machines en marche. 


GRUE ROULANTE A VAPEUR 


A PIVOT MOBILE AVEC SA CHAUDIÈRE 
Par M. L.-A. QUILLACQ 


(PLANCHE 26, FIG. 6 a 8) 


M. Quillacq, avec les dessins de la machine soufilante que nous venons 
de décrire, nous a communiqué ceux d’une petite grue à vapeur remar- 
quable par la manière heureuse dont sont groupés, sur la plate-forme 
mobile, à la fois la chaudière à vapeur, le cylindre moteur et toutes les 
pièces de la transmission de mouvement au tambour ou treuil, à la cir- 
conférence duquel s'enroule la chaîne, recevant à son extrémité le far- 
deau à élever. 

Quatre appareils, un mobile et trois fixes, d’une disposition analogue 
à celui représenté pl. 26, sont en activité à la Compagnie des mines 
d’Anzin. La grue mobile est employée à desservir deux lignes de fours à 
coke; elle prend sur les wagons de la Compagnie des caisses à charbon 
contenant 12 hectolitres, et pesant, avec la caisse et le fléau, environ 
1500 kilogrammes. 

Cette grue élève et décharge 14 de ces caisses dans l’espace de 12 mi- 
nutes environ. 

On pourrait aisément lui faire élever un poids beaucoup plus considé- 
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rable, puisque lors des essais de réception elle a soulevé 3000 kilogram- 
mes à 5 mètres de hauteur. Elle peut élever cette charge maximum à 
520 de portée, à la condition que les griffes dont le chariot est muni 
soient bien assujetties aux rails de la voie. 

On peut avoir une idée exacte de la disposition de cet appareil par 
les fig. 6 et 7 (pl. 26), qui le représentent en élévation de face et de côté. 

Sur la fig. 7, on a supposé la chaudière enlevée pour laisser voir le 
mécanisme de la transmission. 

La fig. 8 est une section verticale de la chaudière seule, séparée de 
l'appareil. 

A l'inspection de ces fizures, on voit que l'ensemble de la grue est 
monté sur un petit châsssis ou truc A, muni de plaques de garde A”, dont 
les boîtes à graisse a reçoivent les essieux de quatre roues de wagon B, 
permettant son transport sur une voie ferrée. 

Ce truc peut être arrêté à demeure sur cette voie au moyen d'un 
système de griffes à parallélogramme C, qui enserrent le boudin des rails. 
C'est en tournant les écrous c, qui se trouvent au-dessus de la plate- 
forme, que l'on opère le serrage ou le desserrage des griffes. Dans le pre- 
mier cas, on tourne de façon à produire le raccourcissement des branches, 
et, dans le second, leur allongement , afin que les extrémités recourbées 
s'ouvrent pour dégager complétement les griffes des rails. 

La plate-forme du truc est munie d'un petit tablier en fonte D, qui s’y 
agrafe par trois pitons d, et qui est relié aux plaques par deux boulons 
en fer d’; elle reçoit au centre la colonne en fonte E, dont la partie supé- 
rieure est munie d’un grain d’acier sur lequel repose le pivot qui fait 
partie du bâti F. 

Avec ce bâti sont venus de fonte les quatre bras f, destinés à supporter 
la chaudière verticale M, et aussi les paliers de Parbre du tambour à 
chaîne T et ceux de l'arbre à manivelle e, actionné directement par le 
moteur à vapeur. 

Celui-ci est composé d’un cylindre G, placé verticalement entre les bras 
verticaux supérieurs du bâti, auxquels il est relié par des boulons et au 
moyen de deux saillies transversales fondues avec ce cylindre. La tige g 
de son piston traverse un guide g’, fondu avec des pattes qui, prolongées, 
vont se fixer aux deux flasques du bâti. Une bielle h, forgée avec une 
longue fourche, relie cette tige avec l'arbre coudé à manivelle e. 

Celui-ci reçoit les deux excentriques actionnant la coulisse de Stephen- 
son h/, qui commande le tiroir de distribution de vapeur. 

Le déplacement de la coulisse est opéré, soit pour provoquer un chan- 
gement de marche et déterminer la rotation en sens inverse du treuil, 
soit pour augmenter, ralentir ou arrêter le mouvement, au moyen du 
levier H, qui glisse contre un secteur divisé fixé sur les parois d'une 
caisse à eau solidaire avec la chaudière. 

L'admission de la vapeur dans la boîte de distribution, qui a lieu par 
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le tuyau i, est interrompue à volonté à l’aide d’une valve que l’on ma- 
nœuvre par le levier à manette I, placé à la portée du mécanicien, près 
du levier de changement de marche. 

L'arbre moteur e reçoit un troisième excentrique circulaire dont la 
tige commande directement le piston de la pompe alimentaire J. Celle-ci, 
par le tuyau j, aspire l’eau contenue dans le réservoir M’ et la refoule 
par le tuyau j” dans l’intérieur de la chaudière M. 

Cette chaudière, solidement maintenue au bâti par les bras f, est com- 
plétement cylindrique ; le plafond de son foyer m est garni de tubes m’ 
(fig. 8), débouchant dans la boîte à fumée N, en communication directe 
avec la cheminée d’appel N’, qui permet le dégagement dans l'air am- 
biant des gaz produits de la combustion, et dans laquelle, pour activer 
le tirage du foyer, s'échappe par le tuyau ï’, comme dans les machines 
locomotives, la vapeur qui a produit son effet sur le piston du cylindre 
moteur. Des portes n et n’ permettent de faire le service de la chambre à 
feu et le nettoyage de la boîte à fumée et des tubes. 

Le réservoir M’, annexé à la chaudière qu'il enveloppe sur près de la 
moitié de sa circonférence, offre cet avantage : c'est que la grue transporte 
avec elle, pour un certain temps, le liquide qui lui est nécessaire, et que, 
de pius, l’eau d'alimentation contenue dans ce réservoir participe ainsi 
à une portion de la température élevée que possèdent les parois de la 
chaudière. 

La flèche K de la grue est en tôle, composée de deux feuilles cintrées 
rivées l’une à l’autre ; elle est reliée par sa base au bâti par une pièce en 
fonte que traverse un fort boulon k, et, au sommet, par des tirants en 
fer méplat K’, munis de distance en distance d’entretoises en fer rond k’. 

L'arbre du treuil, à la circonférence duquel s'enroule la chaine L, est 
muni de la grande roue d’engrenage R fondue avec la poulie à joues R’. 
Cette poulie est entourée d’un frein composé, comme dans tous les ap- 
pareils de ce genre, d’une lame flexible en acier l, ayant ses deux extré- 
mités reliées à un levier L’ (fig. 6). 

En agissant sur la manette de ce levier, on rapproche ou on éloigne 
l’une de l’autre, à volonté, les deux extrémités de la lame d’acier. Dans 
le premier cas, on oblige la lame à exercer sur la circonférence de la 
poulie R” un frottement qui a pour but de déterminer son arrêt, et, 
dans le second, la lame reste détendue et sans action sur la poulie. 

La roue R engrène avec le petit pignon r, calé sur l'arbre moteur e, 
qui porte, du côté du bâti opposé à ce pignon, un volant V. L'un des 
bras de ce volant est muni d’une manivelle v (fig. 7), pour servir au be- 
soin, en cas d'accident, et conjointement avec la manivelle v’, fixée de 
l’autre côté de l'arbre e, à faire fonctionner l'appareil par des hommes, 
sans l'intermédiaire du cylindre à vapeur. 

Dans ce cas, bien entendu, le chaîne de Galle P, destinée à déplacer au 
besoin l'appareil par le moteur, ne doit pas être engagée dans les dents 
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du pignon p, fixé à l'extrémité de l’arbre e. A cet effet, l’un des maillons 
se démonte à la manière d’un axe d’articulation avec rondelles et gou- 
pilles. Cette chaîne, comme on le remarque, commande l'essieu de la 
roue d'arrière du wagon en entraînant la roue p’ calée sur cet essieu. 

L’addition de ce mouvement, qui re complique pas sensiblement lap- 
pareil, a été faite, non pas pour déplacer la grue dans un service régu- 
lier, mais bien plutôt pour la transporter à une grande distance à la façon 
d’une locomotive à petite vitesse. 

M. Quillacq vient de faire à ce système de grue élévatoire une modi- 
fication qui permet d’équilibrer la charge suspendue à l'extrémité de la 
flèche. Elle consiste simplement dans le prolongement des bras infé- 
rieurs f, destinés à supporter la chaudière. Ces deux bras ainsi prolon- 
gés sont reliés par des plaques de tôle ou de fonte striées, formant un 
plancher sur lequel se tient le machiniste, qui peut alors se déplacer 
avec l'appareil quand on le fait tourner sur son pivot. Deux tirants de 
fer sont disposés diagonalement de chaque côté, afin de relier la tête de 
la colonne avec les extrémités des bras et donner ainsi à l’ensemble de 
l'appareil, avec une grande rigidité, toute la solidité désirable. 

A l’aide de ce tablier, la charge se trouve équilibrée à la fois par le 
plancher, l’ouvrier de service, et par un contre-poids mobile disposé entre 
les bras au-dessous du plancher. 

La force du moteur à vapeur dans la machine que nous venons de dé- 
crire est de 6 chevaux. 


Le poids total de cette grue est de 1051120, réparti ainsi : 


RONDE: emmener ei am cemeea vies e 73231600 
d'A a E ENAN A IE AAE ENES 3423 800 
PEE trou tasamaueentianuses 61 800 
AC ns same spammeurs 2 
405441200 


Le prix de l’appareil complet est de 10,500 fr. pour la grue mobile, 
et 8,000 fr. pour la grue fixe du même modèle, quant au moteur, mais 
avec un pivot fixé dans un massif, sur une hauteur de 2 mètres. 
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L’énorme quantité de calorique absorbé par la vaporisation a fait son- 
ger depuis longtemps à se servir de la vaporisation des liquides volatils 
dans le vide, pour produire artificiellement du froid et fabriquer de Ja 
glace. Les liquides qui, comme l’éther, le sulfure de carbone, etc., en- 
trent en ébullition à une basse température, et possèdent encore à celle 
de congélation de l’eau une tension considérable (14 à 15 centimètres 
de mercure), sont éminemment propres à produire ce résultat. 

Jusqu'à ces dernières années, sauf quelques essais sans résultats vrai- 
ment sérieux au point de vue pratique, l’industrie n’avait pu tirer parti 
de cette propriété physique. M. Carré, à la suite d’études sérieuses et de 
nombreuses expériences, est arrivé à combiner une série d'appareils ingé- 
nieux qui peuvent être appliqués industriellement à l’obtention d'un 
grand nombre de produits. 

Avant de décrire l'appareil qui fait l’objet de cet article, et qui est des- 
tiné spécialement à l'extraction du sulfate de soude et à la cristallisation 
de divers sels, nous allons décrire sommairement, d'après une note 
communiquée par M. Carré à l’Académie des Sciences (séance du 24 dé- 
cembre 1860), les appareils radicalement nouveaux au moyen desquels 
la production du froid est obtenue sans le secours de moyens mécani- 
ques. 

Le principe de ces appareils repose sur l'absorption en vase clos des 
gaz liquéfiés ou vapeurs condensées par des corps quelconques pour la 
production du froid, leur séparation de leur dissolvant par la chaleur, 
accompagnée de liquéfaction dans un autre vase communiquant avec le 
premier, sous l'influence de la tension combinée avec une température 
plus basse suivie de la réabsorption par le liquide, ou corps désaturé ou 
appauvri, lorsqu'il est soumis au refroidissement. Ces opérations peu- 
vent être indéfiniment répétées. 


EXTRACTION DU SULFATE DE SOUDE. 387 


Les appareils employés par M. Carré sont intermittents ou continus. 


L'appareil intermittent est d’une simplicité tout à fait rudimentaire. Que l'on 
se figure deux cornues suffisamment résistantes, d’une capacité respective de 
4 à & volumes, et dont les deux cols un peu élevés et allongés seraient soudés 
par leurs extrémités ; la plus grande, remplie au trois quarts d’une solution am- 
moniacale concentrée, est placée sur le feu, tandis que la plus petite plonge dans 
l’eau froide; on chauffe la solution jusque vers 430 ou 440°, point où presque 
tout le gaz s’est séparé de l’eau pour venir se liquéfier dans la seconde cornue; 
on constate facilement la température sur un thermomètre placé dans un tube 
fermé qui pénètre dans la solution. La séparation terminée, on met au contact 
de l’eau froide le récipient contenant l’eau épuisée ; la réabsorption du gaz liqué- 
fié commence immédiatement, et sa volatilisation détermine dans la petite cor- 
nue un froid qui peut facilement congeler l’eau dont on l'entoure. Ce froid est 
intense et peut descendre au-dessous de 40°. M. Balard, en faisant fonctionner 
l'appareil au collége de France, a pu solidifier le mercure. 

Au lieu de cornues, M. Carré emploie dans la pratique de simples récipients 
cylindriques reliés par un tube; il est nécessaire que ces vases soient exacte- 
ment clos et purgés d’air pour faciliter la liquéfaction et l’absorption; celle-ci 
se trouve en outre favorisée par la disposition en couches superposées du liquide 
dans le récipient où elle se produit; cette même disposition intervient encore 
pour épurer le gaz de vapeur d’eau pendant son dégagement qui a lieu progres- 
sivement de bas en haut, à travers des liquides de plus en plus riches qui re- 
tiennent la plus forte partie de l’eau entraînée. 

Malgré le lavage du gaz pendant son dégagement, il entraîne toujours un peu 
de vapeur d’eau qui reste liquide dans le réfrigérant après chaque opération, et 
l'appareil se trouverait bientôt hors de service s’il n’était disposé pour restituer 
l'eau de l’un à l’autre récipient après une série d'opérations. Cette restitution 
s'opère d'elle-même en maintenant pendant quelques secondes le réfrigérant au- 
dessus de la chaudière. Cet instrument intermittent, spécialement destiné aux 
usages domestiques, produit un minimum de 5 kilogrammes de glace par kilo- 
gramme de charbon brülé dans un fourneau de cuicine. 

L'appareil continu est susceptible de développements presque illimités. Il se 
compose principalement d'une chaudière chauffée à feu nu ou au moyen de la 
vapeur; d'un barboteur superposé à la chaudière pour l'épuration du gaz; d'un 
liquéfacteur tubulaire où le gaz se liquéfie sous l'influence d’un courant d’eau 
froide; d’un réfrigérant dont la forme est appropriée à la destination et dans le- 
quel le gaz liquéfié s'écoule à mesure ; d’un vase à absoption dans lequel le gaz 
s'élance du réfrigérant pour se dissoudre dans l’eau comme la vapeur d’eau se 
résout dans un condenseur ordinaire, avec cette différence qu'ici l’eau d’absorp- 
tion doit être constamment refroidie par un courant d’eau passant dans un ser- 
pentin, et qui emporte le calorique latent dégagé par l'absorption; d’une pompe 
qui refoule à la chaudière l’eau saturée dans le vase à absorption; et, enfin, d’un 
régénérateur dans lequel l’eau qui doit servir à l'absorption, prise épuisée ou à 
peu près au bas de la chaudière, échange sa température avec celle de l’eau sa- 
turée qui s’y rend en sens inverse. 

La fonction de la chaudière est assimilable à celle d’un appareil distillatoire, 
la séparation du gaz ammoniac de l’eau s'y produit facilement, et comme l’eau 
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n'a pas besoin d’être complétement épuisée, puisqu'elle n’est pas écoulée au de- 
hors, il est inutile de multiplier les engins séparateurs. Le barbotage du gaz 
dans le récipient où arrive la solution au maximum de concentration l’épure suffi- 
samment pour donner de bons résultats ; la liquéfaction du gaz, toujours un peu 
aqueux, se produit sous une tension de 6 à 7 atmosph. à la température de 25°. 

L'absorption du gaz par l’eau est accompagnée d'un dégagement considérable 
de calorique, qui est l'équivalent du froid produit par le calorique absorbé dans 
le réfrigérant. Étant donnés, la quantité du gaz ammoniac à absorber, égale à 
30 p. 0/0 en poids de la quantité d’eau, le calorique de dissolution de 4 kilo- 
gramme d'ammoniaque égal à 514 calories, on trouve que 4 kilogr. d’eau, pour 
se saturer au point voulu sans changer de température, nécessite la soustraction 
de 154,20 calories; l'absorption serait impossible dans la mesure nécessitée par 
le travail, si la solution n’était constamment refroidie par le passage de l’eau 
froide dans un serpentin placé à l'intérieur du vase où elle se produit. 

La solution ammoniacale de la chaudière s’est d’abord dépouillée de la plus 
forte partie de son gaz, et lorsque l'appareil est prêt à entrer en travail de réfri- 
gération, elle se trouve très-appauvrie, surtout dans les couches inférieures; mais 
comme elle contient encore une quantité notable d'ammoniaque, et qu'il y au- 
rait en outre perte majeure à l’écouler chaude, il devient important de la rendre 
propre à l'absorption en échangeant sa température avec celle de l’eau saturée 
qui retourne à la chaudière; il résulte de cet échange que la chaudière n’a à 
fournir que l'équivalent en calories à haute température de la somme des calo- 
ries à basse température qui seront absorbées dans le réfrigérant, el sauf des 
pertes qui ne peuvent être majeures, par rayonnement et imperfection d'échange, 
on peut déterminer à priori, par le pouvoir calorifique d’un combustible, la 
quantité de calories qu’il pourra soustraire à un corps donné. 

L’intensité du froid que l’on peut produire avec cet appareil peut varier dans 
des limites très-étendues et se déterminer par la quantité de gaz dont on char- 
gera l’eau dans le vase à absorption; plus elle y passera abondamment, plus 
l'absorption sera énergique et conséquemment le froid intense; en ne faisant ab- 
sorber que 45 à 20 p. 0/0, le froid descendra facilement à — 50° ou — 60°. 

L'eau entrainée en vapeur avec le gaz ammoniac finirait, en s’accumulant dans 
le réfrigérant, par paralyser son action; une extraction intermittente ou con- 
tinue, avec échange de la température du liquide sortant avec celle du liquide 
entrant, obvie à cet inconvénient. L'échange de température est encore pratiqué 
entre le gaz qui sort très-froid du réfrigérant et le liquide qui y arrive du liqué- 
facteur à 20 ou 25°; ces échanges s'obliennent facilement en faisant serpenter 
Tun des deux tubes abducteurs autour de l’autre. 

Des précaulions particulières doivent être observées dans la construction de 
ces appareils; le cuivre allié de la plus petite quantité de zinc doit en être pros- 
crit, parce que sa constitution moléculaire est rapidement altérée et sa ténacité 
détruite. Le cuivre jaune immergé quelques heures dans une solution ammonia- 
cale faible et à froid devient aussi friable que l'argile. Parmi les métaux usuels, 
le fer, la fonte, l'acier, l'étain, le plomb, résistent sans altération ; les rivures 
soudées à l'étain ou au plomb ne laissent d'ailleurs possibilité à aucune fuite, 
condition essentielle pour éviter l’appauvrissement de la solution et permettre un 
fonctionnement indéfiniment prolongé. 
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La fabrication des produits chimiques peut trouver un puissant auxi- 
liaire dans la réfrigération artificielle; on sait qu’un grand nombre de 
substances sont beaucoup moins solubles à froid qu’à chaud; la plupart 
des sels sont dans ce cas, et si on soumet leurs dissolutions à un froid 
intense, on peut obtenir la cristallisation de la presque totalité des sels 
qu’elles contiennent; la cristallisation à froid présentera souvent des avan- 
tages très-marqués sur celle par vaporisation, surtout lorsqu'on doit agir 
sur des solutions faibles. Étant donnée, par exemple, une solution de sul- 
fate de soude contenant 10 p. 0/0 de sel, 100 kilogr. de cette dissolution 
à traiter par vaporisation nécessiteraient l'emploi de 15 kilogr. de houille 
à raison de 6 kilogr. d’eau vaporisée par kilogramme de combustible, 
tandis que par voie de réfrigération le même travail est obtenu avec en- 
viron 1/2 kilogr. de houille. 

Sans entrer dans l'exposé théorique de ces effets constatés par l'expé- 
rience, et appliqués déjà à l'extraction du sulfate de soude des eaux sa- 
lées, par les méthodes de M. Balard dans l’une des plus importantes sa- 
lines du Midi, celle de MM. Henri Merle et Ce, nous allons décrire les 
appareils avec lesquels on les obtient, et qui sont dus à M. Carré. 

Comme nous l'avons dit, l'agent producteur du froid est ici un liquide 
très-volatil, tel que l’éther sulfurique, l’éther chlorhydrique, ou même, 
lorsqu'on veut obtenir un degré de froid très-intense, un gaz liquéfié tel 
que l'acide sulfureux; cet agent est renfermé dans un appareil tubulaire 
nommé réfrigérant; une pompe pneumatique, actionnée par un moteur, 
soutire les vapeurs de ce réfrigérant et les refoule dans un condenseur 
tubulaire, où elles se résolvent sous l’influence d’un courant d’eau froide, 
pour de là retourner au réfrigérant et s’y vaporiser de nouveau. 

L'arrivée du liquide à dépouiller, l'extraction des produits et l’écoule- 
ment des liquides épuisés sont continus; le liquide épuisé échange préa- 
lablement sa température avec celle du liquide saturé, qui arrive en cir- 
culant en sens inverse dans des appareils tubulaires, de sorte que toute 
la puissance réfrigérante est utilisée au profit du travail effectif. 

Les dispositions particulières de cet appareil seront aisément com- 
prises à l'inspection des figures de la planche 27, et son fonctionnement 
par la description que nous allons en donner. 


DESCRIPTION DE L'APPAREIL DESTINÉ A L'EXTRACTION 
DU SULFATE DE SOUDE, 


REPRÉSENTÉ PL. 21. 


La fig. { est un plan général vu en dessus, le cylindre de la pompe 
pneumatique coupé suivant son axe. 

La fig. 2 est une section longitudinale faite par la caisse du réfrigérant. 

La fig. 3 montre le même appareil, vu par bout et suivant une coupe 
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transversale, passant par le réfrigérant et par laxe du condenseur. 

Ces figures sont dessinées à l'échelle de 1/40. 

Les fig. 4 et 5 indiquent, en sections verticale et horizontale, à 
1/20, la disposition intérieure de l'appareil collecteur. 

La fig. 6 représente isolément l'appareil servant à échanger la tem- 
pérature du liquide épuisé avec celle du liquide à traiter. 

La fig. 7 est un détail à 1/5 des tubes échangeurs. 

La fig. 8 est une coupe, par l’axe de la tige du piston et des soupapes, 
de l’un des fonds de la pompe pneumatique. 

Enfin, la fig. 9 est une section d’une valve, appelée par l’auteur : robi- 
net du vide absolu. 

Les dispositions générales de la pompe pneumatique diffèrent peu des 
appareils de ce genre. Elle se compose d’un cylindre en fonte A fondu 
avec des oreilles qui servent à le fixer sur le bâti horizontal B, prolongé 
pour recevoir les glissières B” et les paliers c de l'arbre à manivelle C. 

Cet arbre, actionné par un moteur quelconque, au moyen d’une 
courroie montée sur l’une des deux poulies-volants V, commande di- 
rectement la tige p du piston P de la pompe, par la bielle en fer forgé D. 

La tige p traverse un stuffing-box hydraulique a, formant clôture her- 
métique autour de cette tige; il est disposé au centre du couvercle A’ 
(fig. 1 et 8), de la manière suivante : deux garnitures de cuir embouti 
sont engagées à l'intérieur de cette boîte ; la première repose sur la face 
externe du fond, et la seconde est appliquée à l’orifice de la boîte qu'elle 
ferme par une bride en fonte a’, serrée par des boulons à écrou. 

Dans l’intérieur de la boîte, entre les cuirs formant la double garniture, 
est placée une longue bague en bronze b (fig. 8), percée de trous à sa 
circonférence, afin de laisser pénétrer jusqu'à la tige l'huile qui arrive par 
le tube b’, en communication avec un réservoir supérieur : cette huile 
remplissant complétement l’espace annulaire ménagé autour de la tige 
exclut toute rentrée à l'intérieur. Le serrage du premier cuir embouti 
fermant le fond de la boîte est obtenu par la bague b, et une rondelle en 
fer sur laquelle on exerce une pression facultative à l’aide des vis c’. 

Les fonds de la pompe pneumatique sont percés chacun de quatre ou- 
vertures circulaires fermées par des soupapes s’ouvrant à charnière; elles 
sont en acier très-mince, pour être aussi légères que possible. C'est afin de 
pouvoir accélérer la marche de la pompe, et, par suite, réduire son 
volume, que ces fonds sont munis de plusieurs soupapes. Celles su- 
périeures d (fig. 8) sont les soupapes d'aspiration, et celles inférieures d’, 
les soupapes de refoulement. Les premières s'ouvrent naturellement du 
dehors au dedans du cylindre, et les secondes inversement. 

L'ouverture des soupapes d'aspiration est limitée par de petites tringles 
articulées en fer e, et celle des soupapes de refoulement par un bu- 
toir e', auquel est ajoutée une lame de ressort courbe e?, qui repousse le 
clapet dès que le piston commence sa course rétrograde. Les siéges de 
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ces soupapes sont mobiles, afin de faciliter les réparations; ils sont munis 
d’un petit rebord qui s’enclave dans l’épaisseur du fond et y forme joint. 

Sur les ouvertures des soupapes d’aspiration sont fixées les brides des 
deux tuyaux E reliés au gros tube bifurqué E’, qui établit la communi- 
cation du corps de pompe avec le vase cylindrique F, servant de collec- 
teur commun aux vapeurs qui arrivent de l'appareil réfrigérant. 

Les soupapes de refoulement s'ouvrent à l’intérieur des tubes G assem- 
blés avec ceux G’, communiquant avec le condenseur tubulaire H. 

L'appareil réfrigérant se compose de plusieurs rangées de tubes hori- 
zontaux F’, assemblés sur des tubes f, disposés transversalement de ma- 
nière à relier entre elles chaque série formant une rangée dans le plan 
horizontal. Ces tubes collecteurs partiels sont réunis au collecteur com- 
mun F au moyen des tubulures f’. Tout l’appareil est enfermé dans une 
cuve rectangulaire en tôle I, dont l'extrémité opposée à l’arrivée du 
liquide à refroidir est munie d’un appendice en forme d’entonnoir 1’, 
dans lequel les cristaux déposés dans la cuve I sont amenés continuel- 
lement par les palettes j d’un agitateur J, destiné, en outre, à renouve- 
ler les points de contact du liquide, et à empêcher l’adhérence des cris- 
taux sur les tubes. Cet agitateur est composé d’une double rangée de 
règles en bois placées horizontalement, l’une au sommet de la cuve et 
l’autre au fond, et reliées entre elles par des tringles rectangulaires j’, 
qui descendent verticalement entre les tubes F’. 

Aux règles inférieures sont montées à charnière les palettes en tôle j, 
afin que, dans le mouvement de va-et-vient communiqué à ce châssis, 
elles puissent se présenter verticalement pour repousser les cristaux dans 
la trémie, et s'incliner ensuite pour passer au-dessus des nouveaux cris- 
taux formés derrière ces palettes. 

Le mouvement de va-et-vient est transmis à cet agitateur par le petit 
arbre coudé i, relié aux règles supérieures du châssis J par la bielle mé- 
plate en fer J’. Cet arbre est animé d’un mouvement de rotation continu 
par une courroie qui embrasse la poulie i’ (fig. 1). 

La cuve I est recouverte, sur toutes ses faces, d’une enveloppe en 
bois K, qui laisse un espace libre pour y loger de la sciure de bois, du 
feutre ou toute autre matière non conductrice de la chaleur. Le tout est 
monté sur un bâti en fonte ou en bois K’, ou pouvant être établi direc- 
tement sur le sol, suivant que les exigences du local et la commodité 
de l'installation le demandent. 

Une cloison k partage la cuve, de façon à former dans la capacité I’ une 
région de repos dans laquelle le liquide se décante avant de s'écouler par 
le col de la trémie, qui reçoit également les cristaux. Ils sont enlevés au 
fur et à mesure de leur arrivée par une drague L, composée de godets 
en métal Z, criblés de petits trous pour laisser échapper l’eau, et fixés 
sur une toile sans fin passant sur deux rouleaux mobiles. Celui supérieur 
est commandé par une courroie qui fait tourner lentement la poulie l’, 
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fixée sur le prolongement de l'axe de ce rouleau. Comme la cuve, le 
conduit rectangulaire en tôle qui renferme la drague est entouré de ma- 
tière non conductrice que recouvre la chemise en bois L’. 

Un appareil tubulaire, servant à échanger la température du liquide 
épuisé avec celle du liquide à traiter avant son arrivée au réfrigérant, est 
disposé près de ce dernier. Il est composé de deux cylindres en cuivre 
mince M, montés verticalement l'un près de l’autre dans une caisse en 
bois; ces cylindres (fig. 3 et 6) sont garnis intérieurement d’un grand 
nombre de tubes de même métal M’, soudés par leurs extrémités à des 
tubulures repoussées dans les diaphragmes m, qui terminent le faisceau, 
et dans lesquelles la soudure faite à Pétain est emboutie sur une grande 
surface ; le contour des plaques est lui-même replié pour se souder sur 
l'enveloppe M. 

Tous les tubes échangeurs M’ sont garnis intérieurement de chapelets 
composés de petits disques minces fixés de distance en distance à des 
tringles articulées m’ (fig. 2, 3 et 7), qui sont reliées à deux plateaux 
suspendus, au-dessus des cylindres M, à un levier à deux branches N. 
L’axe de celui-ci reçoit un mouvement circulaire alternatif au moyen 
du levier n et de la bielle N’, reliée à l'arbre i. Au moyen de cette trans- 
mission, les chapelets sont animés d’un mouvement ascendant et des- 
cendant à l’intérieur des tubes échangeurs, ayant pour but d'y empê- 
cher l’adhérence des cristaux précipités par le refroidissement. 

Les vapeurs refoulées par la pompe sont conduites par les tuyaux G 
et G’ dans le condenseur H, et circulent autour des tubes H’ (fig. 3), 
dans la capacité comprise entre les deux diaphragmes h. Au contact de 
ces tubes, dans lesquels circule un courant d’eau froide, ces vapeurs s’y 
condensent, et le liquide ainsi reconstitué est repris au bas du conden- 
seur par le tube O, qui le ramène au réfrigérant après avoir serpenté 
autour du gros tube d’aspiration E’, qui le refroidit notablement au con- 
tact des vapeurs très-froides qui y circulent. 

Par le fait de la différence de tension qui existe entre le condenseur 
et le réfrigérant, le liquide volatil tend naturellement à retourner à ce 
dernier; pour régler ce retour, un robinet O’ est disposé sur le parcours 
du tube O. Il est analogue, comme construction intérieure, aux soupapes 
ordinaires à siége; sa tige motrice o (fig. 9) traverse, au lieu de stuffing- 
box, une membrane métallique flexible o’, cannelée circulairement pour 
obtenir une flexion plus grande. Cette membrane est soudée par son 
pourtour à un appendice évasé fondu avec le boisseau du robinet, et par 
son centre est reliée à la tige de la soupape. Cette tige est commandée 
extérieurement par un écrou à collet tournant au centre d’une arcade 
fixée au boisseau, et un autre écrou plus petit limite la course de la sou- 
pape et par suite la flexion de la membrane métallique o’. 

Nous allons compléter la description des pièces qui composent l'ap- 
pareil, en suivant la marche de l'opération pendant le fonctionnement. 
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MARCHE DE L'APPAREIL. 


La solution à frapper est amenée par le tuyau p (fig. 4 et 6) au som- 
met du premier cylindre de l'appareil échangeur M. Elle traverse les 
tubes M’, remonte par le tuyau p’ pour traverser également les tubes 
du second cylindre, et pénétrer ensuite par le tuyau d'arrivée P, dans la 
cuve I du réfrigérant F’. Le liquide épuisé sort de cette cuve par le 
tuyau P’, circule autour des tubes du second cylindre, puis par le 
tuyau P? (fig. 6) dans le premier cylindre, et s'échappe après avoir 
échangé presque complétement sa température avec celle du liquide qui 
traverse les tubes. En mettant à la suite un nombre suffisant d'appareils 
du même genre on peut échanger la température des deux liquides à un 
ou deux degrés près. 

L’éther que doit renfermer l'appareil est introduit dans un vase R’ 
logé dans celui R, monté au sommet du collecteur F. A cet effet, ce vase 
est muni d'une tubulure r (fig. 1, 2 et 4) fermée par un bouchon à vis. 

La pompe pneumatique mise en mouvement aspire, par le gros tube E’, 
les vapeurs qui, des tubes F’ du réfrigérant, se rendent dans le collecteur 
commun F. Ces vapeurs sont refoulées par les tuyaux G dans le con- 
denseur tubulaire H, où elles reprennent l’état liquide sous l'influence 
du courant d’eau froide qui traverse les tubes H’. Le liquide reconstitué 
retourne par le tube O au réfrigérant. 

Avant d’être distribué aux rangées de tubes qui composent cet appa- 
reil, le liquide traverse le vase R (fig. 4), dont la fonction est d'empêcher 
tout accès de vapeurs non liquéfiées qui ramèneraient du calorique; ar- 
rivant par le tube O, il soulève le vase intérieur R’ et fait diverger les 
trous d'écoulement s, s’ jusqu’à ce que, surmontant les bords supérieurs 
du vase, il le remplisse en partie et le fasse enfoncer assez pour ramener 
les trous s et s’ vis-à-vis l’un de l’autre; l’écoulement s'établit alors par 
ceux-ci proportionnellement à la quantité de liquide reconstitué. Le 
vase S, qui le reçoit, le répartit à chacune des rangées au moyen des 
tubes verticaux t, percés de petits trous à égale distance du fond sur 
lequel ils sont fixés; leur extrémité inférieure s'engage dans des en- 
tonnoirs adhérents aux tubes t’, qui aboutissent aux collecteurs f’. 

La fig. 5 montre en plan les diverses directions des tubes t’. 

Au bas du condenseur H est placé un tube v, qui vient plonger dans 
un bain de mercure placé au fond de la cuvette x, et constitue une fer- 
meture barométrique qui permet, lors de la mise en train de l'appareil, 
d’expulser au dehors tout l'air intérieur, sans laisser possibilité à aucune 
rentrée, lorsque le vide est établi dans le condenseur ; la petite cuvette y 
s'oppose à ce qu'une projection accidentelle de mercure puisse péné- 
trer dans le condenseur. Le tuyau z conduit l'air mélangé de vapeurs 
à travers un ou plusieurs récipients laveurs qui ne sont pas représentés 
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sur notre dessin, et contenant de l’alcool, de l'huile ou de l’eau, qui 
recueillent la presque totalité des vapeurs entraïnées. 

Des appareils construits sur les mêmes principes peuvent être appli- 
qués à la séparation de l’eau d'avec les corps qu’elle tient en dissolution 
et qu’elle rejette en cristallisant, comme fabrication de glace douce et de 
sels avec l’eau de mer et les eaux minérales; à condenser directement 
des produits très-volatifs; à favoriser des réactions qui ne peuvent s’ob- 
tenir qu'à une température très-basse, l’hydratation de divers sels, la 
dissolution de certains gaz; à la concentration, par congélation de l’eau, 
de diverses solutions diluées, par exemple, des vins, alcools, acides; à 
modérer l'échauffement produit par la fermentation, notamment des 
vins, bières, vinaigres; à raffermir, pour faciliter diverses opérations, cer- 
tains corps que la chaleur rend pâteux, tels que les stéarines, parafines, 
suifs, avant la compression qui doit en exprimer les huiles. 

Les réfrigérants employés à fabriquer la glace consistent principale- 
ment en un ou plusieurs alvéoles rentrant dans un récipient clos et en- 
tourés du liquide volatil ou gaz liquéfié. Les réfrigérations d'air, des 
liquides, se font mieux autour de réfrigérants tubulaires disposés en fais- 
ceaux dans des cuves, avec agitation, pour renouveler les points de con- 
tact. 

L'’obtention d'eau douce avec l’eau de mer par voie de congélation 
n’exige qu’une dépense de calories beaucoup moindre que celle qu’exi- 
gerait sa vaporisation. 


ÉTANT DONNÉS D'UNE PART : NOUS AVONS D'AUTRE PART : 
Calorique latent de vaporisation d'an kilo- Calorique latent de congélation d'un kilo- 
gramme d'eau........ ST 537,00 Dan R l EET 79,25 
Calorique spécifique de 15 à 4000........ 83,00 Calorique spécifique de + 45 à — 5..... 20,00 
Calorique spécifique sur 4/4 de résidu.... 21,25 Calorique spécifique sur 1/4 de résidu... 3,75 


Total........ 643,25 dodlrsseours 103,00 


En faisant geler lentement l’eau de mer, la glace formée est pure; si 
elle gèle rapidement, de l’eau salée s'interpose entre les cristaux; mais 
on peut expulser celle-ci en concassant la glace et la soumettant à l'ac- 
tion d’une turbine centrifuge. 


FILATURE DU COTON 


LAMINOIR EN GROS 


PAR 


M. DANGUY jeune, constructeur à Rouen 


(PLANCRE 28) 


On sait que les préparations du premier degré du coton ont pour but 
d’abord de le nettoyer parfaitement et de le débarrasser des graines, des 
boutons et de tous les corps étrangers qu'il peut contenir, puis d’amincir 
progressivement le ruban en disposant les brins toujours bien parallèle- 
ment. Pour atteindre ce résultat important, on emploie des laminoirs qui 
sont composés d’un certain nombre de cylindres étireurs, disposés par 
paire, comprenant chacune un cannelé et un cylindre de bois recouvert de 
peau et placé au-dessus du premier, et ayant tous deux leur axe dans le 
même plan vertical. Plusieurs paires de cylindres semblables étant ainsi 
placées parallèlement, la mèche une fois engagée est entraînée de l’une à 
lautre; la vitesse allant en croissant de la première paire à la dernière, la 
mèche sort naturellement avec la vitesse du dernier cylindre. Le premier, 
animé d’une vitesse bien moindre, ne peut fournir une longueur de ruban 
aussi considérable que celui qui suit. Il faut donc, puisqu'il y a continuité 
dans le travail, qu’il y ait laminage. Ce n’est plus un laminage comme 
celui qui a lieu dans le travail des métaux, où l’écartement des molé- 
cules est produit par une pression considérable, à laquelle vient le plus 
souvent en aide un puissant auxiliaire, le calorique. En effet, celui-ci en 
détruisant une partie de la force qui tend à rapprocher les molécules les 
unes des autres, facilite leur séparation et la déformation du métal. Dans 
l'étirage du coton, rien de semblable ; les étireurs agissent par traction 
d'une paire à l’autre et l'allongement est produit par le redressement et 
le glissement des fibres les unes sur les autres. 

On voit donc qu'un pareil laminage ne peut s'effectuer convenable- 
ment qu’en tenant compte de certaines conditions essentielles qu'il est 
peut-être bon de rappeler ici sommairement. 
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La première condition, c'est de donner aux cylindres étireurs un 
écartement plus grand que la longueur des fibres qui composent le 
ruban, sans quoi chacune d’elles étant prise en même temps entre deux 
paires de cylindres, et soumise à deux forces contraires, serait inévita- 
blement brisée. 

En second lieu, il faut que le coton soit très-propre et débarrassé 
complétement de tout corps étranger, qui, faisant obstacle, s'opposerait 
au libre glissement des filaments, à leur disposition bien parallèle et enfin 
à l’homogénéité du ruban à la sortie. 

Enfin, dans le plus grand nombre de cas, il ne faut pas procéder brus- 
quement à un étirage considérable, sans avoir préalablement préparé les 
fibres. En effet, bien que celles-ci aient une surface très-lisse et soient 
par conséquent toutes disposées à glisser les unes sur les autres avec la 
plus grande facilité, elles doivent vaincre cependant une certaine adhé- 
rence qui leur a été donnée dans les opérations précédentes pour les 
besoins de la manipulation. 

Dans d’autres circonstances, c’est une faible torsion qu’il est bon de 
donner pour que la mèche, plus petite, puisse se soutenir. Dans les deux 
cas, que les fibres adhèrent les unes aux autres par torsion ou tout 
autrement, il faut les isoler complétement pour éviter les coupures dans 
le laminage. On arrive à ce résultat en faisant passer la mèche entre deux 
paires de cylindres dont la différence de vitesse est très-faible, mais 
suffisante pour détruire l’adhérence. 

Ainsi, supposons qu’il s’agisse d'obtenir un étirage de ruban de six 
fois plus grand à la sortie des cannelés qu’à l’entrée, on emploiera dans 
ce cas, par exemple, 3 paires de cylindres. Entre les deux premiers, on 
étirera de 1,2, tandis qu'entre les deux derniers, on étirera de 5, de 
manière que le produit 14,2 x 5 = 6, qui donne finalement l’étirage 
que l’on voulait obtenir. 

Les machines de filature qui laminent le coton, autres que les bancs 
d’étirage, sont à 3 cylindres. Ceux-ci ont 4, le plus souvent 5 et quelque- 
fois même 6 cylindres. Ceux qui sont à 5 cylindres en ont 3 derrière et 
2 devant; ceux à 4 ou à 6 cylindres en ont autant derrière que devant. 

Les laminoirs à 6 cylindres sont exclusivement réservés pour les cotons 
longue soie. Si on les employait pour les cotons courte soie, l’étirage 
serait exagéré et donnerait un fil énervé et sans résistance. On emploie 
plus généralement les laminoirs à 5 cylindres. Dans ce cas, on étire fort 
peu entre le quatrième et le cinquième cylindre. 

Pour les gros numéros, il est peut-être préférable d'employer les éti- 
rages à 4 cylindres, qui fonctionnent deux à deux, comme dans la ma- 
chine que nous allons décrire. 

Quel que soit le système que l’on adopte, il faut apporter dans la con- 
struction des cylindres le plus grand soin. Les cannelures ne doivent pas 
être trop profondes et surtout exemptes de parties rugueuses. Dans cha- 


LAMINOIR DU COTON. 397 


cun d’eux, on distingue la table qui est la partie cannelée ; autant de fois 
que celle-ci se répète sur un même rang, autant de tables. 

La téte est la réunion des parties cannelées sur lesquelles passe un 
même ruban pour être soumis à tout l'étirage que lui donne la même 
machine. 

On a beaucoup varié la construction des bancs d’étirage. Aujourd'hui, 
il n’y a plus guère que deux systèmes. 

Dans l’un dit à têtes croisées, le ruban, après sa sortie de la première 
tête, passe à la seconde, disposée en sens contraire, puis de la seconde à 
la troisième et ainsi de suite jusqu'à la dernière. 

Dans l’autre système, le ruban ne passe qu’une seule fois par la même 
machine. Il y a alors autant de machines que de passages. 

L'étirage total que subit successivement le coton est toujours très- 
considérable. Il en résulte que la mèche, au bout de peu de temps, ne 
tarderait pas à être tellement faible qu’il lui serait impossible de se sou- 
tenir. Pour remédier à cet inconvénient, on est obligé de doubler un 
grand nombre de fois, c’est-à-dire de réunir deux ou plusieurs mèches 
ensemble derrière chaque machine, de manière qu'après l'allongement 
la mèche présente encore une grosseur suffisante pour se prêter à toutes 
les manipulations. Le doublage a encore un autre avantage, c'est de faire 
disparaître quelques défauts qui auraient pu se produire précédemment 
et de rendre le produit plus homogène. Il ne faut pas cependant abuser 
de ce moyen, car un étirage exagéré détruit l’élasticité des filaments et 
donne un fil peu résistant. 

C’est en sortant de la carde, qui a achevé le nettoyage et commencé à 
disposer parallèlement les fibres, que le coton est soumis à l’action des 
laminoirs. Pour les numéros ordinaires, trois passages suffisent. La mèche 
est reçue, soit dans des pots tournants qui lui donnent une faible torsion, 
soit dans un canal où elle se réunit aux autres mèches livrées par le 
même banc pour former une nappe qui, elle-même, se rend dans un 
chariot ou bien encore sur un réunisseur *. 

Quand on emploie un chariot, on lui donne un mouvement de va-et- 
vient, pour que la nappe se range parfaitement en couches parallèles. La 
boîte qui reçoit le coton n'est pas fixée invariablement au chariot, de 
sorte que, lorsqu'elle est pleine, il suflit de l'enlever et de la placer der- 
rière la machine suivante. 

Si on emploie une machine à réunir, le rouleau une fois formé est 
placé sur des supports derrière les cylindres cannelés. Enfin, dans le cas 
des pots tournants, on porte ceux-ci, dès qu’ils sont pleins, en face de 
chaque tête en nombre suffisant, afin que la réunion de plusieurs mèches 
en une seule suffise pour alimenter une tête. 


1. Nous avons donné dans une livraison précédente de ce volume la description com- 
plète d’un réunisseur construit également par M. Danguy. 
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Nous avons dit qu'il était dangereux de trop étirer le coton et les incon- 
vénients graves qui en résulteraient. Il est encore une précaution impor- 
tante et dont dépend souvent la qualité du fil. Nous voulons parler de 
l’écartement à donner aux cylindres. Ils doivent varier suivant les cir- 
constances. Les nombres que nous pourrions donner, et qui sont admis 
dans certaines filatures, sont souvent impraticables pour d’autres qui 
produisent les mêmes numéros; car il faut tenir compte non-seulement 
de la longueur de la soie, mais encore de la grosseur de la mèche. En 
règle générale, on doit écarter davantage les cylindres de derrière, qui 
ont une plus grande masse de coton à laminer, et on diminue l’écartement 
à mesure que l’on passe d'une machine à la suivante. 

Avant de décrire le laminoir de M. Danguy, représenté sur la pl. 28, 
il n’est peut-être pas inutile de rappeler en quelques mots les différences 
qui existent entre les trois passages qui correspondent aux trois bancs 
du même constructeur. 

PREMER passace. — Le banc d’étirage qui correspond au premier pas- 
sage, appelé banc en gros, reçoit derrière les cylindres cannelés 10 rou- 
leaux sortant du réunisseur de cardes et qui sont étirés de 10, c'est- 
à-dire que la vitesse à la circonférence du premier cylindre est 10 fois 
plus grande que celle du quatrième. Il porte quatre cannelés. Les can- 
nelés de devant étirent de 3 2/3 avec une pression de 25 kilog., et ceux 
de derrière étirent de 3 avec une pression de 36 kilog. Il n’y a pas d’éti- 
rage proprement dit entre le deuxième et le troisième cylindre, mais une 
simple tension de 1/32 environ, qui empêche la mèche de tomber et 
prépare à l’étirage suivant. 

En sortant des cannelés, la mèche passe dans un petit entonnoir de 
30 millimètres de diamètre, puis entre deux rouleaux d’appel pour 
former un ruban plat de 35 millimètres; les dix rubans tombent chacun 
dáns un anneau ovale placé sous chaque rouleau d’appel, ensuite sur un 
couloir en fonte polie où ils se réunissent. 

Avant de se rendre dans le chariot, les dix rubans sont appelés par 
deux rouleaux obliques. Ils ne sont pas simplement juxtaposés, mais se 
recouvrent l’un l’autre, moitié par moitié, de manière à faire une nappe 
aussi régulière que possible. 

Enfin, celle-ci se dépose en couches parallèles dans une boîte de 0™ 60 
de longueur, 0=19 de largeur, 0=70 de hauteur, mobile sur un chariot 
dont la vitesse est calculée pour la recevoir à mesure qu’elle se forme. 

SECOND PassacE. — C’est derrière le deuxième banc d'étirage, appelé 
aussi banc intermédiaire, que l’on porte les boîtes sortant du laminoir en 
gros. Les deux machines étant absolument semblables, le travail du 
coton se reproduit dans les mêmes conditions, sans aucune espèce de 
changement. 

TROISIÈME PASSAGE. — Le banc en fin, qui correspond au troisième pas- 
sage, opère sur les nappes qui sont livrées par le banc intermédiaire. La 
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mèche, après avoir été laminée, est reçue dans un entonnoir terminé 
par une douille de 4 millimètres de diamètre intérieur, puis est appelée 
par deux rouleaux qui sont pressés l’un contre l’autre par un poids d'en- 
viron 10 kilog., afin de pouvoir tirer facilement le ruban qui passe dans 
la douille de l'entonnoir. 

En sortant des rouleaux d’appel, cette mèche tombe dans des pots 
tournants de 18 centimètres de diamètre, et se dépose uniformément en 
hélice le long des parois intérieures, après avoir été soumise à une légère 
torsion indispensable pour que le déroulement se fasse aisément. 

Le banc en fin a, en général, un nombre de sorties plus considérable 
que les précédents. Ainsi, dans un établissement qui produira 500 kilog. 
de coton par jour, on prendra des bancs en fin de 12 à 14 sorties, pour 
des bancs intermédiaires de 8 à 40 sorties tout au plus. Enfin, c’est sur 
le troisième banc que l’on doit baser ses calculs pour savoir la quantité 
de coton que peut produire par jour une série d’étirages. 

Après cet exposé des conditions de marche et de fonctionnement des 
laminoirs à coton en général, nous croyons que l’on comprendra plus 
aisément les dispositions du laminoir de M. Danguy, que nous allons 
décrire et qui satisfait complétement au travail pour lequel il est destiné. 


DESCRIPTION DU LAMINOIR EN GROS, 


REPRÉSENTÉ PL. 28. 


La fig. 4° est une élévation de la machine vue de devant; 

La fig. 2 en est un plan général vu en dessous ; 

La fig. 3 le représente en élévation latérale, prise du côté du chariot; 

Enfin, la fig. 4 est une coupe transversale de tête de la machine. 

Nous n'avons indiqué que 6 sorties afin de ne pas répéter inutilement 
les mêmes parties ; mais il y en a généralement 10, et la longueur totale 
est de 4" 060. 

La machine est supportée par les bâtis extrêmes A et les bâtis intermé- 
diaires A”, réunis entre eux et rendus solidaires par la traverse en fonte A?, 
et par la table ou porte-cylindres de même métal B. Les deux bâtis ex- 
trêmes ne sont pas tout à fait semblables. Ainsi, il a fallu retrancher à 
celui placé vers l'extrémité opposée à la commande un arc de fonte qui 
aurait gêné le mouvement du chariot I, et on l’a remplacé par une petite 
colonne a, qui supporte les rouleaux de l'appareil réunisseur des rubans 
placé à cette extrémité. Quant aux bâtis intermédiaires, ils sont absolu- 
ment identiques. Ils sont terminés à la partie supérieure par une table 
sur laquelle on boulonne le porte-cylindre. 

La nappe provenant d'une machine précédente et devant être laminée 
dans celle qui nous occupe, passe d'abord sur une surface convexe en 
fonte polie C, fixée par l'intermédiaire d'une équerre sur les supports à 
colonnettes B, et entre les joues c, qui la guident vers les cylindres. Les 
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cannelés sont maintenus dans des chevalets garnis de bronze et pouvant 
se déplacer à volonté, sur les supports B’, vissés eux-mêmes à la table B. 
Cette disposition permet de faire varier facilement l’écartement entre les 
cylindres. 

Au-dessus de ces chevalets se trouvent des chapeaux également mo- 
biles qui retiennent les axes des cylindres de pression, que l’on peut, par 
conséquent, déplacer comme les cannelés. 

Ils sont les uns et les autres nettoyés automatiquement pendant la 
marche de la machine par la boîte D et la brosse à bascule D’ (fig. 4), 
analogues à celles que nous avons décrites dans le réunisseur de carde et 
le rota-frotteur de M. Danguy. 

La pression est donnée aux cannelés par les poids E, suspendus à l'ex- 
trémité des tiges e. Celles-ci traversent le porte-cylindre et sont terminées 
par une espèce d'étrier qui embrasse une sellette e’ (fig. 2) reposant sur 
les cylindres de pression. Chaque tige est munie d’une petite rondelle 
formant arrêt qui est placée à une faible distance des ouvertures du 
porte-cylindre et un peu au-dessus; ces rondelles empêchent les poids de 
tomber dans le cas où les tiges e seraient abandonnées à elles-mêmes. Il 
y a un poids pour deux cannelés et deux tiges pour ce même poids. 

Dès que la mèche est laminée, elle passe dans un entonnoir à ouverture 
ovale f, boulonnée à une longue tringle F, qui elle-même repose sur les 
supports F’, vissés sur le porte-cylindres. 

Le coton s'engage ensuite entre les petits rouleaux d'appel F?, et de là 
dans les petites ouvertures rectangulaires des petits cadres de fer f’, qui 
les guident pour glisser le long du couloir de fonte polie G, fixé près de 
la table au moyen des supports g’, et qui réunit toutes les mèches ve- 
nant des différentes têtes. Les dix sorties de ce laminoir fourniront donc 
10 mèches, dont l’ensemble constitue une nappe de ("20 de large, ap- 
pelée par les cylindres obliques G’, placés à l'extrémité opposée à la 
commande. Le but de ces cylindres réunisseurs est de donner aux diffé- 
rentes mèches une certaine adhérence entre elles, pour que la nappe se 
développe facilement de la boîte placée sur le chariot mobile 1’, dans le- 
quel elle tombe. Dans ce but, le cylindre supérieur des réunisseurs G’ 
est assez volumineux, afin que, par son propre poids, il puisse exercer sur 
le coton la pression nécessaire pour leur donner une cohésion suffisante. 

La nappe est guidée à son entrée entre ces réunisseurs par les joues h, 
boulonnées sur la plaque de fonte H, légèrement convexe et polie, 
pour recevoir la nappe lorsqu'elle abandonne le couloir G. Avec cette 
plaque sont venus de fonte les supports des deux cylindres G’ : celui 
inférieur, qui repose sur des coussinets assemblés dans les rainures de 
ces supports, reçoit seul le mouvement; quant au cylindre supérieur, 
il est commandé par le premier, sur lequel il appuie de son propre poids. 
Un chapeau g le nettoie constamment et enlève tout le duvet qui pour- 
rait s'attacher à sa surface. Enfin, les réunisseurs et les organes qui l'ac- 
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compagnent, sont non-seulement maintenus par le bâti A, mais encore 
par la petite colonne a, à laquelle est fixée une patte venue de fonte avec 
le support H (fig. 2 et 3). 

En sortant des derniers cylindres réunisseurs, la nappe est reçue dans 
la boîte I où elle se dispose en couches parallèles. Cette boîte repose sur 
un chariot en fonte 1’, monté sur les roues à, et qui peut rouler sur des 
rails disposés sur le sol à cet effet. Un mouvement rectiligne alternatif lui 
est communiqué par l'intermédiaire d’une corde qui entoure la poulie à 
gorge J. L’axe de cette poulie est supporté par un palier monté à l’extré- 
mité du support horizontal en fer +’, boulonné sur le bâti A. 

A l'extrémité d’une des raies de la poulie est fixé un manneton j, fai- 
sant l'office d’un bouton de manivelle, qui se meut le long d’une coulisse 
en fonte J’, boulonnée sur le chariot I’. Lorsque la roue tourne le manne- 
ton, tout en glissant dans la coulisse, l'entraîne, et naturellement avec elle 
le chariot qui porte la boite I. La course de celle-ci est justement égale à 
deux fois la distance de ce manneton au centre de rotation de la poulie. 

Lorsque le coton est à son dernier passage, il n’est plus reçu dans une 
boîte, mais dans un pot tournant C’, et la cohésion est donnée à la mèche 
par un contre-poids E’, qui la presse entre le cylindre d'appel F°. 

Nous avons également rendu dans nos dessins les deux cas qui pou- 
vaient se présenter à l'alimentation. En effet, si le coton vient des cardes, 
il est en rouleau, que l’on dépose sur les supports a’; s’il vient d’un banc 
d’étirage, il est en couches parallèles dans des boîtes semblables à 
celles C?, que nous avons figurées à droite de la machine. Il suffit alors de 
placer chacune d’elles derrière chaque tête. 


COMMUNICATION DE MOUVEMENT. 


Le mouvement est donné à la machine par l’arbre m, qui règne sur 
toute la longueur de la machine sous la table B. Sur cet arbre sont mon- 
tées les deux poulies M, M’, l'une fixe et l’autre folle. C'est en agissant sur 
la longue tringle de détente L, qui se meut parallèlement à son axe dans 
les supports ou chandeliers l, que l’on déplace la fourchette L’, qui fait 
passer la courroie, à volonté, de la poulie folle sur la poulie fixe, ou vice 
verså; le mouvement est limité d'un côté par la bague l’, et de l’autre 
par la douille qui sert à fixer la fourche sur la tringle. 

L'arbre moteur m, qui, comme il est dit plus haut, s’étend d’une extré- 
mité à l’autre de la machine, est soutenu par des supports m’, surmon- 
tés chacun par une tige filetée (fig. 4) qui traverse le porte-cylindre B 
auquel elle est fixée par deux écrous. La tige filetée est creuse au centre 
sur toute sa hauteur, afin de pouvoir graisser par le haut et permettre à 
l'huile d'arriver facilement jusqu'aux surfaces frottantes. 

Le mouvement est transmis aux cannelés de la manière suivante: l'arbre 
moteur m est muni d’une roue droite N (fig. 1 et 2), qui engrène avec la 
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roue N’, fixée sur le prolongement de laxe du premier rang des cylin- 
dres cannelés. Un pignon n, monté à côté, sur le même axe, engrène avec 
une petite roue o, fixée sur un petit axe qui porte un pignon 0’, lequel 
donne le mouvement à la roue o°, calée sur l’axe du troisième rang de 
cylindres cannelés. 

Par cette combinaison de roues d'engrenages, on voit que le moure- 
ment est transmis aux premier et troisième cylindres; quant aux deux 
autres rangs de cannelés, ils sont commandés, à l'extrémité opposée de 
la machine, de cette manière : sur l’arbre moteur est fixé le pignon p 
(fig. 1, 2 et 3), qui transmet le mouvement à la roue P par l’intermé- 
diaire de celle P’. 

L'axe de la roue P est muni de deux pignons q et r (fig. 4 et 2): le 
premier q engrène avec la roue q’, calée sur l’axe du quatrième rang des 
cylindres cannelés ; le second r commande la roue 7, fixée à l’extrémité 
de l’axe du second rang. 

L'arbre moteur porte encore, du même côté de la machine, un pi- 
gnon s (fig. 1 et 3), qui engrène avec une petite roue intermédiaire s’, 
laquelle commande la roue S. Sur l’axe de celle-ci est calé le pignon 
d'angle t engrenant avec un autre pignon t’, qui transmet le mouvement 
au cylindre inférieur d'appel, du réunisseur des nappes G’. Le rouleau 
supérieur, ainsi que nous l'avons vu, tourne par friction sous l’action de 
son propre poids. 

L'arbre sur lequel sont montés les petits cylindres F?, qui appellent 
les mèches de chacune des dix sorties dont est composée la machine, re- 
çoit son mouvement du côté de la commande. A cet effet, l'arbre du pre- 
mier rang de cannelés porte un pignon w, engrenant avec la roue inter- 
médiaire U, qui, à son tour, engrène avec la roue u’, calée sur l'axe du 
rouleau d'appel inférieur. Comme dans le cas précédent, le rouleau su- 
périeur est entrainé par friction. 

Il ne nous reste plus qu’à examiner comment le mouvement de va-et- 
vient est donné au chariot. Du côté opposé à la commande, l'arbre mo- 
teur porte un pignon d’angle engrenant avec un autre pignon semblable v 
(fig. 1), sur l’axe duquel est calée la petite poulie v’. Une corde transmet 
le mouvement de cette petite poulie à la grande poulie J, et par suite au 
chariot par le manneton j, formant bouton de manivelle en glissant dans 
la coulisse J’, comme il a été dit plus haut. 


CALCUL DU BANC D'ÉTIRAGE. 


Nous allons donner les relations de vitesse qui existent entre les ditfé- 
rents organes qui composent cette machine. Nous supposerons, comme 
c'est le cas le plus ordinaire, que l'arbre fasse 460 tours par minute. 
Tous les rapports des roues d’engrenage sont exprimés par le nombre 
de dents de chacune d'elles. 
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CYLINDRES CANNELÉS. — Premier cannelė. — Le nombre de tours de ce 
cylindre est, par minute, de : 
roue N 104 
460 — = — = 160: 
ii roue \’ 160 x 104 
par suite, sa vitesse à la circonférence (le diamètre du premier cannelé 
étant de 0™ 031 ) est de : 


3,1416 X 0,051 x 160 = 15% 582. 


Deuxième cannelë. — Le nombre de révolutions de ce deuxième cy- 
lindre, par minute, est de : 
160 x PEN P pignon r ago y 2° 


32 
pignon P ^ pignon” X 30 * 31 — 81,53; 


et sa vitesse à la circonférence devient, son diamètre étant de 0 099 : 
3,4446 x 0,029 X 47,52 = 4,315. 


Il en résulte que l’étirage entre le premier et le deuxième cannelé 
est de : 
15,582 


4,315 a 3,611. 


Troisième cannelé. — La vitesse de rotation par minute de ce cylindre 
est donnée par la relation suivante : 


. . , s a 
wig 0 n. Demono i x 2h L 47,37. 
roue 0 roue 0? 45 45 


Nous n’avons plus besoin de déterminer la vitesse à la circonférence 
pour connaître l’étirage; les cylindres ayant maintenant un même dia- 
mètre de 0= 029, il suttit de prendre le rapport des vitesses de rotation. 

Ainsi, l’étirage entre le deuxième et le troisième cannelé est de : 


47,52 : 47,37 = 1,003. 


Quatrième cannelë. — Le nombre de tours de ce cylindre par minute 
est de : 


pignon p ,, pignong _ 23 24 in 
e SP roueg 100 X 80 * 70 — es 


ce qui donne un étirage entre le troisième et le quatrième cannelé de : 
47,37 : 15,68 = 3,021. 
On a donc pour l’étirage total, qui est le produit des étirages partiels : 
3,611 x 1,00 3 x 3,021 = 10,908. 
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ROULEAUX D'APPEL. — Ces rouleaux doivent avoir à la circonférence une 
vitesse égale à celle du premier rang de cylindres, plus un faible excès, 
pour que la mèche ne puisse jamais tomber. En effet, on trouve que le 
nombre de tours étant de : 


i 19 
160 x PET Z 460 x = = 77-05, 
pignon w 39 


la vitesse à la circonférence est de : 
3,4416 x 01063 X 77,95 = 152672. 


Elle diffère donc très-peu de celle du premier cannelé que nous avons 
trouvée de 15 582. 

ROULEAUX RÉUNISSEURS. — Nous ne devons chercher que la vitesse du 
rouleau inférieur, puisque le premier est entraîné par friction. Ainsi, le 
nombre de tours par minute de ce rouleau est de : 


pignons — pignont Le o a 
ex roue t “` pignon S ~ ai: 55 * 30 — RE 


et sa vitesse à la circonférence de : 
3,1416 X 0,086 x 181284 = 15,724, 
qui ne diffère de celle des rouleaux d'appel que de : 
15m 672 — 15,724 = 0" 052. 
Ce faible excès suffit pour bien soutenir la nappe dans le couloir. 


CHarior.— Les diamètres des poulies J et v’ étant de 0% 410 et 0m 070, 
le nombre de tours effectués en une minute par la première est de : 


pignon o°? ,, 70 _ 29 20 ype 
mw De 160 x 50 * = 415t 296. 


160 x AT) 


Comme il se forme deux couches pour un tour de la poulie j, il y a 


donc : 
15,296 x 2 = 30,592 couches par minute. 


Pendant le même temps, les réunisseurs livrant, comme on l’a vu, 
452724, la longueur d’une couche est alors de : 


145m724 : 30,592 = 0m590,. 
Il faut donc fixer le manneton à 


0®520 
= S 0m 260 


du centre de rotation de la poulie j. 
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On est obligé, dans les filatures où l’on file plusieurs numéros, de 
changer la vitesse relative des cannelés, afin de produire justement cette 
différence. Il suflit pour cela de faire varier la vitesse du dernier cylindre: 
alors le tirage augmente ou diminue selon que cette vitesse est plus 
petite ou plus grande. 

Ainsi, supposons, par exemple, que le banc donne du numéro 28 à la 
romaine et que l’on veuille lui faire produire le numéro 32. Dans ce cas, 
on change la roue q’, que nous admettons être de 70 dents pour le nu- 
méro 28, et on la remplace par une autre dont le nombre de dents est 
donné par la proportion : 


z 32 Hy 
70 = EX d'où x = 80. 

C'est-à-dire qu'il faut multiplier le numéro que l’on veut obtenir par le 
nombre de dents de la roue sur le cannelé de derrière, et diviser le produit 
par le numéro obtenu. 

Si l’on changeait le pignon qui commande la roue g’, le nombre de 
dents des pignons ne serait plus en raison directe, mais en raison inverse 
des numéros. 


Il faudrait tenir compte de cette observation et modifier le rapport. 


APPLICATION ET PRIX DE LA MACHINE. 


Nous avons donné, dans le précédent article, consacré à la filature de 
coton, après la description du rota-frotteur de M. Danguy, le devis d’une 
filature opérant sur 500 kilogrammes de coton par jour; ce devis com- 
prend, dans sa nomenclature, le modèle de laminoir en gros que nous 
venons de décrire en détails, et nous avons cité les établissements dans 
lesquels des appareils analogues fonctionnent à la complète satisfaction 
des industriels qui en ont fait l'acquisition. 

Nous ne tarderons pas à publier également les autres machines perfec- 
tionnées récemment introduites dans les filatures, telles que les métiers 
automates de MM. Stehelin et C°, les bancs à broches de M. Lecœur, etc. 


FABRICATION DES COMBUSTIBLES AGGLOMÉRÉS 


MACHINE A MOULER 


DESTINÉE à TRANSFORMER 


LES MENUS CHARBONS ET POUSSIERS DE COKE EN BOUDINS 
PLEINS ET CREUX 


Par M. DAVID, ingénieur à Paris 


(PLANCHE 29) 


Dans un précédent article du rx° volume de ce Recueil, nous avons dé- 
crit les meilleurs procédés, avee les machines et les appareils employés 
dans la fabrication des combustibles artificiels, et en particulier ceux con- 
nus généralement sous le nom de charbons de Paris, que l'on utilise 
principalement dans les fourneaux de cuisine et dans les foyers domes- 
tiques. Nous avons bien mentionné la fabrication des péras ou agglomé- 
rés provenant des houilles ou des menus charbons que l'on forme en 
briquettes destinées aux foyers des grandes usines, mais sans entrer dans 
les détails de fabrication ; car, quoique déjà à cette époque on s’en fût 
beaucoup occupé, l'usage de ces produits ne s'était pas encore généralisé 
comme il l’est aujourd’hui. On les emploie maintenant, en effet, non- 
seulement au chauffage des calorifères et des générateurs à vapeur des 
machines fixes, mais encore à l'alimentation des fourneaux, des bateaux 
à vapeur et même des locomotives. 

En Angleterre, la consommation de ces produits, connus sous le nom 
de patent fuel (combustible breveté), est considérable ; ils offrent comme 
avantage précieux d'utiliser les menus charbons qui se trouvent généra- 
lement en plus grande quantité dans les houillères que les gaillettes ou 
gros charbons. La valeur de ceux-ci s’en augmentait naturellement, 
puisque seuls ils étaient utilisables pour le chauffage des bateaux à va- 
peur et des locomotives, après leur transformation en coke. L’encom- 
brement qui résultait pour ies exploitants des mines de ces menus, dont 


ils ne pouvaient se défaire qu’à un prix très-inférieur, leur occasionnait 
des pertes réelles. 
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La possibilité d'utiliser ces produits inférieurs des mines de houille est 
due en partie aux appareils d’épuration qui ont permis, à l’aide d'un 
lavage analogue à la préparation que l’on fait subir aux minerais pour 
effectuer leur classification, d'obtenir, avec les menus charbons les plus 
impurs, des produits d’une grande pureté. 

Nous avons donné, dans le x volume, les détails de la machine à épu- 
rer de M. Bérard, qui satisfait complétement aux conditions de lavage et 
de séparation que demande le traitement des agglomérés. 

Dans cet article, que nous consacrons aux combustibles azglomérés, 
nous nous proposons spécialement d'examiner les moyens mécaniques 
récents proposés pour mélanger, agglomérer et mouler les péras. Nous 
commençons par décrire l’ingénieuse machine représentée pl. 29, ima- 
ginée par M. David, ingénieur de grand mérite, qui s'occupe depuis long- 
temps de ces sortes d'appareils, comme nous avons déjà eu l'avantage 
de le faire connaître ; sa nouvelle machine, pour laquelle il s’est fait bre- 
veter en France et en Belgique, permet de transformer les menus de 
houille ou de coke en boudins pleins ou creux, utilisables dans tous les 
genres de foyers. 

Nous donnerons, dans une prochaine livraison, une machine de 
MM. Mazeline et Couillard, au moyen de laquelle on obtient des bri- 
quettes de forme rectangulaire, plus particulièrement destinées au chauf- 
fage des chaudières de machines marines, des machines fixes et des 
locomotives, et nous compléterons cette étude par un examen général 
des divers appareils proposés jusqu'ici pour la fabrication de tous les 
combustibles connus sous le nom d’agalomérés. 


DESCRIPTION DE LA MACHINE A MOULER DE M. DAVID. 


REPRÉSENTÉE PL. 29. 


La fig. 4 représente cette machine en coupe verticale faite par l’axe 
principal et par l'arbre de couche de commande ; 

La fig. 2 en est une élévation latérale, vue du côté de la transmission 
de mouvement; 

La fig. 3 est une seconde section verticale faite par l’axe, perpendicu- 
lairement à la fig. 1; 

La fig. 4 est un plan ou section horizontale à la hauteur de la ligne 1-2; 

La fig. 5 fait voir l'appareil mouleur et la trémie, vus en dessus; 

La fig. 6 est une double section horizontale par la ligne brisée 3-4-5-6 ; 

La fig. 7 est un détail, vu en coupe et en plan, de l’une des matrices 
en acier, dans lesquelles passe la matière refoulée par les bourreurs ; 

La fig. 8 montre également en coupe et en plan un moule au moyen 
duquel les agglomérés sont formés en boudin creux. 

A l'inspection de ces figures, il est facile de reconnaître les combinai- 


408 PUBLICATION INDUSTRIELLE. 


sons particulières qui distinguent ce nouveau système de machine à mou- 
ler, et dont voici les points principaux : 

1° Forme et disposition des bourreurs, poches et moules permettant 
la fabrication des boudins pleins ou creux; 

2° Mouvement de déplacement des moules ; 

3° Mouvement principal ascensionnel et descensionnel d’un arbre ver- 
tical opérant la compression de la matière dans les moules à la descente 
et le débourrage des agglomérés de bas en haut à la montée; 

4° Système de ressorts en caoutchouc permettant de régler à volonté 
la compression élastique de la matière dans les moules, quelle que soit 
l'abondance de la charge dans les poches ; 

5° Application des débourreurs comme points d'appui dans les moules, 
limitant à volonté la longueur des agglomérés. 

Tous les organes qui composent cette machine reposent sur un bâti 
circulaire en fonte A, convenablement évidés et nervés pour présenter à 
la fois une grande solidité et une certaine légèreté d'aspect. Ce bâti est 
boulonné sur une forte plaque de fonte A’, fixée solidement sur un massif 
en pierre de taille par des boulons de scellement a. Cette même plaque 
est prolongée pour recevoir les deux forts paliers B, qui supportent 
l'arbre de transmission B’, les paliers plus petits b, dans lesquels tourne 
l'arbre intermédiaire C, et aussi le palier c, qui supporte l’une des extré- 
mités de l'arbre de couche C’. L'autre extrémité de cet arbre est soute- 
nue par un palier semblable c’, boulonné sur le massif en pierre de la 
machine, qui est prolongé à cet effet. 

C'est sur cet arbre que sont montées les poulies fixe P et folle P’, au 
moyen desquelles le mouvement est à volonté communiqué ou inter- 
rompu; il porte aussi le volant régulateur V et le pignon denté p, qui 
engrène avec la grande roue R, calée à l’extrémité de l’arbre C. Celui-ci 
est muni du pignon p’ qui, en engrenant avec la roue R’, transmet un 
mouvement de rotation continu sensiblement ralenti à l'arbre B’, muni 
de la manivelle b’, au moyen de laquelle le mouvement vertical montant 
et descendant, qui opère la compression des agglomérés, est imprimé à 
l'arbre vertical D. 

A cet effet, cet arbre est relié à un T à deux branches D’, entre les- 
quelles glisse le coulisseau d, ajusté sur le bouton de la manivelle b’. La 
branche inférieure de ce double T est clavetée avec un bout d'arbre E, 
qui, pour assurer le mouvement rectiligne vertical de l'arbre D, glisse 
dans les collets en bronze d’un palier-gwide E’, boulonné sur une tablette 
verticale fondue avec la plaque de fondation A’. 

L'arbre D est muni à sa partie supérieure d’un croisillon en fonte à 
quatre branches F, terminées par des renflements cylindriques creux in- 
térieurement et traversés par les tiges des quatre bourreurs F’. Ces tiges 
ne sont pas fixées aux renflements d’une manière rigide, mais guidées 
et serrées dans la boîte intérieure que présentent ces renflements; entre 
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l'embase de chaque bourreur et le fond de la boite sont placées quatre 
rondelles en caoutchouc f (fig. 1} séparées entre elles, comme les tam- 
pons de choc des wagons des chemins de fer, par des disques en tôle 
de fer. 

Ces rondelles en caoutchouc sont bandées à une pression déterminée 
par les écrous f’; elles ont pour effet de fléchir dans le cas d'un excé- 
dant de matières et par suite de pression opposée aux bourreurs. 

La trémie à entonnoir G est fondue d’une seule pièce avec quatre com- 
partiments cylindriques disposés au-dessus du porte-moule G’, de façon 
à correspondre exactement avec les quatre boîtes à moules g. Entre ces 
boîtes et les compartiments de la trémie sont ajustés des petits cadres 
en fer g’ (fig. 1 et 7), formant poches à entonnoirs pour guider la matière 
dans chacune des sept cases cylindriques que présente chaque moule 
à l’action des bourreurs F’. La base de ceux-ci a une forme correspon- 
dante à ces poches, afin de laisser des vides entre les boudins et per- 
mettre ainsi le dégagement de la matière. 

La couronne porte-moule G’ repose dans une feuillure circulaire mé- 
nagée au bâti pour la recevoir et lui permettre de se mouvoir, tandis que 
la trémie à entonnoir G est fixée à demeure au bâti par des boulons qui 
traversent les quatre oreilles fondues avec cette trémie et les oreilles 
correspondantes ménagées à cet effet au bâti. 

Le déplacement du porte-moule est obtenu à l’aide des deux cammes h 
et h/ fixées sur le même arbre vertical H, soutenu par deux paliers H’ 
fondus avec le bâti. Cet arbre est animé d’un mouvement de rotation 
continu que lui communique le pignon i engrenant avec la roue d’angle I, 
calé sur l'arbre principal B’. 

La camme h/ agit successivement sur huit taquets à galet en acier j, 
montés sur des tiges en fer fixées à la fois, par leurs extrémités oppo- 
sées, à des oreilles venues de fonte avec le porte-moule G’, et au pla- 
teau J muni des débourreurs k. 

Ce plateau est fondu avec un fort moyeu claveté sur l'arbre vertical D ; 
il vient reposer, quand la manivelle b’ est à fin de course, sur une cou- 
ronne intérieure } du bâti qui présente un point d'appui fixe à toutes les 
tiges des débourreurs à la fin de la compression de la matière dans les 
moules. 


MARCHE DE L'APPAREIL. 


La matière toute préparée est versée dans les quatre compartiments 
de la trémie G et descend naturellement dans les poches à entonnoir g', 
d'où elle est refoulée et comprimée dans les moules g par les quatre 
bourreurs F’. La machine est alors au bas de sa course dans la position 
indiquée par les fig. 1, 2 et 3. 

A la naissance de la course ascendante s'opère le mouvement de dépla- 
cement des moules sous l’action des cammes h et h’. Comme l'effort à 
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exercer est assez considérable pour opérer ce déplacement après le bour- 
rage et par suite le cisaillement des agglomérés à longueur fixe, c’est la 
première camme h, dont le bras du levier est très-petit, qui agit sur des 
saillies m ménagées à la circonférence extérieure de la couronne porte- 
moule G’. Le mouvement est continué par la seconde camme h’, qui agit 
sur les taquets à galets j. 

Le rapport du pignon à et de la roue I, qui commandent l'arbre à 
cammes, étant de 4 à 2, il en résulte que, pour une révolution de la ma- 
chine, ces cammes font deux révolutions et opèrent deux déplacements 
du porte-moule G’. Le premier, ayant lieu lorsque la manivelle b’ est en 
haut de sa course, amène les moules directement au-dessous des poches 
pour être chargés, et le second déplace ces moules et les conduit dans 
l'entre-deux des poches. Arrivée dans cette position, la couronne porte- 
moule s'arrête et le débourrage des agglomérés s'exécute par la course 
ascendante de l'arbre D. Tous les boudins soulevés simultanément par 
les débourreurs k fixés au plateau J, qui se déplace d’une hauteur égale 
à celle de la profondeur des moules, se présentent au-dessus de ces 
derniers et sont enlevés par deux ouvrières placées de chaque côté sur 
les planchers L, disposés un peu en contre-bas du sol. 

MOULES POUR LES BOUDINS CREUX.— Les moules appliqués sur la machine 
et vus en détail fig. 7 sont disposés pour faire des agglomérés pleins; 
mais dans le cas où on voudrait les obtenir creux, ce qui peut offrir des 
avantages dans certains cas, on substitue aux premiers moules g le sys- 
tème de moule M représenté fig. 8. 

Ce système diffère du premier par l'addition d’une plaque à jour m’, 
fixée à sa partie inférieure, laquelle plaque est munie des tiges n’ qui, 
placées au centre de chaque case dans laquelle se forme le boudin, font 
l'office de noyaux. Les débourreurs se trouvent alors modifiés dans ce 
sens que leur assise supérieure est percée au centre pour livrer passage 
au noyau, et la queue de chacun de ces débourreurs se divise en deux 
tiges k’ passant dans les jours de la plaque nv. 

Ces débourreurs sont substitués aux précédents et comme eux fixés 
au plateau J, sans autre modification à l’ensemble et à la marche de la 
machine. 


TRAVAIL DE LA MACHINE. 


La vitesse moyenne de l'arbre principal B’ doit être environ de 4 révo- 
lutions par minute, et comme la roue R’ est dans un rapport de 4 à 4 
avec le pignon p, l'arbre C fait dans le même temps 16 tours. Ce rapport 
de 1 à 4 est à peu près le même entre la roue R et le pignon p, calé 
sur arbre de transmission C’, lequel est muni des poulies de commande, 
de sorte que cet arbre doit être animé d’une vitesse de 64 à 65 tours 
par minute pour que la machine batte quatre coups par minute, c’est- 
à-dire que, quatre fois dans ce temps, les moules sont remplis et vidés. 
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Comme ceux-ci permettent d’agglomérer chacun sept boudins, on ob- 
tient ainsi : 
7 X 4 X 4 = 112 boudins par minute, 


ce qui, si on n'admettait pas de perte de temps, donnerait par journée 
de dix heures de travail : 


112 x 60 X 10 = 17,200 boudins 
du poids de chacun 500 grammes ou 
336,000 x 500 = 33,600 kilogrammes 


de charbon moulé. Mais comme il y a toujours des arrêts forcés, des 
pertes de temps, il ne faut compter que sur un rendement journalier de 
25 tonnes de charbons menus agglomérés, ce qui correspond encore à 
une production de 50 mille boudins. 

Une machine semblable à celle que nous venons de décrire fonctionne 
chez M. Darbois, directeur-gérant des mines de Ham-sur-Sambre; elle 
est appliquée à agglomérer des charbons maigres très-menus. Il suffit de 
mélanger avec ces charbons 1/10° d'argile et un peu d’eau, pour former 
après le mélange des boudins pleins ou creux parfaitement agglomérés. 

Ces boudins sont portés dans un four à circulation continu d'où ils 
passent ensuite dans un séchoir à air chaud forcé par un ventilateur, pour 
sortir très-durs, denses et serrés et prêts à être employés comme com- 
bustible dans les foyers domestiques ou autres. Ne renfermant ni gou- 
dron ni autres matières résineuses susceptibles de dégager des gaz en 
abondance, ils produisent peu de fumée et ne donnent aucune mauvaise 
odeur. Un foyer alimenté par ce combustible, une fois bien garni, peut 
rester très-longtemps sans qu'on ait besoin de s'en occuper. Les boudins 
se maintiennent incandescents et sans se rompre, par le fait de l'argile 
qui relie les parcelles de charbon entre elles et qui, une fois échauffée, 
a la propriété de conserver la chaleur transmise. 

On comprend aisément que cette même machine pourrait être em- 
‘ployée avec un égal avantage et transformer en agglomérés des poussiers 
de coke, des minerais, des pyrites de toute espèce, mélangés avec du 
goudron ou des matières résineuses, afin d'utiliser ces produits, en mo- 
difiant au besoin la forme des moules, dans les foyers industriels et dans 
les fourneaux en usage dans les opérations chimiques. 


MÉTALLURGIE DU FER 


FOUR À PUDDLER 


CHAUFFÉ AU GAZ DE TOURBE 


ET ÉTABLI A L'USINE DE NEUSTADT (HANOVRE) 


Par M. LANGENHEIM, ingénieur 


(PLANCHE 30) 


En publiant dans le xx volume de ce Recueil le four à puddler à haute 
température de M. Corbin-Desboissières, nous avons donné, d’après l'ou- 
vrage de MM. Flachat, A. Barrault et J. Petiet, Traité de la fonte et du fer, 
les procédés ordinaires du puddlage; aussi, dans cet article, nous ne ferons 
que mentionner les dispositions particulières qui distinguent le système 
de four à gaz de tourbe appliqué dans le Hanovre, et représenté pl. 30. 

Ce four, installé depuis quelques années déjà à l'usine de Neustadt 
par M. Langenheim, est disposé pour convertir la tourbe en gaz en l’appli- 
quant dans cet état directement au puddlage du fer. 

La fig. 4 représente ce four en élévation extérieure vue de face. 

La fig. 2 en est une section longitudinale passant verticalement par le 
milieu de sa largeur. 

La fig. 3, une section horizontale faite suivant la ligne brisée 1-2-3-4. 

Les fig. 4 et 5 sont deux sections transversales, l’une faite suivant la 
ligne 5-6, et l’autre par la ligne 7-8. 

Les parois intérieures de ce four sont en briques réfractaires, comme 
dans tous les appareils de ce genre, recouvertes par une forte épaisseur 
de briques ordinaires, consolidée elle-même par de fortes plaques en 
fonte A, reliées entre elles par des boulons d’écartement a. 

Le foyer, avec grille pour brûler la houille, est remplacé dans ce four 
par la grande chambre B, qui reçoit la tourbe que l’on introduit par les 
ouvertures rectangulaires b, ménagées au plafond de cette chambre. Ces 
ouvertures sont fermées par deux vannes ou tiroirs en pierres réfrac- 
taires C, placées dans des châssis en fonte c, dans lesquels on peut les 
déplacer horizontalement pour ouvrir ou fermer à volonté les ouvertu- 
res b, au moyen des tiges à poignée dont elles sont munies. 

Les châssis des vannes sont surmontés chacun d’une trémie D, fondue 
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avec un rebord creux afin de recevoir un couvercle léger en fer-blanc d, 
que l’on soulève aisément pour emplir de tourbe la trémie. Ce n’est que 
quand ce couvercle est fermé que l’on ouvre la vanne ou tiroir C, qui 
laisse descendre le combustible dans la chambre. Par ce moyen, on évite 
autant que possible les pertes de gaz, puisque ceux-ci se trouvent retenus 
dans la trémie par le joint hydraulique formé par le rebord creux dans 
lequel plongent les bords du couvercle. 

Au lieu de deux trémies, une seule, placée au centre de la chambre de 
combustion, suffirait pour le chargement, ainsi que l’usage l'a démontré. 
Dans ce cas, comme les morceaux de tourbe sont assez forts, il serait bon 
d'évaser un peu louverture b du plafond pour faciliter sa descente. 

On pourrait aussi disposer au-dessous d’elles, dans l'épaisseur des 
murs, de petits tuyaux en cuivre en communication avec le conduit de 
vent forcé. Ces tuyaux, percés de petites ouvertures rectangulaires dé- 
bouchant sur les vannes, les garantiraient d’un trop grand échauffement. 

Les portes à deux battants E, qui ferment les ouvertures ménagées à 
la partie inférieure de la chambre B, permettent de vider et de nettoyer 
le foyer, ce qui a lieu à lusine de Neustadt toutes les 12 heures, quand 
on fait le changement d'ouvriers pour le service de nuit et de jour. 

L'inflammation de l'air dans ce foyer, nécessaire pour convertir la 
tourbe en gaz, pénètre par les quatre ouvertures f (fig. 2 et 3), qui com- 
muniquent avec la boîte en fonte F, dans laquelle arrive le vent forcé par 
la machine soufilante. A cet effet, la plaque de devant qui ferme cette 
boîte est fondue avec une tubulure f’, sur laquelle s’assemble un robi- 
pet-vanne permettant de régler l'entrée du vent qui arrive par un tuyau 
en communication avec la conduite générale. Dans l'épaisseur de cette 
plaque sont ménagés, vis-à-vis des ouvertures f d'entrée d'air dans le 
foyer, des trous fermés par des bouchons en terre réfractaire que l’on dé- 
fonce au besoin pour opérer le nettoyage de ces ouvertures. 

Les gaz qui sortent de la chambre de combustion B passent au-dessus 
de l'autel B’, descendent dans la capacité G, servant à recevoir les cen- 
dres qu’ils entraînent, et remontent ensuite pour pénétrer dans le four à 
puddler proprement dit H. Pour nettoyer le cendrier G, une ouverture, 
fermée par la porte G’ (fig. 1), est disposée sur le devant de l'appareil. 

À leur entrée dans le four, les gaz s’enflamment et se brülent sous 
l'action énergique d’un courant d'air chaud qui arrive par une tuyère I, 
disposée dans l'épaisseur de la voûte. Cette tuyère souffle lair sous une 
forte pression, par une étroite ouverture de 5 à 6 millim. de hauteur et 
sur une largeur égale environ à celle du four (voyez le tracé ponctué fig. 3). 

Si les gaz combustibles et l'air chauffé au moyen duquel s'opère leur 
combustion suivaient la même direction en pénétrant dans le four, une 
portion de ces gaz s’échapperait par le canal J sans être brûlée, tandis que, 
par la direction inclinée donnée à la tuyère I, Pair chaud arrivant avec 
une forte pression, opère sur toute la masse une combustion complète. 


ik PUBLICATION INDUSTRIELLE. 


L'air forcé par la machine soufflante est chauffé par une portion de la 
chaleur que développe la circulation établie autour de la sole H” et dans 
le coffre en fonte K, lequel, divisé en cinq compartiments, recouvre le 
canal d'échappement à la sortie des produits de la combustion. 

Voici comment cette circulation est obtenue : De chaque côté de la 
porte de travail L, disposée de façon à être ouverte et fermée aisément à 
l’aide d’une chaîne attachée au levier L’, sont placés deux tuyaux M qui 
descendent sous le plancher pour se relier avec la tubulure à deux bran- 
ches M, en communication directe avec la conduite de vent forcé. Ces 
tuyaux débouchent dans la gargouille en fonte h, qui entoure la sole; le 
vent y circule, rafraichit les parois latérales, et sort déjà échauffé par une 
tubulure assemblée avec les tuyaux N, qui le conduisent dans la boîte en 
fonte K. Après avoir parcouru les cinq compartiments qui divisent cette 
boîte, où il acquiert une haute température, le vent se rend par les 
tuyaux P dans la tuyère I, qui le laisse échapper en un jet mince et régu- 
lier dans la chambre de puddlage H. L’intensité de ce jet peut d’ailleurs 
être réglée par un robinet-vanne P’, dont le volant à manette p est placé 
sur le devant du four, à la disposition de l’ouvrier puddleur. 

Sur le tuyau P, près de ce robinet régulateur, on ménage une petite 
ouverture fermée par un simple bouchon qui peut sauter sous l'expan- 
sion de l'air chauffé dans les tuyaux. Sans cette précaution, il pourrait 
arriver des accidents, soit dans le tuyau P, soit dans la boîte à compar- 
timents K, si, par oubli ou par négligence, le robinet-vanne restait fermé. 

Ces dispositions, appliquées pour chauffer l'air, donnent de bons ré- 
sultats, mais demandent une grande attention de la part des ouvriers; il 
pourrait être remplacé avec avantage, sous le point de vue de la sécurité, 
per un appareil à chauffer l'air avec les gaz perdus, tel que ceux que l’on 
emploie pour alimenter les hauts-fourneaux +. 

Au commencement de son application, le puddlage au gaz de tourbe 
a présenté quelques inconvénients, suivant que la tourbe était plus ou 
moins chargée d'humidité. Quand elle était sèche, on produisait sans dif- 
ficulté de très-beau fer à grain fin; mais ordinairement elle contenait 
40 à 50 p. 0/0 d’eau. Il fallait alors, pour élever la température au degré 
convenable, augmenter la pression du vent dans la chambre de travail 
et dans le foyer de combustion. Ainsi on a été obligé de refouler lair 
chaud sous une pression qui s’est élevée de 30 à 60 grammes par centi- 
mètre carré. On se rend compte de cette énorme pression, en sachant 
que la plupart des fours à puddler au gaz en usage dans la Carinthie et 
au Harz ne travaillent que sous une pression de 8 à 10 gr. par cent. carré. 
On conçoit combien le four doit souffrir de cet état de choses; mais 
malgré cela, aucun chômage n’en est résulté, et ce système produit ré- 
gulièrement 6 à 8 charges de 200 kil. chacune en 24 heures de travail. 


1. Nous avons publié (tome vīr) un appareil de ce genre, par MM. Thomas et Laurens 


OUTILLAGE DES FORGES 


— 


CISAILLES AVEC MOTEUR A VAPEUR ADHÉRENT 


INSTALLÉES POUR LE SERVICE DES LAMINOIRS A TOLES 
DE L'USINE DE NEUSTADT 
ET EXÉCUTÉES 


Par M. BORSIG, constructeur à Berlin 


Sur les dessins de M. LANGENHEIM, ingénieur. 


(PLANCHE 31) 


Si l'application directe de la vapeur aux machines-outils peut rendre 
d'importants services, c'est surtout dans les forges où les appareils ne 
sont pas, comme dans les ateliers de construction, en grand nombre et 
faciles à disposer pour recevoir la commande d’un arbre de couche. Le 
plus souvent, en effet, les marteaux, la presse et les cisailles sont éloi- 
gnés du moteur principal qui actionne les laminoirs. Aussi ce mode 
d'application remonte déjà à une époque assez éloignée; nous avons pu- 
blié dans le vi vol. une cisaille à vapeur construite vers 1846 par M. Cavé, 
pour découper les fortes tiges de fer, telles que des bandages de roues. 

Outre la facilité d'installation que présentent les machines-outils avec 
leurs moteurs adhérents, ces machines peuvent être construites avec des 
dimensions beaucoup plus fortes, non-seulement pour effectuer un tra- 
vail plus considérable, mais surtout en exerçant un plus grand effort à 
obtenir des résultats nouveaux. Ainsi, avec la cisaille représentée fig. 1 à 8, 
pl. 31, on peut couper des feuilles d’une longueur de près de 2 mètres et 
de 25 mill. d'épaisseur en une seule fois. Ce résultat est difficile à obtenir 
avec les cisailles commandées par une transmission, même avec celles 
au moyen desquelles on est obligé d'opérer à plusieurs reprises pour une 
longueur aussi grande. 

Deux systèmes de cisailles à vapeur nous ont été communiqués par 
M. Langenheim, ancien ingénieur des forges de Neustadt. Elles offrent 
des particularités intéressantes qui nous ont engagés à les publier, et que 
nous allons faire ressortir en les décrivant avec détails. 
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CISAILLE A GUILLOTINE A DOUBLE MOUVEMENT PARALLÈLE. 


La fig. 1 représente cette cisaille en élévation, vue de face du côté des 
couteaux; la fig. 2 en est une projection latérale du côté gauche, et la 
fig. 3, une coupe transversale faite par le milieu. 

Le bâti, qui doit offrir une grande solidité, se compose de deux flas- 
ques en fonte A, évidées et réunies au sommet par les deux traverses a, 
boulonnées contre les quatre paliers A’, venus de fonte avec ces flasques. 
Elles sont, en outre, reliées à leur base par la forte table B, fixée comme 
elles sur une large plaque de fondation A? au moyen de coins a’, engagés 
dans d’épaisses saillies ménagées à cette plaque, qui est solidement fixée 
sur un massif en pierres par de forts boulons. 

Pour faire la longueur d’action des cisailles plus grande que la distance 
qui sépare les deux flasques, et par suite pouvoir couper des tôles de 
toute longueur, le constructeur a évidé ces flasques en a°, et pour guider 
le mouvement du porte-lame supérieur, les saillies dans lesquelles sont 
pratiqués ces évidements sont munies de lames en acier x (fig. 1), tail- 
lées à queue d'hironde pour recevoir les extrémités de ce porte-lame. 

La lame inférieure b est fixée au moyen de boulons à tête noyée à la 
table B, sur laquelle se placent les tôles à cisailler. 

La lame supérieure b’ est assemblée d'une manière analogue au porte- 
lame B’, qui glisse dans les coulisses + du bâti, et est constamment sou- 
levé afin de rester en contact avec les bielles K, qui lui transmettent le 
mouvement par deux contre-poids C, montés à l'extrémité des leviers C’. 
A cet effet, ceux-ci sont disposés intérieurement contre les flasques du 
bâti, munis chacun d'un tourillon c (fig. 3) pour les recevoir, et reliés par 
des brides articulées en fer c’ aux deux bouts des porte-lames. 

Le mouvement est donné à cette pièce principale de la cisaille, au 
moyen de la petite machine à vapeur, disposée derrière les deux flasques 
sur un bâti en fonte D, boulonné sur la plaque de fondation. 

Le cylindre E de cette machine est fondu avec les tourillons e, qui peu- 
vent osciller librement dans les coussinets en bronze des supports D. Ces 
tourillons sont munis de stufling-box, également en bronze e/, qui reçoi- 
vent les tuyaux f et f’, l’un destiné à amener la vapeur, et l'autre à la 
laisser échapper après son action sur le piston E’. 

La distribution de la vapeur est obtenue par les oscillations du cylin- 
dre. Le tiroir qui laisse pénétrer la vapeur, tantôt en dessus, tantôt en 
dessous du piston, au lieu d’être animé d’un mouvement de va-et-vient, 
comme dans les machines à cylindre fixe, est simplement relié à la 
bielle d, dont l'extrémité supérieure est assemblée avec la tige £ de ce 
tiroir (fig. 2), tandis que celle inférieure tourne sur un boulon engagé 
dans la chape d’, fixée sur la plaque de fondation de la machine. 

Il résulte naturellement de cette disposition très-simple une sorte de 
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fixité du tiroir par rapport au cylindre qui, à chaque oscillation dans un 
sens, laisse à découvert lune des entrées de vapeur, puis lautre quand 
il s'incline en sens inverse. Pendant ce temps, la bielle d décrit un arc de 
cercle sur son centre d’, pour laisser la tige t du tiroir se mouvoir dans sa 
boîte à étoupe suivant une ligne droite. 

Le mouvement de va-et-vient du piston est transmis directement à la 
manivelle G, clavetée à l'extrémité de l'arbre g, qui tourne dans les pa- 
liers fixés par des cales aux supports a. Sur cet arbre sont fixés le volant 
régulateur G’ et le pignon H, qui engrène avec les deux grandes roues H’, 
calées sur les arbres h, montés parallèlement dans les deux paliers A’; 
chacun d’eux porte un disque I formant manivelle, et muni à cet effet 
d’un manneton 7’, relié à une bielle K au moyen d’une bride en fer et 
d’une double clavette. Cette bielle appuie sur la partie inférieure de la 
saillie k, venue de fonte avec le porte-lame B’ qui, étant constamment 
sollicité à se relever sous l’action du contre-poids C, suit naturellement 
la bielle lorsqu'elle se déplace de bas en haut, tandis que, quand elle 
marche de haut en bas, elle force le porte-lame à descendre d’une quan- 
tité égale à la course de la manivelle V. 

Les deux surfaces en contact ne sont pas planes, parce qu’il se pro- 
duirait une composante normale qui pourrait occasionner quelque rup- 
ture lorsque la résistance serait considérable. On les a fait légèrement 
convexes, afin que tout l'effort s'exerce dans le sens du rayon. 

La même disposition se retrouve des deux côtés du porte-lame sur le- 
quel agissent les deux bielles, avec la même intensité et dans le même 
temps. Il en résulte que la lame inclinée b’ n'attaque le métal que pro- 
gressivement, de façon à produire un travail régulier et uniforme pen- 
dant tout le temps de la descente. Lorsqu'elle remonte, le travail est 
nul; mais alors toute la puissance transmise par la machine s’accumule 
dans le volant pour se manifester plus tard, et surtout pour s’opposer 
aux chocs qui auraient lieu au moment où les cisailles commenceraient 
à attaquer la feuille métallique. 

Comme dans toutes les cisailles, il est nécessaire de pouvoir à volonté 
suspendre et rétablir le mouvement des outils sans avoir recours à un 
désembrayage qui, du reste, ne pourrait amener l'arrêt instantané indis- 
pensable dans ces sortes de machines. Voici comment cet arrêt est ob- 
tenu dans la machine que nous décrivons. 

Latéralement contre les flasques du bâti sont venus de fonte avec elles 
des bras m, qui supportent un petit arbre m’ muni de plusieurs leviers. Le 
premier M (fig. 1 et 2) est terminé par une poignée au moyen de laquelle 
l'ouvrier fait mouvoir l'arbre pour amener le déclanchement du porte- 
lame, ou, au contraire, rétablir son mouvement. Près de ce levier est 
monté un levier plus petit, relié par la tringle ¿ à la bielle de gauche K ; 
celle-ci est réunie à celle de droite par la longue tige L, de telle sorte qu’en 
appuyant sur la poignée M on puisse dégager simultanément les deux 
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bielles K du contact des appendices k, qui font partie du porte-lame B’. 
Celui-ci, devenu libre, reste soulevé sous l’action du poids C, et les deux 
bielles continuent à se mouvoir sans l’obliger à descendre. Quand on veut 
rétablir le mouvement de la lame tranchante, on agit en sens inverse 
sur la même poignée M, et, ramenant les bielles K dans leur position ver- 
ticale, elles viennent se replacer en contact des saillies X. 

Cette disposition de la tige L, qui rend les deux bielles solidaires, as- 
sure encore leur action simultanée et parallèle obtenue par le calage des 
disques à manivelle sur les arbres h, de manière que les bielles K se 
déplacent toujours suivant les mêmes angles dans toutes les positions 
qu’elles peuvent prendre. 

Pour faciliter à l’ouvrier la conduite de la machine de quelque côté qu’il 
se trouve, un second levier à manette M’ est disposé du côté opposé à 
celui M; il est relié par la longue tige L/ à un petit levier V’, fixé sur 
l'arbre de la manette de gauche, de sorte qu’en agissant sur l’une ou 
l’autre de ces manettes il obtient le même résultat, celui d'engager 
ou de dégager les extrémités des bielles des saillies du porte-lame. 

Pour arrêter les bielles dans les deux positions correspondantes au 
travail de la cisaille ou à son arrêt, l'arbre m’ est encore muni de deux 
leviers arqués N et N’, disposés pour buter contre le bâti et limiter P'am- 
plitude du déplacement des bielles que le contre-poids O empêche de se 
replacer d'elles-mêmes sous l’action de leur propre poids. 

Dans cette sorte d'appareil, la vitesse communiquée au couteau de la 
cisaille est d'environ 20 coups par minute. Pour atteindre ce résultat, 
le piston de la machine à vapeur doit battre 100 coups dans le même 
temps, c’est-à-dire que l’arbre de transmission g fait 100 révolutions. 

Le pignon H a 0"33 de diamètre et les roues H’ 165, ce qui donne 
lieu, comme nous l'avons dit, à : 

33 Xx 100 
1,65 
vitesse que l’on peut encore augmenter ou diminuer au besoin, suivant 
que les tôles à cisailler sont plus ou moins épaisses. 


= 20 coups par minute, 


CISAILLE CIRCULAIRE, 


REPRÉSENTÉE PAR LES FIG. 4 A 7. 


Lorsque les tôles à découper sont d'une faible épaisseur, les cisailles 
à mouvement alternatif ne rendent pas tout le travail qu’elles pourraient 
donner, et le temps qu'elles mettent à se relever est tout à fait perdu. 
En effet, il n’est plus nécessaire de les faire agir sur le métal par inter- 
valle, car, la résistance à vaincre étant peu considérable, on n’a plus be- 
soin d'emmagasiner dans le volant une grande puissance pour surmonter 
à un moment donné l'effort considérable que doit exercer la lame. C’est 
alors que les cisailles circulaires sont d’un emploi très-avantageux, parce 
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qu’elles travaillent d’une manière continue, et qu'elles permettent de 
découper la feuille de tôle suivant une courbe quelconque. 

Ces cisailles sont formées de deux disques légèrement taillés en biseau 
à la circonférence, tournant en sens contraire et rapprochés l’un de 
l’autre selon l'épaisseur de la tôle. La feuille métallique une fois engagée 
est découpée complétement jusqu’au bout, sans qu’il soit nécessaire d'ap- 
pliquer la moindre pression. Cependant, si l'épaisseur augmentait, il fau- 
drait employer des disques dont le diamètre croitrait dans le même rap- 
port, ou bien exercer une pression de façon à forcer la feuille à s'engager 
entre les lames. On peut éviter cet inconvénient en pratiquant à la cir- 
conférence des disques de légères cannelures. 

La machine représentée fig. 4, 5, 6 et 7 permet de découper des tôles 
de 3 à 4 mill. d'épaisseur sur une longueur en quelque sorte indéfinie. 

La fig. 4 montre cette cisaille en élévation longitudinale, les organes 
moteurs seuls vus en section passant par l'axe du cylindre à vapeur. 

Les fig. 5 et 6 sont deux vues de côté : la première par derrière, laissant 
voir le moteur adhérent à l'appareil; la seconde, regardée du côté des 
disques, formant la cisaille proprement dite. 

La fig. 7 indique une section de la tête de l’une des lames. 

Dans cette machine, le bâti A, fondu d’une seule pièce, est solidement 
fixé sur le sol; tous les supports sont venus de fonte avec lui. Il est en 
outre percé de deux ouvertures tubulaires qui livrent passage aux arbres 
des disques formant couteaux. 

Dans quatre oreilles a, venues également de fonte avec ce bâti, passent 
les boulons b qui soutiennent une forte plaque de tôle B, disposée dans 
un évidement pour maintenir pendant le travail et recevoir après le ci- 
saillement la portion de la feuille de tôle présentée aux couteaux. 

Chacun des disques en acier C est fixé à l’une des extrémités des axes 
horizontaux c (fig. 4 et7) par un écrou contre une forte rondelle en fer 
qui appuie sur une embase ménagée à chaque arbre pour la recevoir. 
Une seconde embase est forgée à une petite distance de la première, pour 
former un collet qui est engagé dans les coussinets en bronze des pa- 
liers 4 fondus avec le bâti. 

Pour faciliter le réglage des deux disques, c'est-à-dire la distance qui 
les sépare l’un de l’autre et qui doit varier avec l'épaisseur de la tôle, des 
vis d’ sont engagées dans des trous filetés dans la tôle du bâti, et, pour 
que la pression de ces vis se répartisse également sur toute la surface 
des coussinets, une plaque en fer forgé æ (fig. 7) est ajustée sur le cous- 
sinet supérieur. Pour effectuer ce réglage, il est nécessaire de desserrer 
les boulons d’ qui retiennent les chapeaux des paliers. 

Le mouvement est transmis aux cisailles par une petite machine à va- 
peur verticale à directrices. Son cylindre E est fondu avec une plaque 
rectangulaire qui sert à le fixer sur le socle du bâti. A la tige t du piston 
est clavetée la crosse t', munie de guides demi-cylindriques qui glissent 
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le long des deux tiges en fer T (fig. 5) boulonnées sur des oreilles venues 
de fonte avec le cylindre et son couvercle, et avec un petit entablement 
en fonte T’, dans l’évidement duquel passe la bielle motrice E. La tête 
inférieure de cette bielle est ajustée à articulation dans la souche de la 
crosse t’, et sa tête supérieure est reliée à un bouton de manivelle en fer 
forgé e, ajusté et rivé dans le moyeu du volant V claveté au bout de l'arbre 
principal F. Sur le bouton de manivelle e est montée une seconde ma- 
nivelle e’ d’un plus petit rayon que la première, qui commande le tiroir 
de distribution par l'intermédiaire de la tringle en fer U. 

On voit facilement que, d'après cette disposition, les mouvements du 
piston et du tiroir ont lieu en sens inverse, et que c'est simplement en 
donnant aux deux manivelles un angle convenable que l’on obtient les 
conditions de réglage nécessaire à une bonne distribution. 

La vapeur arrive dans la boîte du tiroir par le tuyau v, et s'échappe 
du cylindre après avoir produit son action sur le piston par le tuyau v’. 

L'arbre F, muni du volant régulateur V, est muni du pignon G qui en- 
grène avec la grande roue G’, calée sur l’axe c du disque supérieur. Sur 
ce même axe est fixé le pignon H qui commande celui H’, du même 
nombre de dents, fixé sur laxe du disque inférieur. On voit par cette 
transmission que ces deux disques tournent bien en sens contraire. 

Le service de la cisaille est facilité par l'emploi d’un chariot mobile. 
Ce chariot a 250 de longueur et 1 mètre de largeur aux deux extrémi- 
tés I; son milieu V’, sur une largeur de 4 mètre, saillit également de 
1 mètre. H est complétement en fer, composé de deux parties : l’une I 
est formée de quatre cornières i reliées entre elles par des châssis rec- 
tangulaires et consolidés par des croix de Saint-André; la seconde I’ est 
formée de fer de même forme assemblé sur la première et renforcé par 
des lames métalliques qui, ainsi que les précédentes, sont rivées entre 
elles. Ce chariot est recouvert par des feuilles de tôle formant une table 
sur laquelle se trouvent des points de repaire mobiles dans des rainures 
qui permettent d'obtenir des longueurs égales de tôle et des coupures à 
angle droit, en disposant dans ce but des règles sur la table, laquelle, 
en outre, est munie d’un long levier monté à charnière, qui sert à main- 
tenir la tôle fixée pendant que l’on fait avancer le chariot. 

A cet effet, ce chariot est muni de deux paires de roues R qui reposent 
sur des rails en fonte R’, boulonnés entre eux et sur le sol d'une ma- 
nière invariable. Ils sont taillés en biseau et s'engagent dans des gorges 
analogues pratiquées aux roues, afin que la position du chariot soit bien 
stable et qu’il ne puisse osciller, condition indispensable à remplir pour 
obtenir des coupures nettes et parfaitement droites. 


CONSTRUCTION DES MACHINES 


ROBINETS ET VALVES 


DE DIVERS SYSTÈMES 


POUR DISTRIBUTION DES LIQUIDES, DES VAPEURS 
ET DES GAZ 


(PLANCHES 32, 33 ET 34) 


Dans la construction des machines et des appareils industriels, il est 
peu d'organes qui reçoivent des applications aussi nombreuses que les 
robinets et les valves, employés pour établir ou interrompre des com- 
munications d'arrivée ou d'échappement d’eau, de liquides, de vapeurs 
et de gaz. Aussi ces organes ont-ils fait l'objet de grandes et sérieuses 
études; s’il nous fallait mentionner toutes les dispositions pour les- 
quelles des demandes de brevets d'invention ont été faites en France et 
ailleurs , il nous faudrait consacrer à cet article beaucoup plus d'espace 
que ne le comporte le cadre de cet ouvrage. 

L'intérêt qui résulterait de ce travail serait, du reste, purement histo- 
rique, car la plus grande partie de ces inventions reposent sur des détails 
souvent d’une importance secondaire, ou ont été imaginés dans le but 
de parer à un inconvénient particulier, mais souvent la plupart des dis- 
positions proposées présentent des difficultés d'exécution ou d'appli- 
cation qui sont plus graves que l'inconvénient même que l'inventeur 
cherchait à éviter. 

Nous pensons rendre un service plus réel en donnant les princi- 
paux systèmes consacrés par l'usage et reconnus comme offrant les 
meilleurs résultats pratiques. Notre but dans l'étude de ce genre d'or- 
gane, comme dans celle des diverses pièces mécaniques dont limpor- 
tance mérite un examen spécial, est surtout de bien faire apprécier les 
meilleures formes, les dimensions les plus convenables qu'il est bon 
d'adopter. C’est qu’en effet on recherche maintenant, aussi bien dans 
la construction des machines que dans les constructions architectu- 
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rales et dans les arts en général, une certaine élégance de forme qui, loin 
d’être arbitraire, a souvent sa raison d’être; nous avons reconnu en effet 
que souvent les pièces de mécanique dont les formes et les propor- 
tions étaient heureusement combinées et offraient à l’œil un aspect satis- 
faisant paraissaient aussi celles qui présentaient le plus de solidité et qui, 
ayant été mieux étudiées, fonctionnaient dans les meilleures conditions. 

Il y a encore des fabricants qui construisent des valves et des robinets 
sans méthode déterminée et sans se rendre exactement compte des 
rapports qui doivent exister entre les différentes parties qui les compo- 
sent; il en résulte que ces objets n’ont pas toujours les proportions 
convenables, sont souvent de formes disgracieuses, fonctionnent mal 
après un service de peu de durée, et pèchent par des épaisseurs trop 
faibles, ou, ce qui est plus ordinaire, par l'excès contraire. 

Ramener la construction d’un robinet à un simple tracé géométrique 
pour l'exécution duquel il suffit de connaître le diamètre du tuyau ou 
de l’orifice sur lequel la bride doit être appliquée : tel est le résultat que 
nous avons cherché à obtenir et auquel nous sommes parvenu en nous 
aidant de l'expérience acquise par les meilleurs constructeurs dont nous 
avons examiné et comparé les modèles pour en déduire un type principal 
qui, nous l’espérons, doit satisfaire aux conditions que demandent l’exé- 
cution et le bon fonctionnement de cet organe essentiel. 

On sait que le simple robinet proprement dit consiste en un tuyau de 
faible longueur fondu avec un renflement percé, perpendiculairement 
à l'axe de ce tuyau, d'un trou conique. Ge renflement se nomme bois- 
seau; il reçoit une clé de forme également conique que l'on peut faire 
tourner aisément afin que, placée dans un sens, elle puisse s'opposer 
au passage du liquide et, contrairement, permettre son écoulement 
quand on lui fait faire une fraction de tour, en ramenant ainsi, dans le 
sens longitudinal du tuyau, le canal dont elle est percée. 

En dehors de ce robinet et des nombreuses dispositions basées sur le 
même principe de construction, on fait usage avantageusement, surtout 
pour les grands diamètres, de robinets-valves qui diffèrent sensiblement 
de ce premier système; ils présentent comme caractère distinctif un 
clapet mobile monté à l'extrémité d’une tige, dans l’intérieur d’un bois- 
seau de forme spéciale, lequel est muni d'un siège five destiné à rece- 
voir le clapet quand la valve est fermée pour s'opposer au passage du 
liquide; dans le cas contraire, le clapet est maintenu soulevé au-dessus 
de ce siége au moyen de la tige à l'extrémité de laquelle il est attaché. 

Un troisième système est encore appliqué, particulièrement pour les 
conduits de vapeur, de gaz ou de vent forcé : ce sont les vannes qui se 
meuvent comme des tiroirs perpendiculairement à l’orifice d'entrée ou 
d'échappement du tuyau d'écoulement, à l'intérieur d’un coffre, sur une 
surface dressée destinée à le recevoir. 

Il y a bien encore des soupapes, des clapets et des tiroirs; mais ces or- 


ROBINETS ET VALVES DE DIVERS SYSTÈMES. 423 


ganes spéciaux font le plus ordinairement partie intégrante des ma- 
chines à vapeur ou des pompes à eau ou à air sur lesquelles ils sont 
appliqués, et alors leurs formes et leurs dispositions sont le plus sou- 
vent subordonnées à celles de ces machines auxquelles ils servent 
d'auxiliaires. 

Nous ne ferons donc, dans cet article, qu'examiner les principaux mo- 
dèles des trois systèmes dont nous venons d'exposer sommairement les 
caractères distinctifs, et, pour en faciliter l'étude, nous diviserons cet 
examen en trois grandes classes dans lesquelles nous nous attache-ons 
autant que possible à faire entrer toutes les dispositions intéressantes et 
particulières à chaque système. 


ROBINETS A BOISSEAU CONIQUE ET A CLEF 


ROBINET TYPE REPRÉSENTÉ FIG. À ET 2, PL. 32. 


Les fig. 1 et 2 représentent en sections verticale et horizontale un robi- 
net ordinaire dont nous admettons que toutes les dimensions sont dé- 
duites du diamètre D de l'ouverture du tuyau. Ces figures suffisent à 
expliquer la disposition générale de cet organe ; nons n’avons donc pas 
à nous y arrêter. Mais nous allons essayer d'établir d'une manière pra- 
tique et rationnelle les proportions qui doivent exister entre les diffé- 
rentes parties qui le composent. 

Le diamètre D étant donné, on trace deux lignes parallèles qui le re- 
présentent, et que l'on divise en deux parties égales par une ligne 
d’axe ab. 

Sur cette ligne, on détermine la longueur L du robinet, en faisant 
cette longueur égale à 3 fois le diamètre plus 50 mill., 


soit L = 3D + 50. 


Par conséquent, un robinet où le diamètre intérieur du tuyau serait 
de 0®60 aurait pour longueur: 3 x 60 + 50 = 230 mill. 

Divisant cette longueur en deux parties égales et traçant une ligne per- 
pendiculaire à la ligne ab, on se donne la ligne d’axe du boisseau. Le 
diamètre intérieur moyen D’ de celui-ci se trouve à la rencontre de ces 
deux lignes, et on le fait égal au diamètre D + 6 mill. 

Les constructeurs ont été jusqu'ici peu d'accord sur l'angle à don- 
ner à l’envergure du cône intérieur du boisseau : ils font générale- 
ment varier l’inclinaison de 1/8 à 1/10 ou 1/12 de la hauteur du bois- 
seau. Nous pensons que même cette dernière inclinaison de 1/12 est 
encore, dans certains cas, trop considérable, car si, d’un côté, plus le 
cône est sensible, moins les fuites sont à craindre, d’un autre côté le 
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serrage un peu trop fort de l’écrou fait adhérer si parfaitement le cône 
et la clé que l’on ne peut plus faire tourner celle-ci. 

En ayant le soin de roder bien exactement le boisseau et la clé, un 
angle total de 7 degrés entre les deux génératrices du cône est suffisant ; 
il correspond à peu près à 1/16 de la hauteur du boisseau. 

Ainsi les deux génératrices extrêmes de la surface conique intérieure 
de celui-ci et celle extérieure de la clé sont tracées parallèlement aux 
deux lignes ponctuées cd et cd’, qui, par suite, forment chacune avec 
l’axe vertical un angle de 3 degrés et demi. 

L'angle du cône tracé, on détermine la hauteur H du boisseau en fai- 
sant celle-ci égale à 2 fois le diamètre augmenté de 35 millimètres, 


soit H = 2D + 35. 
Ainsi pour le robinet de 60 mill., la hauteur du boisseau serait de : 
2 x 60 + 35 = 155 mill. 


L'épaisseur e à donner au boisseau pour que, dans les conduits de va- 
peur, par exemple, la température n'ait pas une trop grande influence 
sur la dilatation et la contraction du métal, ce qui, dans ce cas, détermi- 
nerait ou un relâchement qui amènerait des fuites, ou un serrage qui 
empêcherait de faire tourner la clé, peut être égale à 1/7 du diamètre, 
plus 2 millimètres, 


soit e = D + 2 mill. 


“uje 


c’est-à-dire que, dans l'exemple ci-dessus, on aurait pour e : 
1/7 X 60 + 2 = 10,5. 


L’épaisseur e/ du corps du robinet peut être un peu moindre sans pré- 
senter aucun inconvénient. Il suffit de la faire égale à 1/10 du diamètre 
avec 2 millimètres en plus, 


oue = ED Ha, 


soit pour D = 0™ 060 = 6 + 2 = 8 millimètres. 


Les brides seront très-bien proportionnées au corps du robinet et 
pourront recevoir aisément les boulons d'attache en faisant leur dia- 
mètre D” égal à 2 fois celui de l'orifice, plus 40 millimètres. 


soit D” = 2D + 40. 
d’où pour D = 0060, on a : 
D” = 9 x 60 + 40 = 160 millimètres. 
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L'épaisseur e” de ces brides aura la force nécessaire pour résister au 
serrage des boulons en lui donnant un sixième du diamètre de l’orifice, 
avec une augmentation de 4 millimètres. 


soit alors e” = A D + 4 mill. 


d'ou, pour D = 0™060, e” = 14 mill. 


Il nous reste encore à déterminer les proportions de la clef. A cet 
effet, les deux dimensions les plus importantes sont celles du rectangle 
qui doit livrer passage au fluide quand le robinet est ouvert. Or, il est 
évident que, pour éviter toute contraction du liquide durant son pas- 
sage, il est indispensable que cette section soit au moins égale à celle 
du tuyau d'écoulement. 

Nous adoptons, avec plusieurs constructeurs‘, comme produisant une 
bonne exécution, le rapport de 2 à 3 entre le diamètre de l'ouverture 
circulaire et la hauteur du rectangle. Ainsi, cette hauteur sera égale au 
diamètre D, plus la moitié de ce diamètre, 


soit h = D + $D, 


ce qui, pour l’exemple choisi, ferait 
he 60 à D = 90 mill. 


La hauteur étant donnée, il est facile de déterminer, par le calcul, la 
largeur } de l’orifice pour que sa section soit en rapport avec la surface 
du cercle. Pour simplifier cette opération, déjà simple en elle-même, 
il suffit de multiplier la hauteur par le coefficient : 0,524 D. 

Ainsi, prenant pour exemple un robinet ayant à l'ouverture 60 milli- 
mètres de diamètre, nous aurons pour les deux côtés du rectangle : 


h=D+5D, ou 60 + 30 = 90 mill. 


etl = 0,524 D, ou 0,524 X 60 = 34mill.44, 
ce qui donne en section : 
90 x 31,44 = 28305-1. = 280-4: 30, 
tandis que la surface du cercle est de : 
zd? 
T = 280-4 27. 
Ainsi, la surface du rectangle est un peu plus grande que celle du 


1. Voir le tracé géométrique d’une boîte de robinet, par M. Edwards, tracé que nous 
avons donné dans le 11° vol. de ce Recueil. 


XIII. 28 
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cercle, ce qui est une bonne chose, car il arrive toujours après un temps 
de service plus ou moins long que ce canal se trouve obstrué, soit par 
le tartre qui s'attache aux parois, soit surtout par le serrage de la clef 
qui oblige nécessairement le cône à descendre. On peut du reste remé- 
dier à cet inconvénient en maintenant les évasements du boisseau un peu 
plus grands que la hauteur de l’orifice. 

On opère généralement le serrage de la clef, soit par un écrou, soit 
par une clavette. Ce dernier moyen n’est employé que pour les robinets 
à eau, de petit calibre, parce qu'il est moins dispendieux que le pre- 
mier; il a l'inconvénient de ne permettre de serrer que dans de faibles 
limites, et, comme on est obligé de frapper, on ébranle par ce fait le joint 
des brides. 

L'écrou de serrage, au lieu d'appuyer directement au-dessous du bois- 
seau conique, exerce sa pression sur une rondelle qui tourne avec la clef. 
Cette rondelle est percée d’une ouverture centrale pour le passage de la 
vis qui termine la clef, Le diamètre est déterminé en conservant les 
proportions indiquées fig. 1, pl. 32, par rapport à louverture de la ron- 
delle r, ouverture que l’on fait égale à la moitié du diamètre D, plus 
7 millimètres. 


soit r = 


w e 


D + 7, 


et pour D = 60, r = 30 + 7 = 37. 


Les dimensions du carré qui surmonte la clef sont un peu arbitraires; 
pourtant, afin de ne pas conserver une épaisseur de métal inutile, et 
en laisser une assez considérable pour que le carré résiste à l'effort de la 
poignée de manœuvre, on peut donner au cercle inscrit c la moitié du 
diamètre D, plus 9 mill. 


soit done c = 3 D + 9 


et une dimension égale pour la hauteur du carré. 

Il nous resterait bien encore à déterminer la hauteur totale de la clef, 
mais celle-ci dépend naturellement de celle du boisseau ; il suffit donc 
de laisser une saillie convenable une fois la clef engagée, de façon à ce 
que, dépassant les brides, on puisse manœuvrer librement la poignée du 
levier monté sur le carré. En faisant cette saillie égale à : 


4 F 
3 D + 6 mill. 


les conditions d'aspect et de commodité sont complétement obtenues. 
Nous avons tracé, grandeur d'exécution, sur les données qui précèdent 

une série de robinets depuis l’orifice de 10 mill. de diamètre jusqu'à 

celui de 120 mill.; toutes les proportions présentent entre elles les meil- 
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leures conditions de forme et de solidité. Le tableau ci-dessous en résume 
les dimensions principales. 


ROBINETS A DEUX BRIDES (TYPE FRANÇAIS). 


ŒIL DE LA CLEF 


———— 


D + 4 
D+7 


1 
3 
Carré ra inscrit e, 


D +9 


2 D + 40 
1 
6 


4 
= gr+2 


4 
2 


Hauteur 


| CEE 


Épaisseur du robinet 


D=D+6 
Diamètre des brides 
D" 
Épaisseur de la bride 
à 
e= = 


l 0.524 D 
Diamètre de la rondelle, 


Diawètre de Porifice 
D. 
Longueur du robinet 
Épaisseur du boisseau 


Diamètre intérieur 


Cette série de robinets se rapproche beaucoup de celle de M. Victor 
Thiébaut qui est, comme l’on sait, l’un des meilleurs fondeurs, pour tout 
ce qui a rapport non-seulement à la robinetterie, mais encore aux objets 
d’art et à un grand nombre de pièces mécaniques. Cet habiie constructeur 
a eu la parfaite obligeance de mettre à notre disposition ses divers mo- 
dèles dont nous avons relevé les dessins. 

Le tableau suivant en montre les dimensions principales, que l'on 
pourra comparer avec celles du précédent. 
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ROBINETS A DEUX BRIDES DE M. THIÉBAUT. 


| Diamètre [Longueur BOISSEAU. Diamètre| OEIL DE LA CLEF | roNpeLLE 
du Diamètre intérieur. des 
e E 
Hauteur. 
H 


robinet 
j A Haut. Bas. 


brides | Hauteur | Largeur | du trou 
D” 


La dernière colonne de ce tableau, qui donne le poìds net de chacun 
des robinets, permettra aux ingénieurs de compléter rapidement un 
devis d'appareils comprenant divers groupes de robinets. I] suffit, en 
effet, de connaître le cours du kilog. de métal pour estimer approxima- 
tivement la valeur de toute la robinetterie. 

Monëzes DE M. TméBauT. — La fig. 3 représente, en vue extérieure, un 
robinet à deux brides pour la vapeur. 

Les fig. 4 et 5 sont deux robinets pour l'écoulement des liquides. 

Dans ces deux modèles, la clef C est fondue avec une poignée C’ de 
forme différente; le serrage du premier est obtenu au moyen d’une 
clavette e et celui du second par l’écrou e’. Dans les deux cas, le rappel 
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de la clef a lieu par l'intermédiaire d'une rondelle en bronze r, inter- 
posée entre le bord inférieur du boisseau B et l’écrou. 

Les fig. 6 et 7 montrent, en sections verticale et horizontale, un robinet 
à trois eaux, permettant d'établir la communication entre une conduite de 
liquide ou de vapeur, placée dans un certain sens, et une ou deux autres 
conduites placées dans le sens ‘perpendiculaire. A cet effet, le boisseau 
est fondu avec trois branches terminées par des brides qui se boulon- 
nent aux trois tuyaux. 

Quand ce sont les deux tuyaux placés dans le prolongement qui doi- 
vent communiquer, l’orifice o de la clef doit se trouver dans la position 
indiquée fig. 7. Dans le cas contraire, pour établir une circulation entre 
la branche perpendiculaire et l’un des tuyaux, il suffit de faire tourner 
la clef à droite ou à gauche, d’un quart de tour, et les ouvertures o, 0’ 
établissent la communication. En tournant la clef encore d'un quart 
de tour dans le même sens, on fait communiquer entre eux les trois 
canaux. 

La fig. 8 représente en section un robinet purgeur employé pour les 
cylindres de locomotives. La clef de ce robinet est manœuvrée par des 
tringles qui s'attachent au levier en fer L, maintenu sur le carré au 
moyen d’un écrou e’; pour empêcher son desserrage , ainsi que cela se 
pratique pour les écrous de rappel e, on a toujours le soin d'introduire 
une goupille à l'extrémité du boulon fileté qui traverse cet écrou. 

Mopèce pe M. Simon. — Ce fabricant, de Saint-Dié, avait envoyé à 
l'Exposition universelle de 1855 une série de robinets et d’assemblages 
remarquables, qui figurent dans les galeries du Conservaloire impérial 
des arts et métiers. Le modèle de ses robinets à deux brides est repré- 
senté fig. 9. 

Le côté le plus remarquable de la robinetterie de M. Simon est les 
assemblages métalliques pour les conduites d’eau et de vapeur. 

La fig. 10 représente, moitié en section et moitié en vue extérieure, 
un boisseau de robinet terminé par deux tubulures filetées qui reçoivent 
deux systèmes de raccords à vis. 

Celui de droite n'est autre qu’un écrou à huit pans E, fondu avec une 
saillie tubulaire filetée d’un pas de vis très-fin, formant elle-même 
écrou pour recevoir l'extrémité du tuyau en cuivre rouge T. 

Le raccord de gauche, un peu plus compliqué que le précédent, 
présente cet avantage sur ce dernier, que le serrage et le desserrage de 
l'écrou E’, et par suite la réunion ou la séparation du tuyau avec le robi- 
net. peuvent s'opérer sans faire tourner le tuyau T’ avec son écrou. Ce 
résultat est obtenu au moyen d'une tubulure de raccord t, à laquelle le 
bout du tuyau T est vissé. Ce tube est terminé par une partie conique 
qui pénètre dans la tubulure du robinet, et il est muni d’un anneau sail- 
lant qui est rencontré par le rebord intérieur de l’écrou E’. En vissant 
alors celui-ci sur le robinet, on opère sa réunion avec le tuyau. 
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Le tableau ci-dessous donne les dimensions principales et le poids de 
la série des robinets à brides déposés au Conservatoire. 


. ROBINETS A DEUX BRIDES DE M. SIMON. 


brai Longueur BOISSEAU. BRIDES: _ [Diamètre| Cercle 
de da [Diamètre l 


| de inscrit 
| l'orifice | robinet | intérieur 


avis |du carré 


ee 
Épaisseur | Hauteur | Diamètre Epaisseur 


MonÈLE ALLEMAND. — Les fig. 11 et 12 représentent en sections verticale 
et horizontale un robinet à trois eaux de construction allemande. 

La fig. 13 est un robinet du même type, disposé pour établir une 
communication entre deux tuyaux placés perpendiculairement l’un à 
l'autre. 

Comme on le remarque, la forme de ces robinets diffère assez sensi- 
blement de celles adoptées généralement en France. Les orifices des 
tubes qui sont circulaires près des brides vont en s’aplatissant pour 
prendre la forme rectangulaire de l’œil o de la clef C. Celle-ci est creuse 
et fondue avec deux carrés : celui supérieur c pour recevoir le levier de 
manœuvre L, et celui inférieur pour entraîner la rondelle r sur laquelle 
s'opère le serrage de l’écrou e. 

Le professeur Redtenbacher donne à ce genre de robinet les propor- 
tions suivantes, déduites du diamètre D de l’orifice d'écoulement : 


Le diamètre intérieur moyen du boisseau, ou celui 


extérieur de la clef........:.:........... D = 1,53D 
La hauteur de la clef..... TES uns .. H = 2,8 D 
L'œil de la clef a pour hauteur. ......... ss le D 


Pour la largeur. ss nnnc 1 


[=] 


Le diamètre de la bride.................... D! = 


L'épaisseur du boisseau.......,....,........ e — 


L'épaisseur de la bride............. senars OS 


2 
` 

ole Sle © WIN Slo 
© 
[= 
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Ces proportions ne peuvent être admises tout au plus que pour des 
robinets de moyenne dimension de 20 à 40 millimètres de diamètre 
d'orifice, car si on les suivait pour des diamètres plus petits ou plus 
grands, on obtiendrait des résultats tout à fait en dehors de la pratique. 
Cela provient de ce que l’auteur a donné à toutes les dimensions des 
quantités variables dans un rapport constant avec le diamètre D. Or il 
est indispensable, dans l'étude d’un organe de ce genre, quand on 
déduit de la donnée principale toutes les proportions, d'ajouter, comme 
nous l'avons fait pour les boulons, bielles, manivelles, etc., à la quan- 
tité proportionnelle variable une quantité fixe, qui devient alors impor- 
tante pour les petites pièces et presque insensible pour les grandes. 

MonÈLe anctas. — Les fig. 44, 15 et 16 représentent en section ver- 
ticale faite par l'axe, en vue de côté et en coupe horizontale, un robinet 
à trois eaux, type anglais, employé particulièrement pour les conduites 
de vapeur dans les machines marines. 

Le tableau suivant résume les dimensions principales d'une série de 
robinets de ce genre, de 30 à 100 millimètres de diamètre à l’orifice. Les 
dimensions restent les mêmes que le robinet soit à deux ou à trois eaux ; il 
n'y a, dans ce dernier cas, qu’une branche à ajouter d'une longueur 
moitié de celle donnée, de bride en bride, du canal principal. 


ROBINETS A BRIDES TYPES ANGLAIS. 


Diamètre |Longueur! BOISSEAU. Diamètre| Profon- 


de du [Diamètre og css des | 0er 
i auteur |Épaisseur 
l'orifice | robinet nous p 


g' 


brides presse- 


-r 
D L Haut. | Bas. 


Ce genre de robinet diffère de ceux que nous avons décrits en ce que 
l'écrou de rappel inférieur est remplacé par un presse-étoupe. Le bois- 
seau B est alors fondu avec un fond plein, et sa partie supérieure avec 
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une cuvette évasée, terminée par deux oreilles b (fig. 15). Celles-ci sont 
filetées pour recevoir les vis à tête d’écrou v, au moyen desquelles on 
comprime l'étoupe dans la cuvette par l'intermédiaire du chapeau D. 
La clef C est creuse, et son carré c dépasse ce chapeau de façon à laisser 
la place nécessaire pour la poignée de manœuvre. 

Monèze BELGE. — La fig. 47 représente une modification du système 
anglais exécuté en Belgique, dans les établissements de Seraing. On 
remarque que le presse-étoupe D est conservé, et qu’en outre un ressort 
à boudin r’ est logé dans un évidement circulaire ménagé au sommet 
de la clef C. Ce ressort est pressé facultativement par un chapeau d, vissé 
sur celui du presse-étoupe, de façon à régler le serrage à volonté. 


MODÈLES DE ROBINETS SPÉCIAUX. 


M. Nurus. — Les fig. 18 et 19 représentent, en sections verticale et 
horizontale un robinet appliqué par M. Nillus sur une machine à vapeur 
de 40 chevaux. Le boisseau B de ce robinet reçoit, comme à l'ordinaire, 
une clef peu conique C, dont le serrage est effectué par un écrou e; la vis 
est terminée par un carré c sur lequel on engage le levier qui sert à 
ouvrir ou à fermer cette clef. 

Jusqu'ici la construction de ce robinet n'offre rien de particulier, mais 
on remarque que dans l'intérieur de sa clef C est logée une clef sembla- 
ble C’, maintenue en serrage par un presse-étoupe à vis d, qui laisse 
passer sa tige de manœuvre, laquelle peut alors être ouverte ou fermée 
indépendamment de la première. Cette disposition a pour but, comme 
déjà on a dù s’en rendre compte, de permettre de régler le passage de 
la vapeur, soit par un modérateur, soit par un levier à main, qui agit à 
l'extrémité de la tige de la clef C’. 

La fig. 20 montre la disposition d'un robinet d'injection pour une ma- 
chine de 20 chevaux. La clef C est creuse et fondue avec deux rondelles 
étagées terminées par une tige qui reçoit le levier de manœuvre L. Sur la 
première rondelle est ajusté le plateau en bronze P, destiné à serrer la 
clef au moyen de trois écrous à vis qui traversent la bride supérieure du 
boisseau B. Ce plateau est en outre fondu avec un appendice demi-cir- 
culaire, sur lequel sont ménagées des divisions correspondant aux de- 
grés des ouvertures de la clef. A l’aide de ces divisions et au moyen de 
l'aiguille a, on reconnait à l'ouverture, la quantité d’eau injectée propor- 
tionnellement dans le condenseur. 

ROBINETS DE BAIN. — La fig. 21 représente un robinet à col de cygne 
avec raccord et rosace, modèle de M. Thiébaut. Le boisseau B est fondu 
avec une petite bride terminée par une tubulure filetée. Sur la bride 
vient s'arrêter la rosace R, que l’on maintient serrée par le raccord E, 
vissé sur la tubulure. Comme dans ce genre de robinet il n’y a pas de 
vis de rappel pour la clef, et qu’elle pourrait alors sortir du boisseau 
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sous la pression de l’eau, le constructeur, pour éviter cet inconvénient, 
applique à la partie inférieure une petite plaque de métal f, munie d’une 
rainure que traverse une vis engagée dans l’épaisseur de la clef. Cette 
plaque, une fois placée à la hauteur convenable, on visse à l'extrémité 
inférieure du boisseau l’appendice B’. 

ROBINET DE JAUGE. — La fig. 22 montre en section un petit robinet de 
jauge, appliqué sur la face du foyer d’une locomotive. Trois robinets 
semblables à ce modèle, étagés à 65 millimètres l’un de l’autre, sont 
disposés pour faire reconnaître exactement le niveau du liquide dans la 
chaudière. Le boisseau est fondu d’une seule pièce avec l'écrou, le bos- 
sage et la tubulure filetée qui se visse dans la forte épaisseur de tôle F, 
que forme la paroi de la chaudière. Celle-ci est recouverte, comme on 
sait, par des douves en bois G, garanties par des feuilles de tôle mince g. 

ROBINETS JUMEAUX. — Les fig. 23 et 24 représentent, vus de face et en 
section, deux robinets jumeaux appliqués sur les locomotives pour en- 
voyer de la vapeur dans la caisse à eau du tender, afin de réchauffer 
l'eau d'alimentation. Les deux boisseaux B sont fondus avec un conduit 
arqué et une forte bride boulonnée sur la paroi F de la chaudière. Avec 
cette bride est fondue une tubulure filetée intérieurement pour recevoir 
l'écrou h, qui relie le tuyau de prise de vapeur H avec le conduit arqué 
des robinets. Ceux-ci reçoivent les clefs C que Fon manœuvre à l’aide 
des leviers L, dont les poignées sont en bois pour éviter de se brüler par 
la transmission de la chaleur. Les tuyaux réchauffeurs sont réunis au 
robinet par de petits tubes en bronze t, terminés par un anneau saillant 
taillé en sifflet pour s'engager dans la tubulure du robinet qui présente 
la même forme en creux; un écrou à douille filetée E maintient forte- 
ment serrées ces deux pièces, de façon à former une jonction parfaite- 
ment étanche. 

ROBINET GRAISSEUR. — La fig. 25 est une section verticale d’un robinet 
graisseur pour cylindres à vapeur et tiroirs de distribution de locomo- 
tives. Le canal arqué indique le modèle pour cylindre, et le tracé en 
ponctué le modèle pour tiroir. Ce robinet est double, c’est-à-dire, muni 
de deux clefs C et C’, qui se manœuvrent indépendamment. Avec les 
deux boisseaux sont fondus un godet supérieur b, et une capacité sphé- 
rique B’, servant de réservoir à huile. On emplit d’abord ce réservoir en 
ouvrant la clef supérieure, puis, celle-ci fermée, on ouvre la seconde 
clef, qui laisse alors pénétrer l’huile dans le cylindre ou dans la boîte de 
distribution. Cette précaution est indispensable pour éviter que la vapeur 
ne projette l’huile en dehors du godet b. 

SYSTÈME MODIFIÉ par M. Farcor. — Pour éviter la complication des deux 
clefs, et surtout pour assurer l'entrée de l'huile dans le cylindre, 
M. Farcot fait usage d’un robinet dont le fonctionnement présente des 
particularités intéressantes. 

Ce robinet représenté en section, fig. 26, a son canal vertical divisé 
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en deux compartiments qui débouchent dans le récipient B’, vissé sur la 
tubulure supérieure du boisseau. L'un de ces compartiments est sur- 
monté d’un tube t, qui monte jusqu’au plafond du récipient et qui est 
fermé par une petite soupape; l'autre compartiment est bouché par un 
bouchon s, taillé en sifflet, de façon à ne laisser qu’un petit passage pour 
l'écoulement du liquide qui doit passer du récipient dans le conduit. Il 
résulte de ces dispositions que, lorsqu'on tourne la clef C pour opérer 
le graissage, la vapeur du cylindre pénètre dans le récipient par le 
tube t, en soulevant la soupape, et exerce sur l'huile une pression qui 
l'oblige à descendre par le canal latéral en traversant la petite ouverture 
ménagée au bouchon s. 

Le récipient B” est surmonté d’un petit godet b, fermé par un bou- 
chon à vis b’, que l’on ouvre pour introduire l'huile lorsque la clef est 
fermée. 

ROBINET DE NIVEAUX D'EAU. — Les fig. 27 et 28 montrent, en section 
verticale et de face, la disposition des robinets inférieurs d’un niveau 
d’eau. La communication est établie avec la chaudière par le robinet B, 
dont le boisseau forme support et reçoit le tube indicateur en verre I, 
monté dans le presse-étoupe E. A ce support est fixée la réglette J, qui 
porte des divisions et un écrou indicateur avec aiguille. Directement 
au-dessous du tube en verre est monté à vis le boisseau du petit robinet 
de vidange B’, auquel est relié le tube d'écoulement T par le raccord à 
vis E’. Une soupape conique s’, système Dietz, est ajustée entre le tube 
et le robinet de vidange pour faciliter le nettoyage du niveau d’eau. 

Rosmer GINTRÉ. — Le robinet, vu en section verticale, fig. 29, présente 
cetle particularité distinctive, que le boisseau et sa clef, au lieu d'être 
simplement coniques, sont tracés suivant une courbe dite d'égal frotte- 
ment. L'auteur, M. Schiele, a cherché à faire l'application de cette 
courbe à toutes les pièces des machines qui reçoivent un mouvement 
de rotation, et sont en même temps soumises à une pression dans la 
direction de leur axe de rotation, prétendant que ces pièces éprouvent 
une usure inégale sur les surfaces de contact, et principalement que le 
robinet conique du côté du plus grand diamètre doit s’user plus prompte- 
ment que le côté opposé, attendu que, quand on tourne la clef, chacun 
des points sur l’extrémité la plus forte doit parcourir une surface de 
frottement plus étendue que les mêmes points à l’autre extrémité. 

Tout en admettant l'exactitude de cette théorie, on est obligé de re- 
connaître que, pour faire l’application de ce système, il se présente dans 
la pratique des difficultés d'exécution qui ne permettront de l’adopter 
avec avantage que dans des cas particuliers : par exemple, pour de gros 
robinets soumis à de fortes pressions d’eau ou de vapeur. Dans ce cas, les 
soins particuliers que l’on est obligé d'apporter dans l'exécution d’une 
pièce de cette importance sont compensés par la facilité de la ma- 
nœuvre qui résulte du minimum de frottement. 
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ROBINETS EN FONTE DE FER. — On fait usage depuis quelques années de 
tuyaux en fer étiré sans soudure, qui sont employés avec avantage pour 
les conduites de vapeur, d’eau forcée et de gaz. Ces tuyaux sont assem- 
blés au moyen de manchons à vis de même métal, et des robinets en 
fonte taraudés aux deux bouts, aux places qu'occupent les brides des 
robinets ordinaires, 

La fig. 30 représente un robinet en fonte de la construction de MM. John 
Russell, de Londres; ce modèle de robinet faisait partie d'une collection 
envoyée à l'Exposition universelle de 1855, et qui figure maintenant dans 
les galeries du Conservatoire des arts et métiers. En France, MM. Gan- 
dillot et C° et M. Boutevillain exécutent, d'une manière au moins aussi 
remarquable, les mêmes objets en fer. 

La fig. 30 permet de reconnaître que le boisseau B est fondu avec le 
tube perpendiculaire taraudé aux deux bouts, pour recevoir les extré- 
mités des tuyaux dont il doit opérer la jonction. La clef est fondue avec 
son carré c; elle est munie d’une petite goupille o destinée à venir buter 
contre une saillie demi-circulaire, ménagée au boisseau pour l'arrêter 
dans l’une ou l’autre des deux portions d’ouverture ou de fermeture. 

M. Boutevillain, tout en construisant ce genre de robinet d’une ma- 
nière analogue, fait exécuter le boisseau en fonte de fer et la clef en 
bronze. Voici, d’après un tarif que nous possédons, le prix des robinets 
de ce constructeur, correspondant au diamètre de : 


5 millimètres..... åf 70 | 26 millimètres... 4f » 
8 —  …... 4170 |33 — a. 75 
12 — ses ABLA — aawe RO 
45 — suce 280145 — æ... 149 45 
21 -— esse SF y 190 — sas ADELS 


COMPOSITION DES ROBINETS. 


Avant d'examiner les autres dispositions de robinets employés dans 
l'industrie, nous croyons devoir rappeler quelques-uns des alliages 
adoptés dans les fonderies de cuivre pour fabriquer les robinets ordi- 
naires en cuivre ou en bronze. 

Les deux principaux alliages en usage sont le bronze et le laiton. 
Le premier est formé de l'union du cuivre avec l'étain; le second, du 
cuivre avec le zinc. En dehors des quantités plus ou moins grandes de 
l’un ou de l’autre de ces métaux que l’on fait entrer dans les composi- 
tions pour en modifier les qualités, on obtient des résultats encore plus 
variés par des mélanges, en très-petites proportions, de plomb ou de ré- 
gule d’antimoine. 

Si les fondeurs se servaient toujours de cuivre neuf, il leur serait facile 
de déterminer exactement les proportions de cuivre, dezinc et d’étain qui 
entrent dans leur alliage; mais il n’en est pas ainsi, et, le plus souvent. 
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ce n’est que par une appréciation approximative que se font les alliages 
destinés à la fonte des petites pièces d’ornementation et de machines : de 
là cette grande variété de titres qu'ont tous les cuivres qui se fabriquent 
dans les fonderies. C’est donc au fondeur qui fait usage de mitraille ou 
débris de cuivre, d'apprécier par les différents moyens en usage, par 
l'aspect de la cassure du métal, par des essais au creuset ou à l’acide 
nitrique, les proportions des différents métaux qui sont entrés dans la 
matière première dont il fait usage. 

Voici, d'après M. Lafond aîné, habile fondeur, un alliage de bronze 
tendre et malléable qui peut être employé avantageusement pour les 
robinets, les corps de pompes et les boîtes à clapets : 


CUITE TOURE sos ressens 88 
BaN esanen css RS 18 > 100 
PATES O A E A E EE 2 


Ce bronze se lime, se polit très-bien et donne une cassure rouge tendre. 
Pour les robinets en cuivre jaune, les proportions comprises depuis 

20 0/0 de zinc jusqu’à 33 0/0, sont considérées comme de bon emploi. 
Voici trois proportions souvent adoptées par les praticiens : 


Cuivre ..... 79,50 | 74,50 66,50 | 
Zinc. ...... 20 100 25 100 33 100 
Plomb...... 0,50 \ 0,50 0,50 | 


Le premier alliage donne une cassure jaune d’or très-brillant, le 
deuxième une cassure d’un beau jaune, moins malléable que le précé- 
dent. En général, plus la proportion du zinc augmente, plus le métal 
devient cassant. 

Le bronze pour sifflets doit être dur et d'un son plus ou moins clair, 
suivant le genre des machines auxquelles ils sont destinés. 


Machines à voyageurs. Machines à marchandises. 
CUINTÉ screens 80 81 | 
Hélibsessesess au 18 } 100 17 100 
Régule d'antimoiue. 2 2 j 


Le premier alliage donne un son clair et perçant et le deuxième un 
son sensiblement moins clair. 

M. Dupuit, dans son Traité de la conduite et de la distribution des eaux, 
cite le devis des fournitures pour la distribution des eaux de Paris, dans 
lequel les alliages exigés sont les suivants : 


Cuivre en poids...... 100 100 100 
Étain —  ...... 10 2 8 
Zinc + apii ô 10 50 


Plomb — messe » 6 » 


a 
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Le premier de ces alliages est employé principalement à la composi- 
tion des clefs dans les robinets coniques, des vis dans les robinets- 
vannes, etc. 

Cependant, comme on doit éviter de composer les pièces qui frottent 
sur des alliages identiques, le bronze entrant dans la construction des 
boisseaux, des robinets coniques, des écrous des robinets-vannes, etc., 
il est bon d’adopter le second alliage. 

Enfin, le troisième est employé exceptionnellement pour le laiton. 


ROBINETS-VALVES A SOUPAPE 
A SIÈGE FIXE ET A CLAPET MOBILE. 


(PLANCHE 33.) 


Tyres DE M. TniéBaur. — Le système de robinet-valve à soupape le 
plus répandu est celui de M. V. Thiébaut, représenté en section verticale, 
fig. 1. Il est composé d’un boisseau B en fonte de fer, présentant en des- 
sous une forme sphérique, en dessus une ouverture cylindrique avec 
deux oreilles pour recevoir les boulons de la boîte à étoupe B’, et aux 
deux extrémités des brides circulaires servant à effectuer sa réunion avec 
les tuyaux. 

Dans l’intérieur de ce boisseau est ménagé une ouverture circulaire 
destinée à recevoir un siége en bronze s, sur lequel vient s'appliquer la 
valve ou soupape conique S, qui fait partie de la tige tournée et filetée T. 
Cette tige traverse la boîte à étoupe B’, l’écrou en bronze E et reçoit à sa 
partie supérieure le petit volant à main V, monté sur un carré forgé avec 
elle et sur lequel il est maintenu par l’écrou e. 

L'écrou E est fondu avec un renflement cylindrique fileté intérieure- 
ment pour se visser sur le chapeau en fonte B’, et serrer la douille en 
bronze d du presse-étoupe, lequel est fixé sur le corps du robinet au 
moyen de deux prisonniers et de leurs écrous e’. 

Pour opérer la réunion de deux tuyaux de conduite posés à angle 
droit, M. Thiébaut modifie ces dispositions, ainsi que le représente la 
fig. 2. On voit que les brides du boisseau B, sur lesquelles sont boulon- 
nées celles des tuyaux d'arrivée et de sortie, sont placées perpendiculai- 
rement l’une à l’autre. La soupape S et sa tige filetée T sont en bronze; 
celle-ci traverse un double presse-étoupe formé par la petite cuvette en 
fonte b et par le chapeau B’ sur lequel se visse l’écrou en bronze E, qui 
opère le serrage de Ja douille de même métal 4. 

La fig. 3 représente un petit modèle du même genre, complétement 
en bronze. Le boisseau B n’est plus muni de siége pour recevoir la sou- 
pape S, mais simplement fondu avec un rebord arrondi sur lequel elle 
vient reposer. Cette soupape est composée d’un disque en cuir fixé sur 
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l'embase de la tige filetée T par un un écrou e’. Le chapeau B’ est vissé 
à l’intérieur du boisseau garni d’une rondelle en métal formant le fond, 
et d’étoupe interposée entre cette rondelle et le dessous du chapeau. 
Le joint de celui-ci sur le boisseau est obtenu par une rondelle en 
caoutchouc. 


PRIX COMPARATIFS DES ROBINETS A CLEF EN BRONZE 


ET DES ROBINETS A SOUPAPE EN FONTE ET BRONZE. 


ROBINETS A CLEF | ROBINETS A SOUPAPE |DIFFÉRENCE 


EN BRONZE. FONTE ET BRONZE. de prix 
de des cu faveur 
des robinets 
à soupapes. 


DIAMÈTRE | DIAMÈTRE 


l'orifice. brides. ix. Prix. 


50.4 
62.75 
72.20 
85.50 
404.50 
430.60 
150.80 
161.50 
450 
242.2: 
368. 
342 
380 
475 
1206.50 


Nora. Pour les robinets à clef en bronze, à partir du diamètre de 30 mill., le prix 
de chaque robinet a été calculé à raison de 4 fr. 75 c. le kilogramme. 

Pour les robinets à soupape, le modèle de 25 mill. de diamètre à l’orifice est coté à 
raison de 3 fr. le kil.; les modèles de 30 et 35 mill., à 2 fr. 50 c. le kil.; ceux de 40 
à 50 mill., à 2 fr. 25 c.; de 55 à 70 mill., le prix descend à 2 fr. le kil.; de 75 à 
100 mill. de diamètre, il n’est plus que de 1 fr. 75 c. le kil.; enfin, pour les gros robi- 
nets à soupape de 110 à 200 mill. à l’orifice, le prix descend encore; il est de 1 fr. 50 c. 
le kilogramme. 
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Nous avons dit que, appliqués aux grands diamètres, les robinets-valves 
à soupape présentaient sur les robinets ordinaires à boisseau et à clef un 
avantage incontestable, surtout comme prix de revient. Nous ne pouvons 
mieux faire apprécier cet avantage que M. Thiébaut l’a fait lui-même, en 
donnant les prix comparatifs des robinets à brides en bronze avec les ro- 
binets à soupape en fonte et bronze. 

L'examen du tableau ci-dessus, dressé au moyen des tarifs de ce 
constructeur, fait bien reconnaître qu’il y a réellement un grand avan- 
tage à faire usage des robinets à soupape pour les grands diamètres; 
aussi sont-ils maintenant, dans ce cas, généralement employés. 

Bien plus que les robinets à clef, les robinets à soupape peuvent rece- 
voir dans leur construction des modifications de toute nature, soit dans 
les dispositions du presse-étoupe, soit dans celles du siége fixe, soit sur- 
tout dans la soupape mobile proprement dite. 

Comme M. Thiébaut, des constructeurs ont cherché à éviter que les 
filets de la vis se trouvent en contact avec le liquide ou la vapeur qui 
traverse le robinet; d’autres, sans se préoccuper de ce contact, ont 
disposé le presse-étoupe au-dessus de la partie filetée, pensant par ce 
moyen empêcher les fuites qui‘pourraient avoir lieu par les filets; enfin, 
quelques-uns ont cherché à guider la soupape par le bas et à la rendre 
indépendante du mouvement de rotation de la tige filetée, craignant avec 
le premier moyen une sorte de rodage du siége par la soupape, quand 
elle est fermée à fond. Voici quelques exemples de ces combinaisons. 

SysTÈME JAQUET. — La fig. 4 représente en section verticale un robinet 
à soupape dû à M. Jaquet. Dans ce modèle la soupape S est fondue avec 
une sorte de lanterne à trois branches formant guide à l’intérieur du 
siége s. Celui-ci présente cette particularité, que son rebord extérieur est 
rodé, suivant un plan incliné annulaire sur lequel repose une gorge de 
forme correspondante, pratiquée à l’intérieur du corps de la soupape, 
Par cette disposition, la partie rodée se trouve à l'abri du fluide qui 
s'écoule par l’orifice central; de là, suivant l’auteur, suppression presque 
complète de l’usure, et, par suite, le robinet n'est pas sujet à fuir au 
bout de quelque temps d'usage, comme dans les dispositions où le rodage 
du siége est intérieur à l’orifice. 

Le chapeau en fonte B’ qui recouvre le boisseau B est disposé pour 
recevoir la douille en bronze D traversée par la tige filetée T. La partie 
supérieure de celle-ci est taraudée et reçoit l’écrou E, qui serre le presse- 
étoupe d; sa partie inférieure présente une saillie rodée, légèrement co- 
nique, sur laquelle s'applique le dessous de la soupape quand elle est 
ouverte, de façon à empêcher les fuites par la vis. À cet effet, elle est 
munie d’une gorge intérieure correspondant à la saillie de la douille D. 

M. Jaquet exécute un autre modèle, dans lequel le presse-étoupe est 
remplacé par un ajustage conique formant fermeture au moyen d'un 
ressort de pression à spirale. Dans ce modèle la tige filetée à l'extrémité 
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de laquelle la soupape est attachée monte et descend sans tourner, 
c'est Técrou seul qui tourne au moyen d'un levier ou d'un volant à 
manettes fixé sur la tige en bronze placée dans le prolongement de cet 
écrou. 

SYSTÈME A soupape DE M. RoLanp. — Les fig. 5 et 6 représentent de 
véritables soupapes qui offrent dans leur construction des particularités 
intéressantes; elles sont appliquées à la manufacture des tabacs de Stras- 
bourg, pour effectuer des distributions de vapeur destinées au chauffage 
de divers appareils en usage dans cet établissement. 

On remarque par la fig. 5 que la soupape S est reliée à la tige filetée T, 
de manière que cette tige puisse tourner sous l'impulsion de la mani- 
velle M sans l’entraîner dans sa rotation, et la soulever ou la laisser des- 
cendre sur son siége s. Elle est guidée dans ce mouvement vertical par 
une tige carrée t, engagée au centre du croisillon c. 

Quand la soupape est ouverte pour laisser passer librement la vapeur 
du conduit principal dans les deux tuyaux de distribution F, la tige T, au 
moyen d'une embase conique ménagée au-dessous de la partie filetée, 
vient s'appliquer sous l'écrou en bronze D, rodé de forme correspondante 
pour recevoir cette embase qui, par suite, forme une sorte de fermeture 
hermétique, conjointement avec le presse-étoupe E. 

La soupape verticale de l’appareil représenté en section, fig. 6, est dis- 
posée, comme la précédente, de manière à se soulever sur son siége s 
avec la tige T, sans tourner avec celle-ci. Et au contraire, la soupape ho- 
rizontale S’ reliée à sa tige T tourne avec elle. Les boîtes B de ces deux 
soupapes sont fermées par les chapeaux en fonte B’, garnis des écrous en 
bronze D, des bagues de même métal b et des presse-étoupe en fonte E. 

Dans ces deux modèles les vis, comme on le remarque, se trouvent à 
l'intérieur des conduits de distribution. Dans de nouveaux appareils, éta- 
blis à la manufacture des tabacs de Paris par M. Cail et C°, les soupapes 
de prise de vapeur sont disposées de telle sorte que-la partie filetée 
de la tige de manœuvre est complétement en dehors, au-dessus du 
presse-étoupe. A cet effet, sur le couvercle est fixé un support à arcades 
dans la tête duquel est monté un écrou en bronze disposé pour recevoir 
le volant de commande. C’est alors l’écrou qui tourne, et la vis ne fait 
que monter ou descendre en entraînant la soupape. 

SYSTÈME À DOUBLE SOUPAPE. — La fig. 7 représente en section un robinet 
à double soupape, c’est-à-dire que la même soupape S est disposée pour 
pouvoir s'appliquer sur deux siéges, l’un supérieur s faisant partie de la 
boite à tubulure B’, l’autre inférieur s’, rapporté à l'intérieur de la 
boîte B, fondue avec les deux tubulures b et b’. Au moyen de cette dis- 
position on peut faire passer le liquide ou la vapeur qui arrive par le 
tuyau b, soit par la tubulure b’, quand la soupape est appliquée sur le 
siége supérieur, ainsi que l'indique la fig. 7, soit par celle B’ quand la 
soupape repose sur le siége en bronze s’. 
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Cette disposition reçoit une heureuse application dans les machines à 
vapeur que l'on désire faire marcher avec ou sans condensation; dans ce 
cas la tubulure b’ peut communiquer avec le condenseur, et celle B’ con- 
duire la vapeur d'échappement du cylindre dans l'air libre. On peut voir 
sur la pl. 35, fig. 4, une disposition de M. Farcot qui, quoique différente 
de celle-ci, permet d'obtenir le même résultat. 

ROBINET A SOUPAPE EN CAOUTCHOUC. — La fig. 8 représente un modèle de 
robinet en bronze, employé au chemin de fer d'Orléans pour le lavage 
des locomotives. Le corps B est fondu avec une bride que l'on fixe par 
trois boulons sur le conduit en fonte, et la tubulure d'échappement est 
filetée pour recevoir soit la douille filetée d’un col dirigeant l’eau vers 
le sol, soit, au besoin, le raccord d’un tuyau de pompe à incendie. 

La soupape S est formée d’un bloc de caoutchouc demi-sphérique 
serré entre deux rondelles en bronze fixées à la tige de même métal T. 
Celle-ci est carrée jusqu’à sa partie filetée qui traverse la douille D, vissée 
à l’intérieur du boisseau B, et sa partie supérieure traverse le centre de 
la manivelle M, taraudée pour former écrou. Cette manivelle est ajustée 
sur la douille D, de façon à pouvoir tourner sans se déplacer verticale- 
ment et afin que ce soit la tige filetée T qui effectue ce mouvement, 
arrêtée qu'elle est dans sa rotation par le carré qui traverse la douille. 

ROBINETS-VANNES. — Dans les distributions importantes, aussitôt que le 
diamètre de la conduite dépasse 6 centimètres, on fait usage de robinets- 
vannes du modèle représenté par les fig. 9, 40 et 11. 

Tout le mécanisme de ce robinet est renfermé dans une boîte en fonte B, 
composée de deux pièces semblables fondues chacune avec une tubulure 
portant bride pour s'adapter sur le conduit. Ces deux pièces sont reliées 
entre elles, et avec le couvercle b et la plaque de fonte b’, par des boulons 
qui serrent des bandes de plomb enduites de peinture au minium. 

Les faces de la vanne S, légèrement inclinées, pour qu'elle forme coin 
lérsqu'elle est fermée, portent une saillie circulaire parfaitement dressée 
qui correspond à une saillie semblable de la paroi intérieure de la boîte. 

Pour assurer le contact de ces saillies, on y adapte des cercles en cuivres, 
qu'on a dressés en les faisant glisser l’un sur l’autre, jusqu’à ce que le 
contact soit parfait. Cet ajustage demande du soin et par conséquent 
de la main-d'œuvre; c’est pour faciliter ce travail que la boîte B est faite 
en quatre parties : elle doit toujours être en fonte de deuxième fusion. 

Un écrou en cuivre e est engagé latéralement dans la tête de la vanne; 
ii est traversé par la tige en cuivre T, filetée jusqu’à la paroi intérieure 
de la plaque qui recouvre la boîte; à partir de ce point, le pas est inter- 
rompu; la tige traverse le stuffing-box B’, et se termine par un carré 
destiné à recevoir la manivelle servant à la manœuvre de la vanne. 

Pour empêcher cette tige de se mouvoir verticalement, elle est munie 
d’une embase cylindrique qui la retient prisonnière entre le couvercle et 
la Loite du presse-étoupe. Et afin que dans sa rotation la vis ne tende 
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pas à faire tourner la soupape, celle-ci estmunie de guides en cuivre g qui 
glissent entre deux rebords saillants r, ménagés à l’intérieur de la boîte. 

Ce système de robinet-vanne, malgré quelques inconvénients qu'on lui 
reproche, comme, par exemple, d'occuper beaucoup de place en hau- 
teur, de ne pas indiquer de l'extérieur si le robinet est ouvert ou fermé, 
et, principalement, d’être d'un prix très-élevé, est pourtant un de ceux 
dont la manœuvre est la plus facile et dont la fermeture est, relative- 
ment, suffisamment étanche sous une assez forte pression. 

Pour fixer les idées sur le prix de ces robinets, nous donnons ci-des- 
sous, d’après l'ouvrage de M. Dupuit, le prix de revient des robinets- 
vannes confectionnés à l'atelier de Chaillot. 


PRIX DE REVIENT DES ROBINETS-VANNES DE 81will. À 946ill. 


DIAMÈTRE DES CONDUITES AUXQUELLES S'ADAPTENT LES ROBINETS 


1 
| 


MATIÈRES 
brutes 
et 


façonnage. 


PRIX DU KILOG. 


Fonte... 


Fer ouvré.. 
Filetage. .… 
Outils 

Ajustement.. 


Prix de re- 
vient à l'a- 
telicr...…. 

Pose... 


Prix total... 


2951417.20 
27|1101.25 
28! 14.00 
22! 55.00 
» 6.00 
» 3.00 
» | 47.55 


105.00 
14.50 
55.00 

6.00 
4.00 
54.90 


Voici les nouveaux prix des robinets-vannes de petites dimensions exé- 
cutés par MM. Fortin-Herrmann. 


. DIANÈTRES. 
DÉSIGNATION. = 
Om 108 0400 


x fr. o. fr. c. 
Prix da robinet........ ET T HO » 4143 >» 
Pose du robinet... 47 50 19 » 
Façon des joints à brides... sessse 7 50 8 75 


Prix mis en place............ ss 135 » 470 75 
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PRIX DE REVIENT DES ROBINETS-VANNES DE 25cent. À 6oceut 


DIAMÈTRE DES CONDUITES AUXQUELLES S'ADAPTENT LES ROBINETS| 


MATIÈRES 
brutes 


et 


PRIX DU KILOG. 


façonnage. 


. €] kilj £. ce.) kil .| RLI £. ej KL) L è 
Fonte .00! 410,164.00 i 2/244.8 3|305.20|4447| 446.80 
Cuivre......13.75| 35|131.25 À ; 213.75| 821307.50 
Plomb... . |0. 30| 45.00 . à 2.50! 49| 24.50 
Fer ouvré..|2.# 25| 62.50! 2 á 75.00| 32| 80.00 
| Filctage.... » | 7.00 ` 3 8.C0| » | 9.00 
Outils. ..... 3 4.00 . Y 5.00! » | 6.00 
Ajustement. » | 59.23 $ ž 94.55| > [119.20] 


Prix de re- 
vient à l'a- 


Prix total... 


Système Henpevin. — M. Herdevin exécute, sur le principe des robi- 
pets-vannes de la ville de Paris, un nouveau modèle de vanne d’une 
construction plus simple et par suite d’un prix moins élevé. Ce modèle 
est représenté en sections verticale et horizontale par les fig. 12, 13 et 44. 
Il se compose d'une boîte B, fondue d’une seule pièce avec son plafond, 
une des brides et une ouverture latérale destinée à recevoir la tubu- 
lure b; celle-ci est fondue avec la seconde bride et un appendice for- 
mant un des côtés du siége de la soupape S. Cette dernière est formée 
d'un disque en fonte aminci d’un bout, suivant son épaisseur, pour for- 
mer coin, et garni sur ses deux faces d'anneaux méplats en cuivre s$, 
ajustés pour glisser sur des anneaux semblables fixés à l’intérieur de la 
boîte. 

La tige filetée T traverse l’écrou en bronze e, engagé dans une cavité 
ménagée sur la tête de la soupape, laquelle est guidée dans son mou- 
vement rectiligne par les deux boulons en fer g (fig. 13 et 14), qui tra- 
versent la boîte dans toute sa hauteur pour relier la plaque du fond b’ et 
la boîte à étoupe B’. 

ROBINET-VANNE A COIN. — La fig. 15 représente un robinet-vanne, dont 
le mode de fermeture est également basé sur l'emploi du coin, mais 
celui-ci, au lieu d’avoir son sommet tourné du côté du presse-étoupe 
traversé par la tige de commande T, est renversé de façon à venir se 
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loger, quand il est descendu pour livrer passage au liquide, dans la 
poche b’, fixée par des boulons sous le boisseau B du robinet. 

Ce coin S est de forme rectangulaire sur ses faces en contact avec les 
cadres en bronze s, fixés de chaque côté à l’intérieur de la boîte; il est 
taraudé au milieu pour former écrou et recevoir ainsi l'impulsion de la 
vis T, qui le fait monter et descendre bien verticalement, guidé qu’il est 
par des saillies latérales engagées dans des rainures venues de fonte avec 
la boîte. Quand la vanne est fermée, la poche b’ est pleine d'eau, et 
comme cette eau présenterait naturellement une certaine résistance à la 
descente de la vanne, l'auteur, pour éviter cet inconvénient, a ménagé 
des ouvertures au-dessous des coins de chaque côté de l’écrou; par ce 
moyen la vanne moins lourde se meut sans résistance au milieu du fluide. 

Par ces dispositions ce robinet présente quelques avantages : il occupe 
peu de place en hauteur, et le coin présentant ses faces inclinées de haut 
en bas laisse descendre les graviers, le sable ou autres matières étran- 
gères dans la poche inférieure, lesquelles peuvent être retirées aisément 
quand la vanne est fermée, en dévissant les boulons qui relient cette 
poche au boisseau. 

Système Hugerr. — Les fig. 16 et 17 représentent, en section verticale 
et en plan horizontal, un robinet-vanne, appliqué avec un certain succès 
par M. Hubert, ingénieur civil à Paris; sa construction est assez simple: 
c'est une boîte B, fondue avec le siége incliné sur lequel vient s'appliquer 
la vanne en fonte S, qui est garnie d’une forte épaisseur de cuivre pour 
assurer le contact, laquelle épaisseur est recouverte d'une feuille de 
tôle s pour la garantir de la pression du liquide. 

Afin d’assurer son mouvement rectiligne, cette vanne est munie, sur 
ses côtés latéraux, de saillies en forme de fourches qui glissent le long 
des guides g (fig. 17), venus de fonte avec la boîte B et avec son cha- 
peau B’, dans la cavité duquel cette vanne vient se loger quand elle est 
ouverte. s 

La tige filetée T traverse une douille en fonte d, et se visse dans l’écrou 
en bronze E ; au-dessus de cet écrou ses faces sont équarries pour recevoir 
la manivelle ou le volant à main au moyen duquel on peut le faire 
tourner, soit à droite soit à gauche, pour ouvrir ou fermer la vanne. 
L'assemblage de celle-ci avec la tige est à rotule, afin de laisser une cer- 
taine souplesse dans les mouvements et assurer l’adhérence du cuir sur 
le siége. Directement au-dessous de celui-ci est ménagée une ouverture 
allongée fermée par une sorte de bouchon b’, retenu par deux écrous 
que l’on dévisse au besoin pour le nettoyage. 

La fig. 18 représente une soupape double, du même ingénieur, des- 
tinée à être appliquée à une borne-fontaine. Toutes les pièces qui com- 
posent cet appareil sont en bronze. La soupape principale S est formée 
de deux disques, qui enserrent une rondelle de cuir venant s'appliquer 
sur un bord annulaire formant siége, et fondu avec la boîte B. 
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La tige 1”, à extrémité inférieure de laquelie cette soupape est fixée, 
est creuse pour laisser passer la tige pleine T, munie de la petite sou- 
pape s, garnie également d’une rondelle de cuir; celle-ci ferme louver- 
ture circulaire pratiquée au centre de la soupape principale S, au moyen 
du ressort à boudin r, qui agit sur l’écrou e, pour tenir constamment 
soulevée la tige intérieure T. Il suffit alors d'appuyer avec la main sur 
cette tige pour faire descendre la soupape s, et par suite laisser passer 
un certain volume d’eau, relativement petit, par les ouvertures o, mé- 
nagées à la circonférence de la tige creuse T’. 

Pour obtenir le maximum d’eau que peut donner l’orifice d’échappe- 
ment, on fait descendre la soupape principale S en faisant tourner 
l’écrou E, fondu à cet effet avec trois manettes. Cet écrou est retenu pri- 
sonnier par deux goujons cylindriques e’, qui pénètrent dans une gorge 
circulaire pratiquée à sa circonférence, et qui sont engagés dans des ren- 
flements venus de fonte avec la boîte, de telle sorte qu'il ne peut que 
tourner, tandis que la tige filetée T’ se meut verticalement sans tour- 
ner, retenue qu’elle est par la vis g, engagée dans une rainure ménagée 
à l'extérieur de cette tige. 

Sysrème D'OrLÉans. — Les fig. 19 et 20 montrent en sections verlicale 
et horizontale le système de valve avec serrage à coin, employé par la 
compagnie du chemin de fer d'Orléans pour conduite d’eau. La boîte en 
fonte B est en deux pièces reliées par des boulons à écrou. Le tiroir en 
bronze S est fondu avec des joues latérales s (fig. 20), qui peuvent glisser 
dans des rainures ménagées de chaque côté, sur toute la hauteur de la 
boîte, près des brides. Ces rainures qui guident le tiroir présentent au 
contact des joues de celui-ci des surfaces dressées, allant en diminuant 
vers le bas, de sorte que le tiroir en descendant sous l’action de la tige 
filetée T vient se serrer sur les faces dressées du siége de la boîte. 

Ce mode de fermeture du tiroir met dans l'obligation de lui laisser un 
certain jeu, par rapport à l’écrou E qui reçoit la commande de la vis. 
Dans ce but, cet écrou est fondu avec un cadre dans lequel sont engagées 
deux oreilles méplates e, venues de fonte avec le tiroir, et entre lesquelles 
passe librement la vis. 

CLAPET A CHARNIÈRE. — Nous venons de passer en revue les principaux 
systèmes dans lesquels la soupape vient s'appliquer bien carrément sur 
son siége, que celui-ci présente une surface annulaire ou rectangulaire, 
parallèle ou perpendiculaire à la tige de commande. Nous allons examiner 
maintenant les dispositions dans lesquelles la soupape ou clapet se meut 
à charnière en décrivant un arc de cercle autour d’un centre fixe. 

Système Penr. — La fig. 21 représente un robinet de ce genre du sys- 
tème de M. Petit. Le clapet S, comme on le remarque, est monté à char- 
nière, et, à cet effet, est fondu avec des oreilles réunies par une tige ronde 
en cuivre t, à des oreilles semblables ménagées à l'intérieur du chapeau B’ 
qui recouvre la boîte en fonte B. Le siége, par le fait de la position inclinée 
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du conduit circulaire, présente un rebord de forme elliptique sur lequel 
vient s'appliquer une garniture en caoutchouc maintenue serrée dans 
une rainure pratiquée dans la plaque également elliptique du clapet, par 
des boulons et une couronne en fonte s. 

L'ouverture et la fermeture de ce clapet sont obtenues au moyen de la 
tige filetée T, qui commande l’écrou en bronze E, relié au clapet par une 
petite bielle à double articulation b. Pour que cet écrou puisse se mou- 
voir bien verticalement, il est guidé, comme l'indique le détail fig. 22, 
par une sorte de cage venue de fonte avec le chapeau B. 


Voici le tarif de ces robinets : 


Diamètre en millimètres. L0 50 60 70 80 4100 125 
Prix en francs.,........ 30 h40 50 60 70 90 410 


Diamètre en millimètres. 450 475 200 225 9250 275 300 
Prix en francs.......... 4h40 170 200 230 260 290 320 


Diamètre en millimètres. 325 350 400 450 500 550 600 
Prix en francs... .,...... 350 380 440 500 600 725 850 


Système De MM. Neusranr Er BonNEFoND. — Sur le même principe de 
l'ouverture à charnière du clapet, MM. Neustadt et Bonnefond ont ima- 
giné la disposition représentée fig. 23 ; elle a pour but de rendre l’articu- 
lation libre, afin de permettre à la pression de se faire sentir également 
sur tout le pourtour du clapet S, et d'éviter, au moyen du mode de 
transmission de la vis T, par l'intermédiaire du goujon qui peut glisser 
dans la coulisse Z du levier L, le glissement de la garniture de caout- 
chouc du clapet sur le siége oblique ménagé à l’intérieur de la boîte en 
fonte B. 

La vis est commandée par un écrou à chapeau E, qui ne peut que 
tourner sans se déplacer suivant l'axe, parce qu’il est retenu par une 
collerette prisonnière entre le dessus du couvercle sphérique B’ et le 
dessous de la boîte à étoupe b. 

Système Bons. — M. Bonnin , ancien entrepreneur du service muni- 
cipal de Paris, a fait exécuter le modèle de robinet-vanne à doubles 
clapets représenté fig. 24. Il se distingue par la superposition des 
clapets S et s, S” et s’, reliés tous quatre par des bielles méplates l à 
l'écrou E, qui se déplace verticalement sur la tige filetée T, celle-ci ne 
faisant que tourner sur son pivot fixe p et dans le presse-étoupe b. 

Les bielles } sont attachées directement aux petits clapets s et s’, de 
telle sorte que ce sont eux, en tournant sur leurs charnières respec- 
tives t’, qui commencent à s'ouvrir, en laissant passer un certain volume 
d’eau qui établit une sorte de contre-pression derrière les grands cla- 
pets S et S/. | 
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Les petits clapets s et s’, une fois entr'ouverts, jusqu'à ce que les gou- 
jons de l'articulation soient venus buter au fond des coulisses fondues 
avec les grands clapets S et S’, ceux-ci se trouvent à leur tour entraînés 
par les bielles /, sollicitées par l'ascension de l'écrou E sur la vis T. 

M. Bonnin a également fait exécuter des robinets de ce genre d’un 
plus petit diamètre, dans lesquels les petits clapets s et s” sont suppri- 
més. Ces derniers offrent sur les robinets-vannes de la ville de Paris une 
économie de 20 0/0. 

SYSTÈME DE M. Devane. — Une disposition qui a beaucoup d’analogie 
avec ce robinet-vanne, mais dont le mode de construction est beaucoup 
plus simple, puisque les quatre clapets sont remplacés par un seul, est 
celle représentée fig. 25, 26 et 27 : elle est due à M. Devanne, ingénieur 
en chef, qui en a fait l'application à Bordeaux. 

Le clapet est formé d’une coquille en fonte S, dont le bord est disposé 
pour recevoir un anneau méplat en caoutchouc fixé par un double fil de 
laiton que l’on enlace autour de dents venues de fonte, tant en dedans 
qu’en dehors de la lèvre que forme le rebord du clapet. 

L’écrou E, qui soulève ce clapet par l'intermédiaire des bielles Z, est 
guidé verticalement par le col du couvercle B’ (fig. 25 et 26), disposé 
pour recevoir la tige filetée T et le presse-étoupe b que celle-ci traverse. 
Comme on peut le remarquer sur la fig. 27, les ouvertures par lesquelles 
on introduit la broche de la charnière t du clapet sont garnies de tubes 
en bronze pour obtenir un frottement plus doux, et ces tubes sont fermés 
par des bouchons en laiton rendus étanches au moyen d'étoupe suifée. 

Le poids total de ce robinet est de 742 kilog. et son prix de 575 francs. 

ROBINETS SE FERMANT SEULS. — Les robinets qui ne donnent de l’eau 
qu'aussi longtemps qu'on les tient ouverts avec la main, sont reconnus 
indispensables depuis que l’on distribue les eaux à l’intérieur des appar- 
tements afin d'éviter les inondations qui pourraient avoir lieu par l’oubli 
de la fermeture de la soupape. Ils permettent aussi d'éviter une perte 
considérable par l’ouverture continuelle des robinets placés dans les 
cours, lavoirs, écuries, etc. 

M. Guinier, de Paris, est peut-être le constructeur qui s’est le plus 
occupé de ce genre de robinet, ainsi que nous avons pu le remarquer 
par le grand nombre de dispositions indiquées dans ses brevets. 

Les modèles les plus généralement adoptés sont représentés fig. 1 et 2, 
pl. 34. Ils sont composés d’un corps ou boisseau en bronze A, présentant 
intérieurement un rebord annulaire sur lequel vient s'appliquer une ron- 
delle en cuir ou en caoutchouc opérant la fermeture, laquelle est engagée 
dans un culot en bronze formant la soupape proprement dite s. Cette sou- 
pape est fixée par un écrou sur une tige t, entourée d’un ressort à bou- 
din r, disposé pour maintenir constamment la soupape appuyée sur son 
siége et, par conséquent, empêcher l'écoulement du liquide. 

Pour ouvrir cette soupape, il sufit de vaincre la puissance du ressort 


L48 PUBLICATION INDUSTRIELLE, 


en appuyant, soit sur le levier L du robinet fig. 1, soit en faisant tourner 
la poignée P du modèle représenté fig. 2. Dans ce dernier, la clef verti- 
cale faisant partie de cette poignée présente à l’intérieur du boisseau une 
face méplate à bords arrondis formant saillie pour repousser la soupape 
quand on tourne la clef; il y a du reste deux petits ergots fixés à celle-ci 
et destinés à venir buter sur un arrêt qui limite la course à un cinquième 
de tour environ, soit à droite, soit à gauche, afin de ne pas dépasser une 
certaine position qui facilite le glissement de la tige t, et permet au ressort 
de ramener la soupape sur son siége, aussitôt qu'on abandonne la poignée. 

Cette tige est guidée horizontalement par un croisillon a, qui fait 
partie de la pièce de raccord A’, et par deux rainures latérales à bords 
saillants a, ménagées à l'intérieur du boisseau. Pour s'engager entre ces 
rainures, cette tige est double au-dessus de la soupape, c’est-à-dire qu’elle 
est formée de deux branches réunies par une traverse en contact avec le 
bossage de la clef. Dans les deux modèles, les joints et la fermeture de la 
boîte traversée par la clef sont obtenus par un raccord à vis et une ron- 
delle en cuir très-juste, serrée fortement entre les brides. 

M. Guinier a modifié un peu, dans son dernier modèle, la construction 
du robinet représenté fig. 2. Il a supprimé complétement les guides a et 
rapproché la soupape de la clef, qui n’est plus alors guidée que par la 
rondelle percée de trous, et par une sorte de lanterne, qui porte le tam- 
pon sur lequel agit la clef destinée à repousser la soupape et provoquer 
son ouverture en comprimant le ressort à boudin. Cette clef ne peut 
tourner que d’un cinquième de tour environ, parce qu’elle est arrêtée 
par une petite vis logée au-dessous d’une embase formant le fond du 
presse-étoupe qui se compose d’un chapeau à vis destiné à comprimer 
une rondelle de cuir engagée entre lui et l'embase de la clef. 

Voici les prix de ses robinets dits à balancier du modèle fig. 1, et ceux 
des robinets à repoussoir de la fig. 2, modifiés ainsi que nous venons de 
l'expliquer : 


Diamètres. Robinets à balancier. Robinets à repoussoir. 
14 millimètres. 18 francs. 13 francs. 
21 — 27 — 18 — 
27 — 32 — 22 — 
35 -- 38 — 28 — 


ROBINET A PISTON. — La fig. 3 représente une disposition toute particu- 
lière de robinet se fermant seul. Ce système, que l’auteur, M. Herdevin, 
désigne sous le nom de robinet à piston et à double fermeture, a été étu- 
dié principalement dans le but d'éviter les chocs connus sous le nom de 
coups de bélier, qui se produisent lors de la fermeture brusque des 
robinets. Cet inconvénient n’est plus à craindre par la disposition de l'ori- 
fice o, qui descend graduellement avec le piston p, sous la pression exer- 
cée sur le bouton B, pour se placer devant le canal d'arrivée de l’eau, et 
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qui, par cela même, lorsque le piston remonte sous l’action du ressort 
à boudin r, vient couper graduellement la veine liquide et fermer le 
canal d'arrivée. L’eau passe de l’intérieur du piston par les orifices o” et 
s'écoule par la pièce de raccord A’. La fermeture est double, parce 
qu’elle est obtenue à la fois par la circonférence du piston et par la ron- 
delle de caoutchouc logée dans le rebord creux ménagé à la partie infé- 
rieure de celui-ci. 

ROBINET EN CAOUTCHOUC. — On a beaucoup cherché à remplacer les sou- 
papes-valves ou clapets par un simple tube de caoutchouc vulcanisé qui, 
libre pour laisser passer le liquide, était aplati pour l'arrêter. M. Guinier 
indique une disposition de ce genre dans un certificat d'addition du 
8 juin 1849 à un brevet du 24 octobre 1844. 

M. Trottier, d'Angers, dans ses brevets du 17 septembre 1853 et du 
24 juin 1854 propose aussi plusieurs moyens pour atteindre le même 
but; on peut voir son système dans le vme volume du Génie indus- 
triel. 

Une autre application du caoutchouc, dont nous retrouvons le prin- 
cipe dans une patente anglaise demandée en 1846 par MM. Lambert et 
Richard, consiste dans l'emploi d’une membrane qui, en même temps 
qu'elle forme joint, sert d'obturateur en fléchissant sous l’action d'une 
tige manœæuvrée en dehors du boisseau. 

Ce système, perfectionné d’une manière très-appréciable par MM. C. Fai- 
vre et fils, de Nantes, paraît donner de bons résultats appliqué aux con- 
duites d’eau qui ne sont pas soumises à de fortes pressions. 

La fig. 4 montre en section longitudinale un modèle de ce genre de 
robinet indiqué dans une position fermée ; la fig. 5 le représente en sec- 
tion transversale et supposé ouvert. 

Le boisseau A de ce robinet ainsi que son chapeau A’ sont en fonte de 
fer; le tampon de même métal B est disposé pour recevoir l’écrou en 
bronze e traversé par la tige filetée t qui, terminée par un carré, reçoit 
la manivelle de manœuvre. A ce tampon est fixée la membrane en caout- 
chouc s, dont les bords sont pincés entre le dessus du boisseau et les 
brides du chapeau A’, reliés aux angles par quatre boulons. Le centre de 
la membrane est réuni au tampon par un boulon et une plaque en 
métal a, qui vient s'appliquer sur le rebord annulaire du siége pour opé- 
rer la fermeture. 

On remarque que par ces dispositions la membrane en caoutchouc, en 
même temps qu'elle forme un joint pour la réunion des deux parties du 
robinet, empêche le liquide auquel la conduite livre passage, de se trou- 
ver en contact avec le mécanisme qui opère la manœuvre; il en résulte 
qu'il ne peut être ni oxydé, ni engorgé par les impuretés. 

Considérés sous le point de vue de l’économie, ces robinets présentent 
un avantage très-sensible, non-seulement sur les robinets ordinaires, mais 
encore sur les robinets à soupape. 
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Voici le tarif des robinets à tampon de MM. Faivre : 


Diam. en mill. 47 20 25 30 35 40 45 
PHE oo 7! 8f 10f 1% 1425 14750 924f 


Diam. en mill. 50 55 60 65 70 80 90 
Piiks essovs 24£ 27150 34f 3450 3950  54f 69f 


Diam. en mill. 100 110 120 135 162 189 216 
Pix 74 84 95f 442E A45  478f  210f 


D’autres constructeurs ont également fait usage de membranes en caout- 
chouc, appliquées aux robinets à soupape ; seulement, au lieu de placer 
le joint du chapeau aussi près du siége ainsi que l'ont fait MM. Faivre, 
afin que la membrane se trouve sous le tampon, ils ont mis le siége dans 
l'axe du tuyau et la membrane de caoutchouc au-dessus de ce tampon. 
Celui-ci est alors noyé, mais la vis est de même garantie du contact du 
liquide. 

ROBINET DE cHAsse. — La fig. 6 représente en section verticale un clapet 
dit de chasse, employé dans les distributions d’eau; il ne diffère des cla- 
pets d'arrêt que par la position du siége qui sépare la longueur du 
tuyau, entre les brides, exactement comme dans le robinet de MM. Faivre 
(fig. 4 et 5). Il est composé d’un clapet cylindrique en fonte S, garni en 
dessous d’une rondelle s en gutta-percha, reposant sur l’arête légèrement 
arrondie et bien dressée de l’orifice d'échappement. La tige en bronze T 
est reliée au clapet par une tête saillante engagée dans une fourche qui la 
retient conjointement avec une petite barrette en fer t. Cette tige traverse 
la garniture en gutta-percha b, établie au centre du couvercle en fonte A’, 
boulonné sur la boîte A du clapet; l’herméticité du joint est obtenue 
au moyen d’un anneau en caoutchouc vulcanisé, serré entre les deux 
brides. Le couvercle est fondu avec un support à deux branches E, qui 
reçoit l’écrou z, et qui est traversée par la tige filetée T. 

« On a reconnu, dit M. Dupuit, que pour les clapets d'arrêt de ce 
système destinés aux conduites de 0m20, 0"95 et 0" 30 de diamètre, la 
pression serait trop forte dans une conduite soumise à une charge d’eau 
de huit atmosphères. » Pour remédier à cet inconvénient, on a disposé 
deux soupapes concentriques; la plus petite, qui naturellement occupe 
le centre, commence à s'ouvrir sous l’action de la vis et, rencontrant un 
croisillon fixé à la seconde soupape annulaire, entraine celle-ci dans son 
mouvement ascensionnel. 

Le prix de ces robinets à soupapes est très-peu élevé, relativement aux 
robinets-vannes de la ville de Paris. 


ROBINETS DE CHASSE. 4514 


PRIX DE REVIENT DES ROBINETS A CLAPETS. 


DIAMÈTRE DES CONDUITES AUXQUELLES S'ADAPTENT LES ROBINETS 
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SysTÈME Laroresr ET BOUDEVILLE. — La fig. 7 représente un système de 
robinet qui se distingue par le mode de fermeture de la soupape sur son 
siége, lequel est garni d’un tube en cuivre s, sur le bord supérieur duquel 
vient s'appuyer la gorge conique d’une virole encastrée dans le corps de 
la soupape s. C’est en faisant tourner la tige filetée T que l'on fait des- 
cendre cette soupape sur son siége ou qu’on la soulève pour livrer pas- 
sage au liquide. 

La réunion du chapeau A’ avec le corps du robinet A est effectuée par 
des boulons de serrage qui compriment et écrasent une virole en cuivre 
rouge v dans des rainures coniques, de telle sorte que cette virole prend 
exactement la forme angulaire de ces dernières et forme un joint her- 
métique. 

Une virole semblable est appliquée pour former le joint des brides du 
tuyau de raccord de gauche; celui de droite est obtenu par un procédé 
analogue, au moyen d’une saillie ménagée à l’une des brides et pénétrant 
dans une rainure annulaire conique ménagée à la bride correspondante. 

De nombreuses expériences faites sur des tuyaux réunis par des brides 
à joints métalliques de ce système, dû à MM. Laforest et Boudeville, ont 
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démontré que ce mode de jonction ne permettait aucune fuite et résis- 
tait à de fortes pressions. 

ROBINETS A FLOTTEUR. — On fait souvent usage de robinets dits à flotteur, 
destinés à laisser arriver un liquide dans un réservoir et à ly maintenir 
à un niveau constant, malgré son échappement en plus ou moins grande 
quantité. Dans ce but, la clef ou la soupape de ces robinets s’ouvre et se 
ferme automatiquement sous l’action d’un flotteur qui, suivant le niveau 
du liquide, fait ouvrir la clef quand il descend, et, contrairement, ferme 
cette clef plus ou moins en s’élevant graduellement. 

Un robinet de ce genre est représenté fig. 8. Il est composé simplement 
d’une soupape s, garnie d’une rondelle en caoutchouc, semblable à celle 
du robinet fig. 1. La tige t est guidée par une ouverture tubulaire mé- 
nagée dans un renflement venu de fonte avec le boisseau A; elle repose 
par son extrémité inférieure taillée en sifflet sur le levier L, qui a son 
centre d’oscillation sur un goujon l, engagé entre deux oreilles fondues 
avec le chapeau A’. C'est à l’extrémité de ce levier que se trouve le flot- 
teur, composé généralement d’une sphère ou d'un cylindre creux en 
métal. Aussitôt que le niveau du liquide, au-dessus duquel nage ce flot- 
teur, monte ou descend, le levier L, suivant naturellement les mêmes 
mouvements, oblige la tige t, qui repose sur ce levier, à ouvrir ou fermer 
proportionnellement la soupape s. 

Voici les prix, de M. Guinier, pour ce genre de robinet avec balancier 
et porte-flotteur à coulisse : 


Diamètre en millimètres... 44 18 27 36 
Prix en francs ........... 21 27 35 50 


BORNES-FONTAINES ET BOÎTES D'ARROSAGE. — Dans les distributions d’eau, 
la ville se sert de robinets de différents systèmes, renfermés dans des 
boîtes en fonte de formes diverses. Celles dont l'usage est le plus fré- 
quent sont les bornes-fontaines et les boîtes d'arrosage et de lavage sous 
trottoir. 

Les bornes sont généralement formées d’un fût rectangulaire en fonte 
reposant sur un socle de même forme et couronné par un demi-cylindre. 
Dans l’intérieur est placée une colonne en plomb, qui vient se raccorder 
avec le robinet au moyen d’un collet battu et d'une bride mobile. La 
clef du robinet est à cône renversé, elle porte en dessous une bride à 
deux trous pour le raccord avec la colonne, et en dessus une tête pour la 
manœuvre du robinet. On fixe la clef dans le boisseau au moyen d’une 
rondelle et d’une clavette. Les raccords du robinet avec la colonne et de 
celle-ci avec la borne se font au moyen de cuirs gras comprimés à l’aide 
de deux vis ou de deux boulons traversant les brides. 

Dans les nouvelles bornes, les robinets coniques sont remplacés par un 
nouveau modèle, dit à soupape. Ces robinets, se composent d’un boisseau 
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cylindrique en bronze avec tubulure d’équerre portant un pas de vis 
d'incendie, une soupape à coulisse et lunette dont le siége se visse dans 
le boisseau, un stuffing-box ou boîte à cuirs, une vis de pression agis- 
sant sur la soupape, et un écrou faisant fonction de modérateur en 
réglant l'ouverture de ladite soupape. 

Pour les bornes qui doivent donner de l’eau à volonté, la tige du robi- 
net à soupape porte à l'extérieur un bouton dit repoussoir, à l’aide 
duquel on l’abaisse à volonté; un ressort la ramène à sa position, toutes 
les fois que la pression cesse d’agir; un écrou vissé sur cette tige limite 
sa course et règle, par conséquent, l'ouverture maximum qu’on peut 
donner à la soupape en appuyant sur le repoussoir. 

Lorsque lorifice public n’est pas destiné à donner de l’eau pour pui- 
sage, on le place dans une boîte en fonte dite dégorgeoir, et qui fait 
partie de la bordure ou trottoir. A côté de cetle pièce est une autre 
boîte qui contient deux robinets, entre lesquels est appliquée une bouche 
d'incendie. Pour laver les ruisseaux, les deux robinets sont ouverts; 
quaud on visse le boyau d'incendie, on ferme le second et on ouvre le 
premier. 

Boucues sous rrorroirs DE M. Caner. — La fig. 9 représente une bouche 
sous trottoir d’une disposition plus simple que celle décrite ci-dessus. 
La boîte en fonte B est garnie d’une seule soupape s qui, lorsqu'elle est 
soulevée au-dessus de son siége, laisse l'eau s'échapper par le conduit b 
et ensuite par louverture O, ménagée sur la hauteur de la boîte formant 
le bord du trottoir. Sur le conduit b est fixée une tubulure filetée b’ sur 
laquelle on visse le raccord du tuyau d'arrosage ou celui de la pompe à 
incendie. Pour opérer l'ouverture ou la fermeture de la soupape, on 
soulève le couvercle C de la boite, ce qui a lieu au moyen d'une clef 
que l’on engage dans le trou carré du loquet c pour le faire tourner, et 
par suite le dégager du rebord saillant ménagé à l’intérieur de la boîte. 

Un autre genre de robinet à clapet du même constructeur a été appli- 
quée récemment aux distributions d'eaux de Saigt-Cloud et de Marly; 
il est représenté en section, fig. 10. Les deux pièces de fonte A et A’, 
qui forment le corps du robinet, sont reliées par des boulons traver- 
sant les brides a, garnies dans des rainures intérieures d'une rondelle 
en caoutchouc. Le clapet S est monté à charnière sur la pièce A’; il 
reçoit également une forte rondelle en caoutchouc s, maintenue serrée 
par un étrier e. Cette rondelle, en venant s'appliquer sur le rebord saillant 
qui forme le siége, opère la fermeture hermétique. Ce clapet est en outre 
fondu avec un secteur denté qui engrène avec la vis sans fin v, dont 
l'axe ¢ traverse le stuffing-box b, pour recevoir sur le carré qui le termine 
la manivelle au moyen de laquelle s'effectuent les manœuvres. 

Dans un autre modèle du même genre, M. Cadet a remplacé la vis 
sans fin par un pignon qui engrène avec le secteur; cette modification 
n'apporte de changement que dans la transmission de mouvement, par 
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suite de la position de laxe qui se trouve placé alors horizontalement, 
ce qui, dans certains cas, peut présenter plus de commodité. 

Venrouses. — Dans les distributions d’eau, lorsque les conduites pré- 
sentent des inflexions dans le sens vertical, lair qui y est contenu à 
l'instant où on les met en charge se porte au sommet de ces inflexions, 
et si le volume de cet air est assez considérable, il peut arriver qu'il 
occupe toute la capacité de la conduite, et s’y trouve comprimé de 
manière que la pression due à la charge d’eau ne soit pas assez forte 
pour surmonter la force d’élasticité de l’air; alors l'écoulement est sus- 
pendu. En général, la présence de l'air dans une conduite gêne le mou- 
vement de l’eau et diminue le produit de l'écoulement : il est donc 
important d’avoir un moyen pour le faire sortir. 

On se sert le plus ordinairement! ou d’un robinet qu'on laisse ouvert 
pendant que l’on met l’eau dans la conduite, jusqu’à ce que l’air se soit 
échappé et que l'eau commence à jaillir; ou d'une soupape, dite ven- 
touse, disposée de telle sorte qu’elle puisse laisser l'air s'échapper et se 
fermer d'elle-même lorsque l’eau vient prendre sa place et remplir la 
capacité du tuyau. 

Une telle ventouse est représentée en section, fig. 41; elle se com- 
pose d'un vase cylindrique en fonte A, boulonné sur le tuyau de con- 
duite au moyen de la bride inférieure a. Ce vasc est muni intérieure- 
ment d'une sphère creuse en laiton S, suspendue à une tige t, terminée 
à son extrémité supérieure par une portion de cône qui sert d’obturateur 
à un orifice de même forme pratiqué dans la pièce c, fixée au centre 
du couvercle C de la boîte de la ventouse, lorsque le flotteur y est sou- 
tenu par l’action de l’eau dont elle est remplie. 

Lorsque l'air de la conduite a pénétré dans la boite de la ventouse il 
y à acquis une certaine densité pour faire descendre le niveau de l’eau, 
le flotieur s'abaisse avec le fluide, entraîne l’obturateur que porte son 
axe, et laisse ouvert l'orifice par lequel l'air s'échappe graduellement. 

Dans des conditions différentes, mais également pour remédier à l'in- 
convénient de la compression de l'air dans les appareils de distribution 
d’eau, on a fait l'application de diverses combinaisons. C’est ainsi que 
M. Chameroy a eu l'idée de placer à l’intérieur d’une chambre disposée 
au-dessous des bouches sous trottoir sur le conduit d'arrivée de l’eau, 
une vasque ou vessie en caoutchouc contenant un certain volume d'air 
comprimé ?. C'est cette vessie qui, recevant la pression de lair et de l'eau 
arrivant dans cette chambre, forme le matelas élastique destiné à em- 
pêcher les chocs et par suite les ruptures des tuyaux et des robinets. 

En suivant le même ordre d'idées, M. Guinier a imaginé une disposi- 
tion très-simple, qui consiste dans l'emploi d’un récipient en métal de 

1. Traité de la conduite et de la distribution des eaux, par M. F. Dupuit. 


2. On peut voir le dessin et la description de cet appareil dans le Génie industriel, 
vol..x1v, août 1857. 
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petite dimension contenant une boule creuse en caoutchouc lequel, en 
communication avec le tuyau de conduite, reçoit la pression de l'eau, et, 
cédant sous les fortes pressions, évite aux tuyaux de se rompre sous ces 
pressions accidentelles. 

ROBINETS DE JAUGE. — Les administrations qui font des concessions pour 
un certain volume d'eau déterminé placent sur le branchement de la 
distribution un robinet de jauge. Celui qui est en usage à Paris est 
représenté en sections longitudinale et transversale par les fig. 12 et 13. 
Ce n’est, comme on le remarque, qu’un robinet ordinaire dont la clef C 
est percée d’un très- petit trou c, auquel on donne par expérience le 
diamètre nécessaire pour que le débit, par vingt-quatre heures, soit égal 
à celui concédé. Un petit grillage d précède cette ouverture afin d'em- 
pêcher les ordures d’obstruer l'orifice de jauge. 

Cette clef est placée entre deux autres clefs d'arrêt C’ et C? ajustées 
sur le même boisseau B; elles ont pour but de permettre de retirer la 
clef principale et de nettoyer le filtre. Une plaque de fer P, assemblée à 
charnière sur la partie supérieure de ce robinet, est percée de trois trous 
correspondant aux carrés des trois clefs, de façon à maintenir celles-ci 
ouvertes. Cette plaque est elle-même arrêtée par un cadenas, dont la 
clef reste dans les mains de l'administration. 

ROBINETS D’ALIMENTATION. — La fig. 44 représente une disposition de 
robinet destiné à être appliqué à une borne-fontaine ou à une grue hy- 
draulique d'alimentation des chemins de fer. Ce robinet est composé d’un 
cylindre en fonte A, alésé intérieurement pour recevoir une soupape 
double en bronze S qui, en occupant toute la longueur de ce cylindre, 
peut, en se déplaçant horizontalement suivant son axe, ouvrir et fer- 
mer alternativement l’orifice d'arrivée du liquide, en s'appliquant sur 
le siége s, et sur celui du petit tube D, lequel sert à échappement du 
liquide qui reste dans la conduite de sortie D’ quand la soupape prin- 
cipale S est fermée. 

Le mouvement de va-et-vient nécessaire pour ouvrir et fermer cette 
double soupape est communiqué, par la tige t, à un excentrique circu- 
laire e, logé dans une ouverture pratiquée pour la recevoir dans le corps 
de la soupape. 

Les siéges s et s’ de la soupape S sont formés d’une rondelle de caout- 
chouc d’une épaisseur relativement assez forte, qui, en même temps, 
forme joint étant comprimée par la bride du tuyau correspondant. La 
fermeture de la boîte dans laquelle passe la tige t de transmission de 
mouvement est obtenue également par une rondelle en caoutchouc, 
comprimée par le chapeau en fonte c. Il en est de même pour la réunion 
du tube E d'ascension du liquide avec le corps du robinet dont la bride b 
comprime la rondelle en caoutchouc 7r. 

MM. Rattier et C° font également usage, dans des robinets ordinaires à 
soupape conique, de siége composé simplement d'une rondelle épaisse 
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en caoutchouc sur le bord intérieur de laquelle la surface conique de la 
soupape vient s’appliquer pour opérer la fermeture. 

ROBINETS A OBTURATEUR. — La fig. 15 représente une disposition parti- 
culière d'obturateur qui a fait l’objet d’une demande de patente en An- 
gleterre, par MM. Brown et May, le 9 février 1858. L’obturateur est une 
plaque en fonte S, fondue avec un secteur denté qui engrène avec le 
pignon d’angle p. Lorsqu'on fait tourner ce pignon, en agissant au moyen 
d'une manivelle sur la tige t, on fait décrire au secteur un arc de cercle 
sur son centre c, soit pour le placer vis-à-vis de l'orifice d'arrivée du 
liquide, soit au contraire pour le démasquer et le mettre dans la position 
indiquée fig. 15. 

La boîte B renfermant ce mécanisme est fondue avec les deux tubu- 
lures à brides qui reçoivent les tuyaux de la conduite, et l’une des 
faces intérieures avec une nervure en arc de cercle. Cette nervure est 
parfaitement dressée pour se trouver en contact avec les petites saillies s, 
ménagées à la plaque de l'obturateur, afin de lui servir de guide 
et le maintenir pressé sur le rebord saillant de la tubulure d'arrivée du 
liquide. 

VANNES A COULISSE. — Les fig. 16 et 17 représentent en section verticale 
eten plan horizontal une vanne à coulisse appliquée à un réservoir de la 
distribution d'eau de Dijon. Les eaux de vidange du réservoir passent à 
travers le tuyau T, logé dans la maçonnerie; sa bride rectangulaire fai- 
sant saillie est coupée obliquement pour recevoir la vanne en fonte V. 
Les deux côtés verticaux de cette bride sont reliés par des boulons à deux 
armatures verticales en fonte a, servant en même temps de guide à la 
vanne, coupée elle-même suivant l’inclinaison de la section de la bride, 
et placée entre les armatures. Le contact entre la vanne et le tuyau s’éta- 
blit comme dans le cas des robinets-vannes représentés fig. 9 à 11 
(pl. 33), suivant deux cercles en cuivre c ajustés l’un au tuyau, l’autre 
à la vanne. Le mouvement est communiqué à celle-ci au moyen d’une 
tige en fer { taraudée à son extrémité supérieure, et terminée par un 
écrou en cuivre dont la rotation détermine l'ascension de la tige, et par 
suite celle de la vanne. 

La figure 18 montre une autre disposition de vanne disposée pour 
être appliquée sur une conduite d’eau ou de gaz. Cette vanne est com- 
posée de deux boîtes A et A’, fondues chacune avec une tubulure, et 
reliées entre elles par des boulons qui compriment une garniture de cuir 
placée entre les brides pour former le joint. La vanne proprement dite 
est formée d'un disque en bronze V, relié à une tige t, qui, filetée à sa 
partie supérieure, traverse l'écrou e, prisonnier entre les brides d’un 
manchon en deux pièces m, réunies à la boîte A par deux tirants en fer. 
C'est en faisant tourner l’écrou e que l'on fait monter ou descendre la 
vanne, laquelle glisse entre deux cuirs emboutis ¢’, logés dans des cavi- 
tés pratiquées dans l'épaisseur des faces intérieures des boîtes. Ces cuirs 
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sont maintenus dans ces cavités au moyen de petites règles en bronze 
introduites avec force. 

ROBINET A PAPILLON. — La figure 19 représente une disposition d’obtu- 
rateur auquel on donne le nom de papillon. C’est un disque en bronze D, 
fondu avec un renflement au milieu pour le passage d’une tige t, au 
moyen de laquelle on le fait tourner dans l’intérieur d’une boîte tubulaire 
en fonte B. 

Ce genre de valve est principalement employé dans les machines à 
vapeur pour régler l’admission par une fermeture plus ou moins com- 
plète du papillon, qui se trouve alors placé sur la conduite d'arrivée de 
vapeur du générateur à la boîte de distribution du cylindre. 

Dans le cas d’une distribution d'eau, le mode de fermeture du papil- 
lon, qui n’a lieu que sur la paroi intérieure du tube par le simple con- 
tact de son épaisseur circonférentielle, ne peut être assez hermétique. 

Pour éviter cet inconvénient, M. Guyet, l'inventeur du robinet repré- 
senté fig. 11, dispose à l'intérieur du tube dans lequel se meut le papil- 
lon, deux renflements qui reçoivent une garniture et qui n’occupent 
chacun qu'une demi-circonférence; ils sont en outre placés de telle 
sorte, que le papillon, dans une position inclinée par rapport à l'axe, 
vient s’appliquer, par le bord de ces surfaces inverses, sur les garnitures 
qui assurent l’herméticité du joint. 

SYSTÈME GARGAN. — La fig. 29 représente un robinet double d’introduc- 
tion qui a quelque analogie avec celui de M. Nillus, indiqué fig. 18, 
pl. 32. Comme celui-ci, le boisseau B reçoit une clef C, dans l’intérieur 
de laquelle une seconde clef C’ est ajustée de façon à pouvoir être com- 
mandée indépendamment de la première. M. Gargan applique cette 
disposition de robinet sur ses machines locomobiles; pour la mise en 
marche, la première clef C est ouverte en grand, afin de laisser arriver 
la vapeur dans la boîte de distribution, et c'est au moyen de la seconde 
clef C’, commandée par le modérateur, que l'ouverture de la première 
est modifiée de façon à régler l'admission. 

CanxezLes. — On désigne sous ce nom une sorte de robinet destiné 
plus spécialement à soutirer les liquides des tonnes et barriques. Il y en 
a de plusieurs genres désignés sous les noms de cannelles à soutirer, can- 
nelles parisiennes, cannelles alsaciennes; elles ne diffèrent entre elles que 
par quelques modifications de formes. La cannelle à soutirer et la can- 
nelle parisienne sont composées d’un boisseau vertical en laiton légère- 
ment conique, et fondu avec un tube horizontal également conique pour 
permettre son introduction de force dans le trou pratiqué au fond du ton- 
neau; de l’autre côté du boisseau, vis-à-vis ce tube, et fondu de la même 
pièce, se trouve la partie recourbée qui donne issue au liquide. Dans 
certains modèles, le bout conique du tube est renflé et fileté pour faci- 
liter son introduction dans le fond du tonneau, ce qui permet d'éviter 
de frapper pour l'enfoncer de force. La clef est engagée simplement dans 
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le boisseau sans vis de rappel; la têle est ronde ou méplate et on y ajoute 
quelquefois une pointe d'arrêt qui, lorsqu'elle est placée parallèlement 
au tube, indique que la clef est fermée. 

La cannelle alsacienne diffère de celle décrite en ce que la partie 
recourbée fondue avec le boisseau est supprimée, et le départ du liquide 
a lieu par l’intérieur de la clef; celle-ci est alors percée suivant son axe 
et prolongée au-dessous du boisseau en forme de balustre, comme dans 
les robinets à col de cygne. 

Voici le prix de la maison Broquin et Lainé, de Paris, pour des cannelles 
à soutirer : 


Diam. en mill. 418 20 93 95 28 33 36 
Prix. ..... wi W 3f50  5f25 6f925 Qf 14950 43f50 


Les cannelles parisiennes sans vis se vendent 22 fr. 50 la douzaine. 
Les cannelles alsaciennes de 13 mill. de diamètre 4 fr. 50 la pièce. 
CANNELLES A ASPIRATEUR. — On sait qu'en ouvrant le robinet d’un ton- 
neau dont la bonde est hermétiquement fermée, l'écoulement n’a pas 
lieu, à cause de la pression atmosphérique qui agit sur l'orifice du 
robinet, tandis qu’elle ne peut exercer aucune pression sur le liquide 
contenu dans le tonneau. Pour qu’il y ait écoulement, il faut ouvrir le 
trou de la bonde, la pression étant alors égale à l’intérieur comme à 
l'extérieur, le liquide s'écoule avec une vitesse due à la hauteur de la 
colonne du liquide au-dessus du centre de l’orifice du robinet. Or, ouvrir 
le trou de la bonde dans certains cas est un inconvénient. M. Kraushaar, 
dessinateur mécanicien, à Mulhouse, a imaginé de disposer un robinet 
aspirateur, qui en même temps qu'il donne passage au liquide, permet 
à l'air de pénétrer dans le vase et d'y exercer sa pression. La disposition 
qui permet d'obtenir ce résultat est très-simple; elle consiste à prati- 
quer, parallèlement dans l'épaisseur renflée à cet effet du tube engagé 
dans le tonneau, un conduit en communication avec un trou pratiqué 
dans la clef au-dessus de l'orifice d'échappement. En ouvrant ou en fer- 
mant le robinet, les deux ouvertures s'ouvrent et se ferment en même 
temps. Si les deux ouvertures étaient concentriques ou situées sur une 
même ligne horizontale, l'écoulement aurait pas lieu, puisqu'il y aurait 
équilibre de pression, mais comme l'ouverture d'aspiration se trouve 
plus haut, échappement du liquide a lieu. D'autres dispositions, mais 
moins simples, ont été imaginées pour atteindre le même résultat. 
ROBINETS A SIFFLET. — La fig. 21 représente en section verticale un 
robinet à sifflet pour locomotive. Il est composé d'un premier tube en 
bronze À destiné à être vissé sur la chaudière. Ce tube est fondu avec une 
cloche renversée et reçoit, au moyen d'un pasde vis taraudé à son centre, 
le second tube A’, également en b: onze, ainsi que la cloche supérieure C. 
Une tige t, d'un diamètre moindre que celui de l’intérieur des tubes, les 
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traverse; sa partie inférieure est terminée par une soupape s, qui ferme 
l'orifice du tube A, et son extrémité supérieure est reliée par une tra- 
verse articulée à un levier en fer L, mobile sur la branche de même 
métal b. C’est le ressort à boudin r qui maintient la soupape fermée ; en 
appuyant sur le levier, on fait fléchir le ressort, la tige t el sa soupape 
descendent alors et laissant passer la vapeur dans le tube autour de la 
tige et s'échapper par les ouvertures o, et de là à la circonférence du 
disque a pour venir frapper sur les bords de la cloche C, en produisant 
un sifflement aigu. 

Bien que ces sifflets puissent se faire entendre à une assez grande dis- 
tance, ils sont insuffisants employés sur mer, dominés alors par le bruit 
des vagues et du vent soufflant avec force dans la voilure et les cordages. 
M. Lethuilier-Pinel a trouvé une disposition au moyen de laquelle ces 
appareils sont doués d’une puissance beaucoup plus considérable. Les 
tig. 22 et 23 représentent ce système, dit sifflet d'alarme, en sections ver- 
ticale et horizontale. Il se compose principalement de quatre chambres 
circulaires C, montées sur un plateau de forme correspondante E, vissé 
sur le boisseau d’un robinet ordinaire à clef R, qui communique par un 
tuyau T avec le réservoir de vapeur de la chaudière. 

Quand ce robinet est ouvert, la vapeur pénètre entre le plateau E et 
le fond des chambres C pour s'échapper à la fois par les quatre ouver- 
tures c. ménayées à ce fond, et produire des sons très-puissan's en venant 
frapper sur les plans inclinés à arêtes aiguës e, disposées au plafond des 
chambres, au-dessus des ouvertures pour diviser la va eur. 

La puissance de ce siffle peut être modifiée à volonté en fermant un, 
deux ou trois des orifices d'échappement c au moyen d'opercules à res- 
sort, semblables à celui a, façonnés de telle sorte que leur élasticité 
naturelle leur permet, sous une légère pression du doigt, de se dégager 
du plan incliné e, du plafond des chambres. 

L'expérience a démontré que les dimensions des chambres et celles des 
orifices par lesquels s'échappe la vapeur, doivent varier avec la pression 
de cette vapeur: ainsi, pour 1/2 atmosphère effective, par exemple, la 
hauteur sera de 25 mill.; pour 1 atmosphère, de 30 mill., et ainsi de suite. 
En donnant aux orifices d'échappement 2 mill. de largeur et 60 mill. de 
longueur, on obtient des sifle's de uissance moyenne et en portant la 
largeur à 90 mill., ces sifflets sont d’un très-grand effet. 

PETIT ROBINET GR'ISSEUR. — Aux deux dispositions représentées fig. 25 
et 26 de la pl. 32, nous allons ajouter celle toute particulière d’un 
robinet graisseur indiqué fig. 24, qui a été appliqué par M. Christian sur 
une presse-balancier. Il se distingue par sa forme extérieure qui en fait 
une sorte d'ornement tout en empêchant les matières étrangères d’en- 
trer dans le godet et de se mêler à l'huile qu'il contient. Ce godet A est 
en bronze et recouvert par un chapeau de même métal A’, au moyen 
duquel on fait tourner la clef ¢ du robiuet. Un disque v, relié au chapeau 
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par deux vis et muni d’une petite saillie qui vient s'arrêter sur un gou- 
jon e fixé au godet, sert à limiter le mouvement de rotation de la clef 
dans une position ouverte ou fermée. 

Roginers A Gaz. — Les dispositions des robinets destinés spécialement 
aux distributions de gaz-light, ou gaz d'éclairage, pourraient ne pas diffé- 
rer des robinets ordinaires pour les distributions d'eau ou de vapeur; 
ce qui en diffère réellement, c’est le mode d’ouverture et de ferme- 
ture. On sait que, d'après une ancienne ordonnance de la préfecture 
de police, relative à la distribution du gaz dans les magasins, boutiques 
et maisons particulières, chaque robinet doit être renfermé dans un 
coffre en fonte et disposé de manière que l’abonné ne puisse l’ouvrir sans 
que préalablement il ne soit ouvert par l'agent de la compagnie, tandis qu'il 
peut être fermé par celui-ci sans le secours de l’abonné. Ces précautions 
étaient indispensables quand les concessions de gaz étaient faites pour un 
certain nombre d’heures, mais il n’en est plus de même, maintenant que 
presque toutes les maisons sont pourvues d’un compteur. Quoi qu'il en 
soit, le modèle de boîte de robinet adopté par la Compagnie générale 
du gaz de Paris, possède encore les propriétés mentionnées plus haut. 

Les fig. 25 et 26 représentent ce modèle vu de face, la porte de la boîte 
ouverte, et en section verticale passant par le milieu de cette boîte. Le 
boisseau B du robinet proprement dit est en fonte et la clef C en bronze. 
Les deux tuyaux T et T’ d'arrivée et de sortie du gaz sont reliés au bois- 
seau par un simple ajustement tubulaire et une rondelle de cuir pincée 
entre les filets de vis et la bride du boisseau au moyen de bagues de ser- 
rage b, lesquelles en même temps fixent le robinet bien au centre de la 
boîte en fonte A. Celle-ci est percée d’une ouverture circulaire fermée par 
la porte P, montée à charnière sur le côté de droite, et munie d'un ver- 
rou v maintenu fermée par un ressort méplat r. Pour l'ouvrir, il suffit de 
vaincre la résistance de ce ressort en passant une clef dans l'ouverture o 
et en la faisant tourner jusqu’à ce qu’elle rencontre la saillie s, ménagée 
à cet effet dans la bande courbe de métal dont le verrou est formé. 

La porte en plus de louverture pour le passage de la clef destinée 
à son ouverture est percée de trois trous ronds : l’un t, au centre, pour 
permettre d'ouvrir la clef du robinet et les deux autres u et w’, destinés 
à recevoir une tige c qui fait partie d’une sorte de chapeau C’, lequel 
recouvre la clef du robinet et la maintient en serrage dans le boisseau au 
moyen d'une bride 4, reliée à celui-ci par deux vis engagées dans des 
oreilles fondues avec ce boisseau. 

La clef du robinet est munie d’un ergot en saillie e (indiquée en ponc- 
tué, fig. 25), destiné à venir buter contre une goupille d'arrêt fixée au 
boisseau afin de limiter la course de la clef et assurer sa fermeture. Pour 
l'ouvrir, on la fait tourner de droite à gauche d’un quart de tour, jus- 
qu'à ce que l’ergot e vienne rencontrer un arrêt e’, formé par un rebord 
en saillie ménagé au chapeau C’. Celui-ci est alors dans la position indi- 
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quée fig. 25, c'est-à-dire que la tige c est engagée dans le trou u de la 
porte P, au-dessous duquel se trouve la lettre O, qui indique que le robi- 
net peut être ouvert ou fermé à volonté, quand la tige c y est engagée. 

Il n’en est pas de même quand cette tige est déplacée vers la gauche, 
lorsqu'elle pénètre dans le trou u’ pratiqué dans la porte, et au-dessous 
duquel est gravée la lettre F, fermée. Dans ce cas, la saillie e’ du chapeau 
a été ramenée de gauche à droite contre l’ergot e, qui se trouve alors 
engagé entre cette saillie et la goupille fixée au boisseau. On ne peut donc 
plus faire tourner la clef du robinet, qui nécessairement ne pourra être 
ouverte tant que la tige c restera engagée dans le trou u. 

Il faut donc, avec un tel système, pour opérer la manœuvre du robinet, 
que l'agent de service ait préalablement placé la tige c dans la direction 
convenable en ouvrant la porte de la boîte dont seul il a la clef. 

Nous avons décrit un système analogue dans le ve vol. du Génie indus- 
triel. Ce système, dû à MM. Bruley et Perrin, consistait dans l'application, 
sur la tête de la clef du robinet renfermé dans la boîte, d’un chapeau as- 
semblé à charnière et muni d'une saillie passant à travers l'ouverture 
ménagée au centre de la porte pour introduire la clef destinée à l’ouver- 
ture du robinet. Quand le chapeau était rabattu sur la tête du robinet, 
celui-ci ne pouvait être ouvert; quand, au contraire, après avoir ouvert 
la porte, l'agent de la compagnie avait renversé ce chapeau, l’abonné 
pouvait ouvrir le robinet, et par suite avoir le gaz à sa disposition. 

Les fig. 27 et 28 représentent, suivant deux sections faites perpendicu- 
lairement l’une à l’autre, une nouvelle disposition due à M. Bruley qui a 
pour but : 1° de supprimer le rodage du boisseau et de sa clef; 2° de 
réduire le volume de la boite; 3° de supprimer les soudures et les 
douilles de jonction ; 4° enfin de diminuer les frais de fabrication des 
robinets ordinaires de ce genre. La boîte A de ce robinet est en fonte et 
pourvue de deux ouvertures correspondantes pour recevoir les deux 
tuyaux T et T’ qui s'y rapportent à l’aide d’un cordon et d’une rondelle 
en cuir serrée par la bride en cuivre b, au moyen de boulons. 

Le mécanisme destiné à faire mouvoir les deux soupapes s et s’, qui 
ferment et ouvrent simultanément les orifices des tuyaux de conduite, 
est monté sur une platine en fer a, fixée par des vis contre une feuillure 
ménagée à la boîte et garnie d’une légère épaisseur de cuir ou de caout- 
chouc pour former joint. 

Ce mécanisme se compose d’une double camme c, de la forme d'une S 
renversée, fixée sur un axe d, qui traverse la platine sur laquelle il appuie 
par une embase extérieure, creusée intérieurement pour recevoir le carré 
de la clef. Cette embase est renfermée dans un tambour e, muni d’un 
ressort à boudin et d'un cuir serré par des boulons sur la platine pour 
former le joint de l'axe. 

La camme c agit sur deux pièces semblables f, doublement coudées 
d'équerre et disposées inversement. Dans chaque branche verticale est 
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pratiquée une rainure dans laquelle pénètre une languette-guide g, fixée 
à la platine, tandis que la branche horizontale se relève perpendiculaire- 
ment pour porter, en regard des tuyaux T et T’, les deux soupapes ou 
tampons en caoutchouc s et s’. 

L'écartement des deux tampons dirigés en ligne droite par les guides g 
pour opérer la fermeture, s'explique aisément par le développement 
de la camme que l’on fait tourner dans le sens convenable à l’aide d’une 
clef engagée dans le carré de son axe d. 

Pour opérer l'ouverture, c’est-à-dire le rapprochement l’un vers 
l'autre des deux tampons, il suffit de faire tourner la camme en sens 
inverse. Dans ce mouvement ses branches courbes rencontrent les gou- 
jons à fixés sur les pièces f, près des coulisses, et les entraînent naturel- 
lement. L'action de cette double camme est limilée par un goujon j vissé 
sur l'une des languettes fixes g. Afin d'empêcher le consommateur ou 
toute autre personne étrangère de chercher à ouvrir le robinet lorsque 
l'agent de l'administration l’a fermé, celui-ci introduit dans l'ouverture 
pratiquée au centre de la porte P un petit tampon t, à ressort. 

Les robinets des appareils d’éclairage n'offrent rien de particulier ; ce 
sont généralement de petits robinets à clef, semblables à celui R représenté 
en section fig. 29. Lorsqu’ on a besoin de la lumière dans diverses direc- 
tions, on dispose près du robinet un assemblage à rotation composé 
d’un petit hoisseau conique b, muni d'une gorge circulaire vis-à-vis du 
canal de communication qui livre passage au gaz. Dans ce boisseau est 
engagée la clef c, dont la tête sphérique est soudée avec un tube hori- 
zontal, au bout duquel le bec à gaz est monté, ou bien un boisseau sem- 
blable qui reçoit lui-même une clef munie également d’un tube auquel 
le bec est alors fixé, ce qui permet d’avoir une double articulation, de 
telle sorte que, dans les deux cas, et quand le robinet R est ouvert, 
le gaz arrive toujours au bec, quelle que soit la position des tubes, 
puisque la gorge annulaire du boisseau b communique constamment avec 
le conduit principal, fermé ou ouvert à volonté par le robinet. 

Dans l'examen qui précède des principaux systèmes de robinets, 
et clapets employés dans les distributions d’eau, de vapeur et de gaz, 
nous avons cherché, autant que possible, à suivre un certain ordre mé- 
thodique, mais la multiplicité des dispositions qui ont été proposées ne 
nous a pas permis de les comprendre dans ce texte. Ainsi pour les sou- 
papes et les clapets proprement dits, nous avons dù nous arrêter aux 
modèles seulement appliquables, à des tuyaux de conduite. Mais nous 
nous proposons, dans le volume suivant, de donner les modèles de 
valves, soupapes ou clapets appliqués le plus généralement aux machines 
à vapeur, aux pompes et autres appareils hydrauliques. 


MACHINES A VAPEUR 


RÉGULATEUR ÉQUILIBRÉ 


A BRAS ET BIELLES CROISÉS 


PAR MM. FARCOT ET FILS 


INGÉNIEURS-MÉCANICIENS À SAINT-OUEN 


(PLANCRE 35) 


Nous nous sommes souvent arrêté, dans le cours de cette publication, 
sur les divers systèmes de régulateurs proposés pour maintenir, dans des 
limites fixées à l'avance, la vitesse des arbres de couche des machines à 
vapeur ou des moteurs hydrauliques '. Malgré la multiplicité de ces sys- 
tèmes, c'est encore le pendule conique à boules, construit sur le prin- 
cipe de celui d'Huyghens et de Watt, qui est le plus généralement 
employé, malgré les inconvénients inhérents à son principe même; incon- 
vénients que nous avons déjà eu l’occasion de signaler, et qui sont bien 
connus des praticiens. 

Ainsi que plusieurs habiles ingénieurs et constructeurs, M. Farcot a 
cherché à éviter ces inconvénients en perfectionnant le régulateur à pen- 
dule conique. Dans le vue volume nous avons décrit en détail son système 
de modérateur à compensation, à cônes de friction, qui donne de très- 
bons résultats dans les usines, telles que les filatures, les moulins, ete., 
où les variations de travail sont faibles, et où une grande précision est né- 
cessaire. Mais dans les usines à travail varié et saccadé, comme les 
forges, les scieries, etc., ce régulateur devient par moments inefficace 
en ce qu'il n’agit pas avec assez de promptitude et d'énergie. 

MM. Farcot et fils se sont proposé de construire un modérateur à 
boule, qui puisse satisfaire aux exigences de ces grandes variations 
de travail, et, disons-le de suite, ils sont arrivés à résoudre ce problème 


4. Voir les articles publiés précédemment sur ces appareils dans les 1er, vire et 
xt volumes de ce Recueil. 
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de la manière la plus satisfaisante. Un rapport de M. Tresca à la Société 
d'encouragement, le constate en ces termes : 

« Le régulateur de MM. Farcot est d’un emploi sûr, nous dirions pres- 
« que indispensable, dans tous les cas où les variations de travail sont 
« grandes. La Société rendra un véritable service en appelant sur cet 
« appareil l'attention des chefs d'usine, auxquels elle croit pourvoir le re- 
« commander tout spécialement. » 

Voici, d’après une note qui nous a été communiquée par les auteurs, 
les principes suivant lesquels ce nouveau régulateur est établi : 


19 Dans un pendule conique-ordinaire articulant en X (fig. A), si on con- 
sidère une position quelconque des boules, on sait que le nombre de tours cor- 
respondant à l'équilibre théorique est déter- 
miné par la longueur verticale 4# du pendule. 
mesurée sur l'axe de rotation. 

D'autre part, les conditions d'équilibre d'une 
boule f, tournant autour d'un axe vertical ce. 
et suspendue en un point quelconque g de la 
ligne f% prolongée, sont les mèmes pour une 
position donnée, que l'articulation ait lieu en g 


Fig. À. 


ou en A, car les bras de leviers jg et ih de la 
pesanteur varient proportionnellement à ceux 
de la force centrifuge qui sont yl et Ak. 

La longueur de pendule Ak% mesurée sur 
l'axe à partir de l'intersection 4 du bras avec 


l'axe vertical, est donc toujours celle qui in- 
dique le nombre de tours correspondant à l'équilibre pour la position f de la 
boule, quel que soit le centre 4 ou g d'articulation ; 

2° Il faut donc, pour obtenir théoriquement un équilibre constant de la boule, 
dans toutes les positions angulaires, chercher à obtenir une longueur de pendule 
constante mesurée sur l'axe de rotation. 

Le tracé intercalé dans la page suivante {fig. B), indique l’épure qui donne 
cetle longueur constante, et d'après laquelle la position des boules serait rigou- 
reusement indifférente pour une vitesse normale donnée, si les bras étaient flexi- 
bles et se développaient suivant la courbe génératrice «b pour faire suivre aux 
boules la courbe développante cd. 

La distance ac étant la longueur de pendule que l'on veut se donner, on trace 
facilement ces courbes, en remontant de quantités égales, sur la verticale ce, 
les points inférieurs 4, 2, 4, 6, etc... qui sont les projections du centre des boules 
sur l'axe vertical, et les points supérieurs qui sont les intersections successives 
des bras avec cet axe. 

De ces points supérieurs suffisamment rapprochés, on décrit des ares de cercle 
successifs tangents successivement entre eux, dont le premier s'étend du point 0 
au point 4’ de la courbe des boules, le second s'étend du point 4' au point ?', et 
ainsi de suite, ces arcs étant compris entre des horizontales successives d'un 
écartement constant. 

On obtient ainsi la courbe développante cd. 
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Pour obtenir Ja courbe génératrice ab, il suffit de tracer les positions suc- 
cessives des bras, en joignant les points de la courbe inférieure aux points 
correspondants supérieurs de la verticale et prolongeant toutes les lignes qui 
représentent ces positions successives du bras; la courbe ab se trace ainsi 
d'elle-même ; 

3° Ce résultat théorique pouvant présenter des difficultés dans sa réalisation 
pratique par courbes génératrices, il a paru préférable à MM. Farcot de chercher 
un point fixe » d'articulation pour 
les bras, tel que l'are de cercle 
décrit par les boules passant près de 
la courbe développante, tantôt en 


iw 


dessus el tlanlót en dessous, et les 
bras occupant les positions en traits 
pleins, les longueurs de pendule 
des deux positions extrèmes soient 
égales entre elles et aussi peu dif- 
férentes que possible de la lon- 
gueur correspondante à la position 
milieu, qui est sensiblement égale à 
ia longueur normale ac. 

La position milieu de l'arc décrit 
par les boules, n'est pas celle qui 
correspond au milieu de la course 
du manchon du régulateur. mais la 
différence des longueurs de pen- 
dule dans ces deux posilions est 
insignifiante. 

C'est ainsi que l'on détermine le 
point # et non en cherchant le 
centre d’un arc de cercle passant 
par les trois points 2’, 6’ et 12’ de la courbe développante; 

1° Le pendule étant plus court dans les positions extrêmes, la machine mar- 
cherait plus vite dans ces positions que dans la position milieu ; pour compenser 
cette différence, les auteurs emploient une surcharge additionnelle variable pro- 
duite par le contre-poids p (voy. fig. 4 de la pl. 35), à bras de levier variable. 
dont l'angle est calculé en raison des carrés des vitesses correspondantes aux 
longueurs de pendule, comparés au carré de la vitesse réelle donnée au régula- 
teur, les forces centrifuges croissant comme les carrés des vitesses. 

MM. Farcot donnent au régulateur une vitesse de rotation réelle plus grande 
que la vitesse théorique correspondante à la longueur du pendule, afin d'augmen- 
ter les forces produites sur les points d'action du régulateur. On voit facilement 
que le contre-poids p charge le manchon v, lié au manchon 0’, et par suite les 
boules f elles-mêmes. Par ce moyen, on tient compte du poids de la vis sans fin r 
en calculant l'angle du contre-poids p, car il doit aussi équilibrer cette vis. 

On voit facilement que ce contre-poids peut être reculé sur la tige du levier 
et fixé au moyen de sa vis de pression à une distance quelconque du centre de 
rotation. Cette disposition permet de varier la vitesse du régulateur et de la ma- 
chine, et d'obtenir exactement le nombre de tours demandé. 
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, Cet avantage est particulier à ce système de régulateur à bras et bielles croi- 
sés et n'existe pas dans les régulateurs à deux centres et à bielles non croisées; 
5° Pour que le calcul du levier à contre-poids soit facile et rigour ‘ux, et pour 
que l'équilibre soit bien constant dans toutes les positions, il est nécessaire que 
la surcharge additionnelle et l'effort du régulateur sur l'organe qui agit sur la 
vapeur soient transmis dans un rapport constant, c'est ce qui à conduit MM. Far- 
cot à crois:r les bielles comme les bras, car ce rapport constant n’a lieu pour 
toutes les positions qu'autant que la longueur mn = nm? (voyez fig. 4, pl. 35}, 
et que les points 7 et m? sont sur une même verticale, on peut s’en rendre 
compte par le calcul. 

Cette disposition rend plus facile le calcul de l’angle du levier à contre-poids 
et permet au régulateur d'exercer une action constante dans toutes les positions 
sur la vis sans fin v agissant sur la camme de détente, comme dans toutes les 
machines Farcot. Cette vis sans fin n’agit ordinairement que comme crémaillère, 
le machiniste ne la fait tourner que pour partager à peu près l’oscillation, en 
raison du travail, sur le cadran de détente quand il met la machine en marche: 

On voit que le contre-poids p charge plus dans la position milieu que dans les 
positions extrèmes, et compense ainsi les différences de longueur de pendule, le 
bras de levier qui soulève la vis sans fin, restant toujours constant par l'effet de 
la développante de cercle V qui agit sur un galet u (fig. 4); 

6° En considérant les forces centrifuges de chaque partie du système ainsi 
constitué, on voit que les bielles et les bras du régulateur ont une action centri- 
fuge variable dans les diverses positions, en raison de leur écartement plus ou 
moins grand. 

En effit, une portion de ces membres est tantôt d'un côté et tantôt de l'autre 
par rapport à l’axe de rotation, ce qui change le sens de son action centrifuge. 

On voit facilement que le maximuin de la somme des forces centrifuges pour 
une mème vitesse angulaire, correspond à la position supérieure des boules ou à 
leur plus grand écartement : le minimum de cette force centrifuge totale corres- 
pond à la position inférieure des boules. 

Il résulte de là que les boules, dans leur ascension, prennent une accélération 
verticale croissante, en passant de la position inférieure à leur position supé- 
rieure, et que cet effet nuisible vient accroître celui de l’inertie des masses. 

Cette cause de perturbation, bien que minime en apparence, est fort importante. 

MM. Farcot la font disparaître et obtiennent ainsi la régularité la plus satisfai- 
sante en neutralisant l’accroissement des forces centrifuges au moyen du ressort 
à boudin R (fg. 2 et 3) dont Ja tension croît à mesure que les boules s'élèvent. 

On comprend facilement que ce ressort, appuyant sur le manchon o, rétablit 
l'équilibre, puisque l’on neutralise un accroissement anormal de force centrifuge 
par une force inverse el croissante en mème temps. 

On calcule ce ressort en déterminant l'excès de force centrifuge à neutraliser 
dans les diverses positions; mais ce ressort ayant de plus à neutraliser les effets 
d'inertie, il est utile de le faire plutôt fort que faible. 


Maintenant que l’on connait le principe sur lequel est basé ce régula- 
teur, nous allons décrire en détail les dispositions particulières de sa 
construction, et son agencement sur une machine à vapeur également 
construite par MM. Farcot et fils. 


RÉGULATEUR ÉQUILIBRÉ. 467 


DESCRIPTION DU RÉGULATEUR A BRAS CROISÉS 


REPRÉSENTÉ PAR LES FIG. À A & DE LA PL. 35. 


La fig. 1 représente ce régulateur appliqué sur une machine à vapeur, 
dont le cylindre est vu extérieurement et la pompe à air et le condenseur 
en section verticale. 

La fig. 2 est une coupe transversale passant à la fois par le milieu du 
cylindre à vapeur et par celui de la pompe à air, suivant la ligne brisée 
1-2-3-4 de la fig. 1. 

La fig. 3 montre en détail, à une échelle double des figures précé- 
dentes, le régulateur coupé verticalement suivant son axe. 

La fig. 4 indique une disposition de clapet appliqué sur le conduit 
d'échappement de la vapeur du cylindre, pour supprimer à volonté la 
condensation. 

DisPosITIONS GÉNÉRALES. — Nous ne donnerons qu'une description som- 
maire de la machine à vapeur, parce qu'elle ne diffère pas sensiblement 
de celles des mêmes constructeurs que nous avons publiées dans notre 
Traité des moteurs à vapeur ‘. Le cylindre A est renfermé dans une enve- 
loppe fondue avec les canaux d'arrivée, de distribution et d’échappe- 
ment de vapeur. Ceile-ci arrive du générateur dans l'enveloppe par la 
tubulure A’ (fig. 2), et entre dans la boite de distribution B par le canal a. 
Une soupape de mise en train b, est disposée à l’intérieur de ce canal 
pour permettre ou interrompre à volonté l'admission de la vapeur dans 
la boîte de distribution; elle se manœuvre de l'extérieur, en agissant sur 
la petite manette b’. 

La vapeur, après avoir produit son effet sur le piston, s'échappe par le 
conduit A?, à l’une des extrémités du condenseur cylindrique C, du côté 
du robinet d'injection B’, qui distribue l'eau sur un diaphragme percé de 
trous V’, disposés intérieurement sur toute la longueur. 

Cette cau et la vapeur condensée sont aspirées par le piston D de la 
pompe à air D’, qui est en communication avec l’autre extrémité du con- 
denseur par le conduit C’ (fig. 2), assemblé avec la boite D?, fondue avec 
le cylindre et munie des soupapes d'aspiration c. 

Les soupapes de refoulement c/ sont montées sur une plaque de fonte, 
qui sert de fond à la bâche E, fondue avec la tubulure e, par laquelle 
s'échappe l’eau de condensation. 

La pompe alimentaire E’ est fondue avec le cylindre de la pompe à air, 
son piston est commandé par la même bielle qui actionne la tige d, au 
moyen du boulon d'assemblage d’, prolongé à cet effet; elle prend l’eau 


I. On peut voir aussi l’article sur les machines à élever les eaux, publié dans le 
x1" vol, de ce Recueil, pl. 35, 36 et 37. 
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dans la bâche avec laquelle elle est en communication par le tuyau F, et la 
refoule à la chaudière par le tuyau F’. 

Lorsque l’on vient à manquer d’eau, ou que pour toute autre cause 
on désire supprimer la condensation, MM. Farcot disposent la sortie de 
vapeur du cylindre comme il est indiqué fig. 4, c’est-à-dire de manière 
que la vapeur puisse ou entrer dans le condenseur par la tubulure T, 
ou s'échapper directement par le tuyau T’. Dans le premier cas la sou- 
pape S vient s'appliquer sur le siége s, et dans le second sur le siége s’, 
ainsi qu'il est représenté sur la fig. 4. On voit que le déplacement de cette 
soupape, de manière à la faire appliquer sur l’un ou l’autre des deux 
siéges, est effectué à l’aide du volant à main S’, fixé à l'extrémité de la 
tige filetée munie de la soupape. 

Avec l'enveloppe du cylindre à vapeur sont fondues deux consoles, sur 
lesquelles reposent les deux colonnes cannelées G, ‘qui, avec les deux 
arcs g et g', supportent l'arbre vertical du régulateur et une partie des 
pièces de sa transmission de mouvement. C’est au moyen de l'arbre H, 
commandé par une paire de roues d'angle, dont l’une est clavetée sur 
l'arbre moteur du volant, que ce mouvement est transmis, d’abord par 
les roues h et h’ à l'arbre incliné H’, puis par les roues et į’ à l'axe prin- 
cipal I du régulateur. 

RÉGULATEUR. — Cet axe est formé d’un tuhe creux en fer (voyez fig. 3), 
monté à sa partie inférieure sur un bout d'arbre I’, qui tourne sur une 
crapaudine, et sa partie supérieure est reliée par des rivets à une tige 
forgée avec le cadre 1°, dans lequel passent les bras croisés 3 du modéra- 
teur proprement dit. 

Ces bras sont attachés à une petite traverse dont le milieu est fixé au 
sommet de la tige, au-dessus du cadre L?, et les deux bouts terminés 
par des fourches m, dans lesquelles sont retenues par des boulons les 
extrémités des bras croisés J, munis à leur autre extrémité des boules f. 

Ces bras-croisés sont reliés au manchon o0’ par les bielles croisées V’, ar- 
ticulées aux points n et m°. Les bras et les bielles sont assemblés de telle 
sorle que les longueurs mn sont respectivement égales à celles des 
bielles, et que, dans toutes les positions de l'appareil à force centrifuge, 
les verticales menées des centres m et m passent constamment par les 
articulations inférieures m?, des bielles correspondantes. 

Le manchon supérieur o’ est relié à celui inférieur o par une tige en 
fer j (fig. 3), logée à l’intérieur du tube creux I, formant l'axe vertical 
du modérateur. Par le fait de cette relation avec le manchon supérieur, 
le manchon 0’ règle l'admission de la vapeur dans le cylindre, en agis- 
sant par l'intermédiaire du levier K et de la tige verticale K’ sur la camme 
de détente renfermée dans la boîte de distribution B. 

Le levier K est à bras inégaux, son centre d’oscillation est pris sur une 
fourchette k, reliée par un petit support à l’une des colonnes G; le petit 
bras embrasse le manchon o et est composé de deux pièces pouvant ren- 
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trer l’une dans l’autre au point k’ (fig. 2), de manière à permettre son 
allongement suffisant dans le cas d’inclinaison extrême du levier. Le 
grand bras de celui-ci est réuni par articulation avec la tige K’, qui agit 
sur le distributeur de vapeur au moyen de la vis sans fin v, engrenant 
avec la demi-circonférence dentée du disque L. Cette tige n'ayant qu’un 
mouvement oscillatoire vertical, la vis sans fin n’agit sur la roue que 
comme une crémaillère. 

Le disque L est calé sur le petit arbre l, qui traverse un stuffing- 
box ménagé au centre du couvercle de la boîte de distribution pour 
son passage, et comme il est muni de la camme de détente, celle-ci se 
meut avec le disque. Il suffit alors pour connaître exactement la position 
de la camme, et par suite le degré de détente de la vapeur dans le cy- 
lindre, de lire sur le demi-cadran divisé adapté sur le disque L, les chif- 
fres correspondants à l'amplitude des oscillations qui se produisent, ce 
qu'indique l'aiguille fixe placée au centre. Cette aiguille fait partie d’une 
douille en bronze l’, attachée par un bras au couvercle de la boîte de 
distribution, et traversée par la vis sans fin v, laquelle peut engrener 
avec le disque denté au moyen d’une ouverture pratiquée dans la 
douille. 

Quand le machiniste met en marche, il agit directement sur la vis sans 
fin en tournant le petit volant à main L’ d’un nombre de tours suffisants 
pour placer la camme de détente, de façon à partager à peu près l'oscil- 
lation en raison du travail. 

L'extrémité inférieure de la tige K’ est munie du galet u constamment 
en contact avec le bras courbé suivant une développante de cercle du 
levier V. Ce levier oscille librement sur le boulon w’, et son bras recti- 
ligne est muni d’un contre-poids qu'on peut fixer en un point quelcon- 
que de sa longueur, à l’aide d’une vis de pression. Ce contre-poids est 
destiné, comme il a été dit, à équilibrer le poids de la tige, et, en main- 
tenant la courbe du levier en contact avec le galet, à régulariser l’action 
de l'appareil, en permettant de régler exactement le nombre de tours. 

Le ressort R, qui entoure l'axe de rotation du modérateur, est fixé d’un 
bout à cet axe, à la bague r (fig. 3), et de l’autre, au manchon o, de 
façon à pouvoir s'élever ou s'abaisser avec lui, et par suite, à présenter 
une résistance plus grande au fur et à mesure que les boules s'élèvent, 
afin de compenser l'influence perturbatrice que pourrait produire l’acrois- 
sement de la force centrifuge dans les positions élevées des boules. 

Ce régulateur, ainsi que nos lecteurs ont pu s'en rendre compte par 
la description qui précède, diffère des régulateurs paraboliques ou à 
deux centres : 

1° Par les principes mêmes de la détermination des centres ; 

29 Par les bielles croisées qui permettent de transmettre et de recevoir 
une action dans un rapport constant; 

3° Par le levier à contre-poids mobile et à développante, qui rectifie 
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l'action des centres et des rayons vecteurs, et permet, de plus, de ré- 
gler exactement le nombre de tours; 

Le Par l'addition du ressort compensateur des forces centrifuges. 

Ces diverses parties du régulateur sont nécessaires pour réaliser l'équi- 
libre constant, dans toutes les positions angulaires des boules, et consti- 
tuent un système simple, sans dérangement possible, car il n’est composé 
que de tiges articulées dont la longueur est invariable. 

L'étendue d'action de ce régulateur lui permet de faire varier im- 
stantanément la puissance de Ia machine du minimum au maximum, 
c'est-à-dire de l'admission o à l’admission complète à pleine pression 
pendant toule la course du piston; c’est seulement dans ces conditions 
exceptionnelles qu’un régulateur peut gouverner efficacement des lami- 
noirs ou d'autres appareils à travail très-varié. 

Ce régulateur est appliqué à plus de 70 machines, dont plusieurs fonc- 
tionnent depuis 4 ans sans qu'aucune réparation ait été nécessaire. 


RÉGULATEUR A ANNEAU MOBILE PAR M. DUVOIR, 


REPRÉSENTÉ FIG. 5, PL. 35. 


Dans le but de faciliter l'installation des modérateurs à force centri- 
fuge sur les machines de petite force et principalement sur les locomo- 
biles, M. Duvoir, dont nous avons malheureusement à regretter la perte 
récente, avait eu l'idée de remplacer le régulateur à pendule conique, 
par un système de modérateur à génératrices sphériques d'une construc- 
tion très-simple, et dont la stabilité n’est pas une des conditions indis- 
pensables À sa marche régulière. 

Le principe sur lequel repose ce régulateur n'est pas nouveau; nous 
avons donné dans le 1v° volume de ce Recueil, un mo lérateur à boules 
à axe horizontal, dù à M. EÈ. Bourdon, dont le mode d'action est iden- 
tique; il diffère de celui de M. Duvoir, eu ce qu'au lieu d'un anneau. 
M. Bourdon a fait application de boules comme dans les régulateurs à 
axe vertical. 

M. Heaton de la Goupillière, ingénieur des mines, a donné dans les 
Annales des Mines, une théorie très-savante de ce système de régulateur. 
Nous ne faisons que la mentionner ici comme renseignement complé- 
mentaire, car ce travail important est un peu en dehors de cet ouvrage, 
destiné tout spécialement, comme on sait, à l'étude des moyens méca- 
niques et des résultats pratiques qu'ils apportent dans l'industrie. 

L'’organe principal du régulateur de M. Duvoir consiste dans un an- 
neau en métal A, relié par un petit arbre en fer a, qui le traverse dia- 
métralement et le réunit à l'arbre creux en fonte B, disposé perpendi- 
culairement à celui a. Cet arbre est monté dans deux paliers C, de façon 
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à tourner aisément sous l'impulsion de la poulie P, qui reçoit son mou- 
vement directement de l’arbre à manivelle de la machine à vapeur sur 
lequel le régulateur est appliqué. 

L'arbre creux B est en deux pièces raccordées à vis, pour permettre 
l'introduction de la tige à crémaillère D, qui le traverse. L'une des 
extrémités de cette tige est attachée à un ressort à boudin r, dont la ten- 
sion est réglée à volonté au moyen d’une vis et d’un écrou à tête molle- 
tée R. Cette disposition a pour objet d’équilibrer la force centrifuge de 
l'anneau, et de la régler pour des vitesses maximum différentes, en éta- 
blissant un antagonisme entre la force centrifuge variable avec l’état 
d’inclinaison de l'anneau et la force élastique variable elle même avec 
l'état d'extension du ressort. L'autre extréminé de la tige D dépasse 
l'arbre creux pour recevoir le levier de transmission L, destiné à agir 
sur la valve d'in'roduction de vapeur dans le cylindre de la machine. 

L'examen de la figure suffit pour faire comprendre le mode d'action 
de l'appareil : ainsi, tant que l'arbre B est immobile, l'anneau A reste 
appuyé contre cet arbre dans la position ponctuée A’, sollicité par le res- 
sort r, qui agit sur son axe a par la crémaillère D et le secteur denté s; 
si au contraire il est en mouvement, la force centrifuge tend à amener 
l'anneau dans un plan perpendiculaire à l'axe, position qui est atteinte 
au maximum de vitesse. Dans les vitesses intermédiaires, cet anneau 
prend écalement des positions intermédiaires. 

Les diverses inclinaisons que prend l'anneau proviennent donc de la 
vitesse plus ou moins grande communiquée à l'arbre B. Or, comme ces 
inclinaisons ne peuvent varier qu'avec le secteur s, celui-ci engrenant 
avec la crémaillère qui fait partie de la tige D, il en résulte un mouve- 
ment de cette tige et du levier L en communication avec la valve d’in- 
troduction. De là une relation entre la vitesse de rotation et le degré 
«d'ouverture de cette valve, c'est-à-dire moyen de régularisation. 

Telles sont les dispositions de cet appareil qui se distingue principale- 
ment, comme nous l’avons dit, par la simplicité de sa construction et la 
facilité avec laquelle on peut en faire l'application sur les petites ma- 
chines à vapeur et en particulier sur les locomobiles. 


HUILERIE DE BORDEAUX 


MACHINES ET APPAREILS 


APPLIQUÉS A LA FABRICATION 
DES HUILES D'ARACHIDE, DE SÉSAME ET AUTRES GRAINES 


USINE MONTÉE PAR M. FALGUIÈRE 


CONSTRUCTEUR A MARSEILLE 


(PLANCHES 36 ET 37) 


Nous avons déjà publié avec détail dans le x° volume de ce Recueil 
les divers appareils en usage dans la fabrication des huiles de colza, tels 
qu'ils sont employés en Normandie et dans le nord de la France. Nous 
allons faire connaître aujourd’hui les machines perfectionnées établies 
dans les meilleures usines du Midi, pour l'extraction des huiles d'ara- 
chide, de sésame, de lin et d’autres graines. 

Ces machines, construites par M. Falguière (de Marseille), qui, mal- 
heureusement mort trop tôt, avait su apporter dans cette industrie, où. 
il a rendu de véritables services, des idées, des améliorations impor- 
tantes. 

En 1859, lors de l'exposition industrielle de Bordeaux, nous avons eu 
le plaisir de visiter le grand et bel établissement qu'il venait de monter 
pour MM. Maurel et Prom, habiles fabricants de cette ville, et de constater 
l'intelligente organisation de tout le matériel qui est, en effet, disposé de 
la manière la plus rationnelle et en même temps la plus commode et la 
plus avantageuse pour le service. 

D'un côté, dans un local spécial, parfaitement tenu, se trouve le mo- 
teur à vapeur, d’une force nominale de 50 chevaux, alimenté par plu- 
sieurs jeux de chaudières qui ne fonctionnent pas constamment ensemble, 
afin d'en laisser toujours au moins un jeu en repos. 

Au rez-de-chaussée, sur une superficie de 22 mètres de longueur sur 
14 mètres de largeur, sont placées dans l'axe même du bâtiment trois 
paires de grandes meules verticales en granit, servant à l'écrasement de 


HUILERIE. 473 


la graine, et sur le prolongement quatre presses préparatoires qui effec- 
tuent une première compression à froid, pour l'huile de table, précédées 
de quatre chauffoirs à vapeur qui servent particulièrement au rebat, et 
qui permettent d’activer l'opération, en mettant alors pour la seconde 
et la troisième pression une plus grande quantité de matière sous les 
presses hydrauliques; celles-ci, au nombre de 41, sont rangées sur trois 
faces près des murs de l’usine pour faciliter le service général; les huiles 
qu’elles extraient tombent dans des seaux et de là dans des rigoles ou 
conduites communes, qui les amènent à deux pompes élévatoires, pour 
être élevées dans les réservoirs ou bassins destinés à les recueillir. 

Toutes ces presses reçoivent leur action de deux simples et ingénieux 
appareils, auxquels l’auteur a donné le nom de réservoirs de force, 
comme faisant l'office de distributeurs et en même temps de régulateurs 
des pressions qui doivent être transmises par les pompes d'injection. 

L'application de ces appareils, logés dans une chambre spéciale près 
de la machine à vapeur, permet de simplifier notablement le mécanisme 
des presses, en ce qu'il suffit pour les alimenter toutes, de deux séries de 
pompes d'injection, dont l’une sert à établir une première pression de 40 
à 50 atmosphères, et l’autre une pression quatre à cinq fois plus grande ; 
par le système ordinairement employé, il eût fallu appliquer, pour pro- 
duire les mêmes résultats, 82 pompes d'injection et une quantité considé- 
rable de tuyaux plus ou moins prolongés. 

Des mécanismes bien entendus, appliqués à chaque presse, rendent 
le service extrêmement facile, en permettant de changer la pression 
très-rapidement et sans aucune peine. 

Au premier étage sont trois paires de laminoirs, dont l’un à cylindres 
cannelés pour écraser les arachides, et les deux autres à cylindres unis 
et doubles, d’une disposition particulière, pour déchirer et concasser les 
graines fines, telles que le sesame, le lin, etc. 

Dans l'étage supérieur, qui sert particulièrement, avec une partie du 
premier, de magasins à graines, se trouvent deux appareils spéciaux, 
dont un tarare nettoyeur, comme dans les huileries à colza, et un dé- 
cortiqueur servant à enlever les pellicules de certaines graines, comme 
l’arachide. 

Les transmissions de mouvement sont établies de façon à faire mouvoir 
ces divers appareils avec la vitesse convenable, et à interrompre leur 
action toutes les fois qu’il est nécessaire; c’est ce que l’on pourra aisé- 
ment reconnaitre sur les dessins d’ensemble que nous en donnons. En 
décrivant chaque machine pour son propre compte, nous ferons voir, 
en même temps, les particularités intéressantes et les perfectionnements 
récents qui ont été apportés dans certaines parties par le constructeur. 


IL. 31 
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DISPOSITION GÉNÉRALE DU MATÉRIEL 
FIG. À ET 2, PL. 36. 


Pour donner une idée exacte de l’organisation d'une huilerie impor- 
tante, comme celle de MM. Maurel et Prom, nous avons représenté sur le 
dessin, pl. 36, en élévation (fig. 1), et en plan (fig. 2), la disposition géné- 
rale de tout le matériel qui compose une telle usine, depuis la machine 
à vapeur, jusqu'aux plus simples appareils. 

On remarquera d’abord que les générateurs à vapeur qui, dans ce genre 
de fabrication, ne doivent pas seulement servir à l'alimentation du mo- 
teur, mais encore au chauffage des graines, sont nécessairement, par cela 
même, d'une puissance évaporatoire beaucoup plus considérable que celle 
correspondante à la force nominale de 50 chevaux. 

Ainsi, ces générateurs, au nombre de trois, ayant leur fourneau distinct 
et séparé, se composent chacun : 

1° De deux corps de chaudière A, A’, de mêmes dimensions, placés 
parallèlement sur un même plan horizontal; le premier recevant direc- 
tement la chaleur du foyer, et le second chauffé par le retour de 
flamme ; 

2e D'un grand et fort bouilleur B, placé sous le deuxième corps de 
chaudière, et chauffé après celui-ci par les courants d'air et de fumée 
qui s'échappent dans la cheminée commune placée au dehors de léta- 
blissement. 

Chaque corps cylindrique a 10 mètres de longueur et 0"86 de dia- 
mètre; le bouilleur est de même longueur, mais son diamètre n’est que 
de 066. Comme il est entièrement entouré de calorique, on voit que sa 
surface de chauffe est d'environ 20 mètres carrés. Les deux corps de 
chaudière, n'étant chauffés que sous la moitié de leur superficie totale, 
présentent ensemble une surface évaporatoire de 27 mètres carrés. 

Par conséquent, on voit que la surface de chauffe totale de chaque gé- 
nérateur est approximativement de 47 mètres carrés, dont 13 à 14 mètres 
de surface directe. Il en résulte qu'en faisant marcher deux générateurs 
sur les trois, on a une surface évaporatoire de 94 mètres carrés, ce qui 
suffit largement à l'alimentation du moteur et des chauffoirs. 

Ces générateurs sont logés dans un bâtiment séparé, sans étage, mais 
contigu au bâtiment principal de lusine ; il est assez spacieux pour con- 
tenir les trois fourneaux, en laissant sur la largeur un passage libre d’un 
mètre qui communique d’un bout au-devant des foyers, et de l’autre à 
une cour couverte dans laquelle se trouvent plusieurs filtres, destinés à 
épurer l’eau venant des presses hydrauliques. Comme il importe d'em- 
ployer pour ces appareils de l’eau pure, on s'arrange pour faire servir 
toujours la même. 
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La superficie totale de ce bâtiment qui n’a pas d'étage est de : 


ga x 48m50 = 166%: 50 
sans les murs. 

La machine à vapeur, quoique d'une grande puissance, est du système 
vertical à directrices et à colonnes sans balancier; elle marche à 5 atmo- 
sphères, avec détente mais sans condensation. Son cylindre C, de 0® 54 de 
diamètre, est fixé par sa base supérieure sur une forte plaque de fonda- 
tion à nervures, fondue d’une seule pièce, et reposant sur un massif en 
pierre de taille qui laisse un espace libre autour du cylindre; cette plaque 
porte deux grosses colonnes de fonte D, réunies à leur sommet par une 
traverse au milieu de laquelle est rapporté le coussinet de l'arbre mo- 
teur a. Deux glissières servant de guides à la tige du piston à vapeur 
sont boulonnées sur le devant de ces colonnes, et laissent passer entre 
elles la bielle qui transmet le mouvement à la manivelle. 

L'arbre de couche a porte le volant régulateur b, d'environ 5 mètres 
de diamètre, et met toute l'usine en activité par une seule et même roue 
droite c, qui engrène à la fois avec le fort pignon d, destiné à commander 
les meules, les chauffoirs et même les pompes alimentaires des généra- 
teurs; et avec le pignon plus petit e, qui fait marcher les laminoirs et 
les nettoyeurs , ainsi que les pompes d'injection des presses hydrauliques. 

Le diamètre primitif de la roue c est de 1" 45, et celui deson premier 
pignon d, de 0"935; par conséquent le rapport entre ces deux engre- 
nages est de 

0,935 à 1,45 = 1 à 1,56; 


il en résulte que, lorsque la machine à vapeur, marchant à sa vitesse 
normale, fait 15 tours par minute, le grand arbre de commande f, f’, qui 
se prolonge dans l’intérieur de l'usine, en fait très-approximativement 23 
dans le même temps. 

Or, cet arbre f porte d'abord la poulie en fonte g, qui, d'un diamètre 
de 1 mètre, transmet son mouvement à une poulie plus petite g de 
0m85, et fixée à l'extrémité de l'axe des trois excentriques h, qui font mou- 
voir autant de pompes foulantes, destinées à envoyer dans les généra- 
teurs l'eau d'alimentation que l’on fait arriver dans une bâche placée au- 
dessous de ces pompes. 

IL porte ensuite les trois pignons d’angle i, de 124 de diamètre, 
lesquels engrènent avec les roues d'angle i’, fixées vers le sommet de l'arbre 
vertical j de chaque moulin. Le rapport entre le diamètre de ces roues et 
celui des pignons étant de 1268 à 1"24 environ, l'arbre des meules est 
animé d’une vitesse de 17 tours par minute, pendant que l'arbre de 
couche en fait 23. 

Cet arbre qui, jusqu’au troisième moulin, c’est-à-dire sur une longueur 
de 11 mètres à 0"16 de diamètre, porte vers le milieu de sa partie f’, ré- 
duite à 0" 06, une large poulie k, destinée à commander les râteaux des 
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quatre chauffoirs à vapeur. A cet effet, la poulie reçoit deux courroies 
semblables, qui actionnent des poulies égales k’, fixées sur des axes hori- 
zontaux et parallèles en fer k?. 

Chacun de ces axes porte à ses extrémités un pignon d'angle, engre- 
nant avec des roues plus grandes montées sur le sommet de chacun des 
axes verticaux en fer J’, au bas desquels sont adaptés les râteaux mo- 
biles. Les poulies k’ étant de même diamètre que celle plus large k qui 
les commande, leurs axes marchent à la même vitesse que l'arbre ff’, 
c'est-à-dire à 23 révolutions par minute, mais les pignons d'angle ayant 
un diamètre presque moitié plus petit que celui des roues avec lesquelles 
ils engrènent, les bras mobiles ne font pas plus de 14 révolutions dans le 
même temps. 

Enfin, vers le bout du même arbre de couche sont encore deux autres 
poulies c’ et cè, dont l’une, la plus étroite, fait mouvoir par la poulie m, 
avec laquelle elle correspond, un petit moulin à noix E (fig. 2), placé en 
dehors de l'usine, pour servir à triturer les tourteaux provenant de la 
dernière compression des graines, et l’autre, beaucoup plus large, com- 
mandes les poulies m’ et m?, destinées à faire marcher des pompes aspi- 
rantes et élévatoires, qui prennent l'huile des bacs, où elle est amenée 
par les conduites qui passent au-dessous des presses, pour être élevée 
dans les réservoirs ou les cylindres épurateurs. 

La première partie f du grand arbre principal est portée par cinq 
paliers, dont deux sur les murs qui séparent l'usine de la chambre de la 
machine à vapeur, et les trois autres sur les traverses qui réunissent les 
poteaux carrés en bois n, placés de chaque côté des moulins. La seconde 
partie f’, composée de plusieurs bouts réunis par des manchons d’accou- 
plement, est supportée par quatre chaises en fonte o, appliquées sous 
les poutres du premier plancher, et par un dernier palier b, assis sur la 
muraille extérieure du bâtiment. 

Les axes des deux poulies k, k’, qui actionnent les bras des chauffoirs, 
sont portées par des consoles de fonte o’, boulonnées contre les poteaux 
cylindriques en bois n’, qui, comme les précédents, soutiennent les 
grandes poutres du premier plancher, et les poteaux semblables disposés 
de même à l'étage supérieur. 

Le second pignon e, situé au-dessus de la roue droite c de la transmis- 
sion, avec laquelle il engrène, est d’un diamètre plus petit que le pre- 
mier d; il n’a en effet que 0 655, au lieu de 0" 935, de sorte que lorsque 
l'arbre moteur a fait 15 tours par minute, comme nous l'avons supposé 
à l’état normal, son axe æ’ en fait environ 33 et demi, car on a alors la 
proportion : 


02655 : 4m454 :: 15 : £ = 33,5. 


Cet axe æ’ porte, vers son milieu, la poulie à joues p, qui doit com- 
mander les pompes d'injection, et à son extrémité opposée au pignon, 
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une poulie égale g qui doit faire marcher les laminoirs et autres acces- 
soires. La première, à laquelle le constructeur a donné 1" 35 de diamètre 
extérieur, est en relation avec la poulie p’ qui lui est presque égale, et 
qui, montée sur l'axe des deux séries de pompes, lui transmet une vitesse 
de 35 tours par minute. La seconde poulie q commande la poulie supé- 
rieure g’ (fig. 1), d'un diamètre moindre, et fixée à l'extrémité de l'arbre de 
couche r, auquel elle transmet une vitesse d'environ 45 tours par minute. 

Cet arbre r, situé sous le plancher du deuxième étage, ne doit pas seu- 
lement actionner les laminoirs logés au premier, mais encore le nettoyeur 
et le décortiqueur logés au second. A cet effet, il porte sur sa longueur 
une série de poulies, dont quatre s de grand diamètre, et quatre autres 
plus petites s’, qui commandent, avec des vitesses différentes, les paires 
de cylindres dont se compose chaque laminoir, et, en outre, une dernière 
poulie t, qui communique son mouvement à celle t’, rappportée sur 
l'arbre en fer r’, placé vers la partie supérieure du dernier étage, et muni 
des poulies nécessaires pour la commande du tarare et du décortiqueur. 
Le rapport entre ces poulies t et t est tel, que l'axe 7” peut marcher à la 
vitesse de 60 tours, quand celui r marche à celle de 45 tours. 

Nous allons maintenant décrire les divers appareils qui composent le 
matériel de l’huilerie, en nous reportant à cel effet aux détails que nous 
avons représentés sur les pl. 36 et 37. Ces appareils comprennent, selon 
leur ordre de travail : 

Un tarare et deux jeux de laminoirs unis, pour les graines fines; 

Un décortiqueur et un laminoir à cylindres cannelès, pour les arachides ; 

Trois moulins à meules verticales ; 

Quatre chauffoirs à vapeur; 

Quatre presses préparatoires et quarante el une presses hydrauliques, ver- 
ticales, avec deux séries de pompes d'injection et deux réservoirs de 
force 

Enfin, un petit moulin à noix pour broyer les tourteaux. 


DESCRIPTION DES APPAREILS DE L'USINE 


REPRÉSENTÉS PL. 36 ET 37. 


Il nous paraît utile de suivre, dans la description de ce matériel, l'ordre 
même des opérations successives que l’on fait subir à la graine, afin d'en 
extraire avec régularité et économie la plus grande quantité d'huile pos- 
sible. Remarquons d’abord que, pour simplifier la main-d'œuvre, les 
appareils sont disposés, assez généralement, comme dans les moulins à 
à farine bien montés, dans plusieurs élages superposés, dont une grande 
partie sert en même temps de magasin. 

Dans l'étage supérieur sont les tarares décortiqueurs, que l’on peut 
appliquer alternativement ou simultanément, selon que l'on traite des 
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natures différentes de graines en même temps, ou que l’on veut faire des 
mélanges. Les laminoirs se placent au premier étage, immédiatement 
au-dessus des moulins, qui, comme les chauffoirs et toutes les presses, 
se trouvent toujours au rez-de-chaussée. 

TARARE OU NETTOYEUR. — Le tarare, qui ne présente d’ailleurs aucune 
particularité, n’a pu être figuré sur les plans d'ensemble; il se compose, 
comme dans un moulin à blé, d'un cylindre horizontal, formant crible, 
auquel on imprime un mouvement de rotation par une petite poulie w, 
rapportée sur l'arbre supérieur r’ (fig. 1°). N'ayant d'autre but que 
d'enlever la paille et les corps étrangers à la graine, cette machine est 
nécessairement très-simple et montée dans un bâti en bois; elle ne 
sert que pour les graines fines, telles que celles de lin, de sesame ou de 
colza. 

Ces graines, élevées à l’aide de monte-sacs sur le dernier plancher, sont 
projetées dans la grande trémie K, placée à l'étage inférieur, et d’où elles 
sont prises par une chaine à godets K’, qui les remonte au-dessus du 
tarare. 

Lammoims unis. — En sortant de ce nettoyeur les mêmes graines, dé- 
gagées de poussière et de paille, tombent, conduites par des plans inclinés, 
dans les petites trémies qui surmontent les deux laminoirs à cylindres 
unis L, L’. 

Ces laminoirs présentent des particularités dans leur disposition, 
comme on peut en juger par le détail fig. 3, qui montre Pun des deux 
appareils en section verticale, faite perpendiculairement à l'axe des cy- 
lindres. 

Ceux-ci sont au nombre de quatre, rangés par paires les uns au-dessus 
des autres, de façon que la graine qui a été d’abord comprimée par les 
deux premiers L, du rang supérieur, reçoive une seconde pression par 
les deux autres L’, qui sont un peu plus serrés. Pour qu'il y ait déchire- 
ment de la graine en même temps qu’écrasement, le constructeur a eu 
le soin de ne pas donner la même vitesse à chaque cylindre, c’est pour- 
quoi ils sont commandés chacun séparément par des poulies S, S’, placées 
au bout de leurs axes respectifs. 

Ces poulies sont toutes de même diamètre, mais celles avec lesquelles 
elles correspondent (fig. 17° et 2), ne le sont pas, comme nous l'avons 
déjà fait remarquer. Ainsi les premières s, qui communiquent leur mou- 
vement à un cylindre de chaque série, sont notablement plus grandes 
que les autres s’, qui transmettent leur action au cylindre voisin des 
mêmes paires, et tandis que les courroies de ces dernières sont droites, 
celles des premières sont croisées, pour déterminer le mouvement de ro- 
tation en sens contraire. Il en résulte que tandis que l’un des deux cy- 
lindres L, par exemple, marche à la même vitesse que l'arbre de coucher 
qui commande le tout, son voisin ne tourne pas seulement en sens 
inverse, mais encore à une vitesse qui est notablement plus pelite. 
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En effet, les poulies s ont 1 mètre de diamètre, et les poulies s’ n'ont 
que 0" 53 ; et comme toutes celles placées sur les axes des cylindres ont 
le même diamètre de 1 mètre, il en résulte que la moitié de ces derniers 
marche à 45 tours, par exemple, comme l'arbre r, et l’autre moitié ne 
marche environ qu'à 24 tours. Or, le diamètre extérieur de chaque cy- 
lindre est de 0™ 44, ce qui correspond à une circonférence de 4" 383, 
par conséquent quand la vitesse circonférentielle des premiers est de 


1383 x 45 


= {0035 
50 4m030 par seconde, 


celle des seconds qui sont respectivement en contact n'est plus que de 


1,383 X 24 


— (jm 
Gi = 01553. 


Cette différence dans la marche respective de chaque paire de cylindres 
est favorable à l'opération qu’ils doivent faire, puisque leur bul est, 
comme nous l’avons dit, de déchirer, en l’écrasant, la graine soumise à 
leur action, sans en faire des plaquettes, qui se formeraient nécessaire- 
ment en donnant aux cylindres la même vitesse; de cette manière, les 
graines sont bien brisées et comprimées sans adhérer entre elles, en res- 
tant séparées les unes des autres. 

Le degré de pression est déterminé à l’aide du levier à bascule L? 
(fig. 3), que l'on charge d'un poids accroché vers une extrémité, et qui, 
de l'autre bout coudé en équerre, appuie contre les deux colliers ou 
coussinets, qui reçoivent l'axe d’un cylindre de chaque série, pendant 
que ceux de l'axe du cylindre opposé sont maintenus par une vis de pres- 
sion, qui permet d’en régler la place exacte. 

Cette disposition a pour but de produire une sorte de pression élas- 
tique entre les deux cylindres, et d'éviter par suite des accidents, en per- 
mettant de s'écarter au besoin lorsqu'un obstacle se présente, comme par 
exemple un clou ou un caillou qui, par une trop grande résistance, pour- 
rait occasionner la rupture de l’un des cylindres ou de leurs axes. La 
pression peut d’ailleurs varier, selon la matière à trilurer, en faisant 
glisser les contre-poids sur leurs leviers. 

Pour que les graines écrasées ne restent pas adhérentes à la surface des 
cylindres, des petites raclettes en fer sont appliquées en dessous, et main- 
tenues contre eux par des petits leviers à contre-poids , mobiles sur leur 
milieu. 

D'après l’auteur, qui s’est fait breveter pour ce système en 1855, un 
appareil de ce genre peut triturer jusqu’à 15,000 kilogrammes de graine 
par 24 heures. 

DÉCORTIQUEUR ET LAMINOIR CANNELÉ. — Lorsqu'au lieu de traiter des 
graines fines, comme celles de sesame ou de lin, l’usine doit faire de 
l'huile d’arachide, comme cette graine est beaucoup plus grosse, les pre- 
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mières opérations dont nous venons de parler ne sont pas effectuées par 
les mêmes appareils. 

Ainsi, à la place d'un simple tarare, on fait usage d'un appareil plus 
puissant que l’on appelle décortiqueur, lequel a pour objet de détacher 
la grosse pellicule qui recouvre l'amande. 

Cet appareil n'a pu être qu’indiqué en élévation sur la fig. 17°, nous 
nous proposons d'en faire le sujet d'un article spécial, consacré au décor- 
tiquage de différentes graines, opération qui n’est pas sans difficulté, et 
qui, par cela même, offre un certain intérêt pour les constructeurs et les 
fabricants. On doit à un persévérant inventeur, M. Laborey, qui s’est 
beaucoup occupé de cette question, des appareils fort ingénieux que nous 
publierons bientôt. 

Le décortiqueur de M. Falguière se compose d'une sorte de cylindre 
à râpe, renfermé dans un grand coffre en bois G, et recevant son mouve- 
ment de l'arbre de couche 7” par les poulies v et v’. Il est alimenté soit 
par la même trémie K, dans laquelle on verse l'arachide, au lieu des 
graines fines, soit par une autre trémie qui serait munie d’un élévateur 
semblable au premier. 

Les arachides décortiquées tombent aussi, pour êtres concassées, dans 
un laminoir horizontal G (fig. 2); mais celui-ci ne se compose pas de cy- 
lindres unis, à deux rangs superposés comme les précédents, il est sim- 
plement formé d’une paire de cylindres cannelés, dont la disposition ne 
diffère pas d’ailleurs de la première; ces cylindres sont commandés par 
des poulies d'égal diamètre, rapportées sur le même arbre r, avec deux 
courroies, dont une croisée pour imprimer le mouvement rotatif en sens 
inverse. Ils sont aussi tenus pressés l’un contre l'autre par deux leviers 
à contre-poids, comme dans le système représenté fig. 3. 

Mourns. — La fig. 4 du dessin pl. 38, montre partie en élévation et 
partie en section verticale l’un des trois moulins semblables que l’on a 
vus dans le plan général de l'usine (fig. 4r° et 2). 

La fig. 5 est une projection horizontale de ce moulin, en supposant 
l'une des meules verticales coupée par son axe. 

A l'exception de l’armature et de quelques accessoires, la disposition de 
ces moulins ne diffère pas notablement de celle que nous avons décrite 
(tome x‘). Les meules mobiles F qui les composent sont en granit, ainsi 
que le lit ou gîte F’, sur lequel elles roulent. Ces meules ont 1" 70 de dia- 
mètre et 0™48 de largeur; comme elles sont cylindriques, il est évident 
que lorsqu'elles se promènent autour de l'axe de rotation j qui les en- 
traîne, elles sont forcées de glisser en tournant sur elles-mêmes, ce qui 
produit l'écrasement et le mélange intime de la matière. 

Elles sont traversées à leur centre par des boîtes en fonte b’, qui ren- 
ferment des bagues ou viroles en bronze servant de coussinets à l'essieu 
en fer b?, autour duquel elles doivent tourner pendant qu'il est entraîné 
dans la marche que lui imprime l'axe vertical j. Les ouvertures centrales 


HUILERIE. 481 


de chacune des deux meules sont un peu plus grandes que les boîtes 
qu'elles reçoivent, pour que la pierre ne les touche pas; mais des dis- 
ques ou plateaux de fonte, percés exactement au diamètre de celles-ci, 
sont rapportés sur les deux côtés et reliés par des boulons, de façon à ce 
qu'elles puissent avoir un certain jeu dans le sens de la longueur de l'es- 
sieu, afin de se rapprocher ou de s'écarter au besoin de l’axe vertical. 

Ce dernier est percé, à la hauteur du centre même des meules, d'une 
ouverture oblongue bien dressée sur ses deux parois verticales, pour 
permettre à l'espèce de manchon carré qui entoure le milieu de Pessieu 
de monter ou de descendre, avec ce dernier, suivant que les meules elles- 
mêmes s'élèvent ou s'abaissent au-dessus du gite E’, ce qui est évidemment 
nécessité par la masse des graines que l’on fait passer à la fois. L'es- 
sieu est retenu à chaque extrémité des boîtes par une clavette à talon, et 
comme celles-ci buttent par l’autre bout contre les joues saillantes et 
dressées de l'arbre vertical, on comprend qu'elles ne peuvent s’en écarter 
ni d'un côté ni de l’autre. 

Cet arbre vertical est fondu plein dans sa partie inférieure qui pivote 
sur une crapaudine rapportée au sommet de la petite colonne de 
fonte c’, scellée au centre du gîte ; et il est fondu creux dans sa partie 
supérieure pour le passage d’une tige en fer d’, laquelle relie le balan- 
cier porte-râteau d? à la grande manette d? que l’homme, chargé de la 
conduite du moulin, manœuvre à sa volonté par une tringle dt, mise à 
sa portée, et qu’il accroche à un des poteaux en charpente n (fig. 1). 
Lorsqu'il tire cette tringle, il soulève les deux tiges parallèles e’ (fig. 4) 
qui sont suspendues par une courte bielle à l'extrémité du balancier d?, 
et qui, à leur extrémité inférieure, portent la racle courbe en fer r°. 
Or celle-ci a pour but de ramener la matière, après qu’elle a été 
suffisamment écrasée vers la circonférence extérieure du pourtour entôle 
F?, pour la faire tomber en dessous à travers deux ouvertures rectan- 
gulaires que l'on ferme par des portes à coulisse f?. Tant que les meules 
travaillent, cette racle doit être maintenue élevée au-dessus de la ma- 
tière, elle tourne seulement avec tout le système sans rien faire, la 
tringle d' reste accrochée, mais dès que l'opération est arrivée au degré 
voulu, l'ouvrier la fait descendre, et ouvre les portes à coulisse. 

Pendant le travail, il importe d'engager constamment la matière sous 
les meules; à cet effet, le constructeur a disposé sur le côté opposé une 
sorte de râteau r°, formée d'une lame de fer mince et cintrée qui se pro- 
longe, comme le montre le plan fig. 5, depuis la circonférence du gite 
jusqu’au pourtour F?; comme la racle précédente, ce râteau est fixé à 
la partie inférieure de deux tiges verticales e*, ajustées et retenues aux 
cadres en fonte c?, boulonné contre une des faces de l'arbre central j. 

Un second râteau 7*, beaucoup plus court que le premier, mais formé 
de même d'une lame mince, est placé près du centre pour repousser la 
matière qui tendrait à s’accumuler près de la crapaudine sans passer 
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sous les meules. Il est porté de même par deux tiges verticales fixées au 
second cadre de fonte cè qui, boulonné sur la seconde face de l’arbre, sert 
en même temps de support-guide aux premières tiges e’. 

La meule horizontale qui sert de gîte est solidement assise sur un fort 
massif en pierre que nous avons représenté sur la fig. 1. 

Les trois moulins sont absolument identiques et peuvent, par cela 
même, servir indifféremment à faire l’une ou l’autre des deux opéra- 
tions qu'on appelle, dans les huileries, froissage et rebat, lesquelles sont 
d’ailleurs tout à fait semblables, puisque la seconde ne diffère, en résumé, 
de la précédente, qu’en ce qu’elle comprime des matières qui ont déjà 
été froissées ou comprimées une première fois. 

PRESSES PRÉPARATOIRES. — La première compression est tellement facile 
à produire qu'il n’est pas nécessaire de chauffer la matière ni d'agir avec 
une très-grande charge. Aussi, pour opérer l'extraction de l'huile rapi- 
dement, on fait usage de presses spéciales M (fig. 4 et 2) qui, du reste, 
sont aussi des presses hydrauliques semblables à celles destinées au 
rebat, seulement elles ne sont pas alimentées par les mêmes pompes 
d'injection. 

Ces presses sont au nombre de quatre dans l'usine de MM. Maurel et 
Prom. Elles sont disposées verticalement; par conséquent elles sont 
simples; plusieurs fabricants préfèrent encore aujourd'hui cette dispo- 
sition, qui exige de superposer les sacs et les étendelles horizontalement 
et les séparent par des claies, à celle des presses horizontales que l'on 
peut faire doubles à volonté, et dans lesquelles les sacs sont placés ver- 
ticalement et séparés par des plaques en fer. 

Elles ne présentent d’ailleurs, dans leur construction, rien de particu- 
lier par rapport aux presses verticales connues, comme on peut s'en 
convaincre par la coupe verticale fig. 8, pl. 39. 

Nous montrerons comment chacune de ces presses est alimentée par 
les réservoirs de force dont nous avons parlé, et que nous décrirons plus 
loin avec détails. 

CHAUFFOIRS A VAPEUR. — Comme nous l'avons dit, les matières qui ont 
subi une première compression renferment encore une grande quantité 
d'huile qui ne peut en être extraite que par des moyens énergiques. A cet 
effet, il faut d’abord les rebroyer à nouveau, sous les meules, ce qui 
constitue l'opération que l’on nomme rebat, puis les faire chauffer à une 
température assez élevée, et les soumettre ensuite à des pressions beau- 
coup plus considérables. 

Les appareils employés au chauffage diffèrent assez sensiblement de . 
ceux que nous avons donnés dans le dixième volume, comme on peut en 
juger par les détails fig. 6 et 7, qui représentent en coupe verticale et 
en Rejeeten horizontale l’un des qune chauffoirs indiqués sur le plan 
général fig. 2, pl. 36. 

Chaque chauffoir est double, c’est-à-dire qu'il se compose de deux 
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compartiments horizontaux qui sont superposés et formés chacun d’un 
double fond G et d’une enveloppe cylindrique en fonte H. 

Le double fond inférieur est carré extérieurement et fondu avec une 
tubulure centrale qui permet de l’assembler avec une colonne creuse 1, 
également en fonte. Cette colonne sert à la fois de support à tout P'ap- 
pareil et de conduit à la vapeur, qui y arrive par un tuyau horizontal 
passant sous le sol, en venant soit de l'échappement du cylindre de la 
machine, soit plutôt directement des générateurs. 

Du premier double fond, la vapeur passe dans le second qui se trouve 
au-dessus par un tube en cuivre latéral et qui est, à cet effet, muni d’un 
robinet h (fig. 7). Pour faciliter la construction de ces doubles fonds, on 
est obligé de ménager des ouvertures à leur base inférieure, afin d’enle- 
ver le sable qui formait le noyau ; ces ouvertures sont hermétiquement 
fermées par des plaques de tôle qui, comme les fermetures autoclaves, 
sont solidement retenues par un seul boulon à écrou, 

Au centre de l'appareil se place l'axe vertical en fer I’, qui se prolonge 
au-dessus, comme on le voit fig. 4, pour recevoir le mouvement de 
rotation de l'arbre de couche k*, par une paire de roues d'angle. Main- 
tenu par un collet à sa partie supérieure, cet axe pivote sur la base du 
double fond inférieur qui lui sert de crapaudine, et il porte deux râteaux 
ou bras mobiles horizontaux l°, qui, en tournant, remuent la pâte con- 
tenue dans chaque compartiment et la forcent à changer de place. Ces 
bras légèrement cintrés servent en même temps à faire tomber la matière 
d’abord de la capacité supérieure dans celle inférieure par l'ouverture 
centrale de la première, et ensuite, lorsque l'opération est terminée, ce 
qui a eu lieu en quelques minutes, de la capacité inférieure dans la poche 
en bois J/ qui sert de mesure. 

Cette poche est munie de deux portes horizontales en tôle que l’ouvrier 
manœuvre d’un seul coup par le levier à poiguée J°, qui, lorsqu'il tire le 
registre inférieur, pousse celui du haut, et réciproquement. La quantité 
de matière contenue entre ces deux registres est justement celle que doit 
renfermer chaque sac porté à la presse. 

Le chauffoir est recouvert d'un couvercle en bois h’, percé d'une ouver- 
ture carrée qui donne entrée à la pâte qu’on lui apporte des meules; ce 
couvercle est fixé par des vis sur des nervures venues de fonte à l’inté- 
rieur de l'enveloppe H, et des petites portes latérales en tôle j? sont rap- 
portées vers le bas de celle-ci pour permettre de visiter l’appareil au 
besoin. 

PRESSES HYDRAULIQUES. — Ces presses en très-grand nombre, comme on 
l’a vu sur le plan général (fig. 2), sont toutes semblables et rangées régu- 
lièrement sur les trois côtés de la salle. 

La fig. 8, pl. 39, montre l’une d'elles en section verticale faite par 
laxe du cylindre. La fig. 9 représente le plan vu en dessus de cette 
presse, et la coupe horizontale de la presse voisine. 


L8k PUBLICATION INDUSTRIELLE. 


On voit qu’elles se composent chacune d’un très-fort cylindre M’, dit 
corps de presse, en fonte, assis sur un massif en pierre et relié par quatre 
colonnes en fer N (de 10 centimètres de diamètre), au sommier de fonte O 
auquel elles sont retenues par des plaques latérales boulonnées. Son 
piston P, de 0®325 de diamètre extérieur, est fondu creux en partie, et 
surmonté d'un plateau carré à rigoles P’, qui y est ajusté avec soin et qui, 
recevant l'huile au fur et à mesure qu’il monte, la déverse par le bec 
latéral dans le seau en tôle Q. Ce seau est muni d’un tube vertical 9°, qui 
offre l'avantage de ne prendre l'huile que par les couches supérieures 
pour l'amener dans les rigoles pratiquées sur toute la longueur des pierres 
de taille Q’, qui longent toute la série de presses, et sont encastrées jus- 
qu’à fleur du sol. 

Ces conduits en pierre ont le mérite de tenir l'huile fraîche et propre. 
L'un d'eux sert à conduire l'huile de table, qui est obtenue à froid, et 
l’autre à amener l'huile dite de fabrique qui est faite à chaud, c'est-à- 
dire obtenue par le rebat. Ils aboutissent chacun à un bac ou réservoir 
spécial, dans lequel se déposent les matières étrangères en suspension; 
après un certain temps de repos, l’huile est enlevée, comme nous l'avons 
dit, par des pompes élevatoires dont les pistons sont commandés par 
les poulies m’ et m? (fig. 2), afin d’être envoyés, soit aux épurateurs, soit 
aux magasins à l'huile. 

Pendant le travail, il suffit à l'ouvrier chargé du service de placer le 
seau Q, en tôle, au-dessus de la plaque de fonte mince q’, qui recouvre 
les rigoles et qui est percée de deux trous devant chaque presse, de 
façon que son tube central q? se trouve exactement sur le trou corres- 
pondant au conduit qui doit recevoir l'espèce d'huile qu’il est en train 
de fabriquer. 

Chaque corps de presse est alésé dans sa partie supérieure seulement 
au diamètre de 0325, ce qui donne une section de 


0m325? X 0,7854 = 0™ 0830 = 830 cent. carrés. 


Par conséquent lorsque la marche est de 50 atmosphères = 51*65 par 
cent. carré, qui correspond à la faible pression, le piston reçoit et trans- 
met une charge totale de 


830 x 51165 = 42869k50, 


et lorsqu'on marche à 200 atmosphères, ou 206<68 par cent. carré cor- 
respondant à la grande pression, la charge totale devient 


830 x 206,67 = 271536k 10. 


L'herméticité du joint autour du piston est obtenue, comme on sait, 
par un cuir embouti, logé dans une gorge circulaire ménagée au-dessus 
de l'orifice latéral qui reçoit la tubulure à raccord R appelé robinet distri- 
buteur, que l’on voit en coupe verticale sur la fig. 10, et en section hori- 
zontale sur la fig. 11. 
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Par mesure de précaution, le constructeur a pratiqué à quelques cen- 
timètres au-dessous de la base supérieure du cylindre une petite rainure 
destinée à recevoir les gouttes d’eau qui, pendant la manœuvre, pour- 
raient s'échapper entre le piston et le cuir embouti; un orifice latéral 
parallèle au précédent donne issue à ces infiltrations. 

Pour bien comprendre le jeu de ces presses, et reconnaître comment 
elles peuvent alternativement agir avec une grande ou une faible pres- 
sion, nous croyons utile de décrire d’abord les pompes d'injection et les 
réservoirs de force, et de faire voir ensuite l’ingénieuse disposition des 
robinets distributeurs à l’aide desquels on peut modifier la pression à 
volonté. 


DESCRIPTION DES POMPES ET RÉSERVOIRS DE FORCE 


FIG. 42 A 49, PL. 37. 


PomPES D'INIECTION. — Nous avons dit que malgré le grand nombre 
de presses hydrauliques employées dans l'usine de MM. Maurel et Prom, 
M. Falguière n'avait appliqué: que huit pompes d'injection, divisées en 
deux séries, dont l’une pour les pressions faibles et l’autre pour les 
pressions élevées. Depuis l'établissement de Bordeaux, l’auteur s’est at- 
taché à perfectionner la construction générale de son système de réser- 
voirs de force, et à n’employer que deux pompes par pression. 

Les fig. 12, 13 et 14 représentent en élévation, en coupe verticale et en 
section horizontale l'ensemble de ces quatre pompes, qui ne diffèrent 
que par leurs dimensions. 

Ces quatre pompes sont placées parallèlement sur le couvercle en fonte 
qui recouvre la bâche ou réservoir d’eau T, sur lequel sont boulonnés 
les deux châssis en fonte T’, qui servent de support à l'arbre de com- 
mande. Celui-ci est en fer forgé et porte vers l’une de ses extrémités la 
poulie à joues p’ par laquelle il reçoit son mouvement de rotation. Cette 
poulie étant un peu plus petite que celle p avec laquelle elle correspond 
(fig. 2) marche, comme nous l’avons dit, à la vitesse de 35 tours par 
minute. 

Chaque pompe se compose d’un corps cylindrique en fonte U, bou- 
lonné par sa base sur le couvercle de la bâche, et d’un petit piston plein 
p°, assemblé par articulation avec une bielle à fourche en fer p° qui, 
tout en lui imprimant son mouvement rectiligne, laisse passer sa tige 
cylindrique, laquelle passe dans une douille en cuivre qui lui sert de 
guide. 

Au sommet de la bielle est claveté un collier en bronze formé de deux 
pièces qui embrassent l’excentrique circulaire en fonte p*, ajusté sur 
l'arbre de commande. 

Les pistons des deux premières pompes, les plus grandes, qui doivent 
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produire la moindre pression et qui par cela même doivent fonctionner 
plus rapidement, c’est-à-dire fournir plus d’eau dans un temps donné, 
ont 60 millimètres de diamètre, et autant de course, ce qui correspond 
à un volume de 


04 30? x 3,1416 x 0460 = 042-170 
engendré par chaque coup, et par conséquent à 
04-2- 47 x 35 = 5"t- 95 par minute. 


Les pistons sont en fonte, et leur tige est en fer; tandis que les deux 
autres, de dimensions moindres, sont en bronze, fondus et tournés avec 
leur tige. Le diamètre de ces derniers n’est que de 40 millimètres, et 
leur course de 50 millimètres; il en résulte que le volume qu'ils engen- 
drent à chaque course, n’est que de 


0220? x 3,1446 x 0450 = 04-0624 


et par minute, de 
Ode. 0624 x 35 = 2148. 


Vers la partie inférieure de chaque pompe, et sur le côté, est adaptée 
une boîte à clapets # en bronze, portant, d'une part, le tuyau d’inspira- 
tion z’, qui plonge dans l’eau contenue dans la bâche, et de l’autre, le 
tuyau de refoulement z?, qui se prolonge non pour communiquer directe- 
ment avec les presses hydrauliques, mais bien avec les réservoirs de force. 

Cette boîte n’est pas tout à fait disposée de même sur les deux jeux de 
pompes. On peut en reconnaitre les différences par les fig. 15 et 15 bis, 
qui représentent les deux systèmes sur une plus grande échelle, en coupes 
verticales. Dans l'un et l'autre cas, chaque boîte renferme deux soupapes 
à siége plat (voyez le détail fig. 15 ter), dont l’une æ° pour l'aspiration 
est appliquée sur le tube x’, et l’autre x* pour la sortie s'applique sur 
le conduit qui communique avec le tuyau d'échappement g°. 

Le tube d'aspiration +’ est traversé dans toute sa hauteur par une tige 
verticale qui descend jusque dans la bâche, afin de s'assembler par arti- 
culation, à sa partie inférieure, avec une traverse en fer, laquelle reçoit 
également la tige semblable de la pompe voisine pour la réunir avec la 
première, au moyen de deux petites tringles latérales au levier à contre- 
poids y. 

Par cette disposition, un seul levier sert pour les deux pompes de 
mêmes dimensions ; il a pour but de faire équilibre à une pression déter- 
minée. A cet effet, le constructeur a attaché au contre-poids même une 
petite cordelette qui, passant sur des poulies de renvoi suspendues au 
plafond, va s'attacher par l'autre bout à un plateau en fonte y’ (fig. 16) 
lequel se trouve à peu de distance au-dessus d’une sorte de cuvette y?, 
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rapportée sur le bout de la tige prolongée du gros poids qui fait partie 
de l'appareil dit réservoir de force. 

RÉGULATEURS OU RÉSERVOIRS DE FORCE. — Ces appareils, ainsi nommés par 
l'inventeur, ont pour objet, comme nous l'avons dit, de maintenir une 
pression constante dans les presses, de façon à éviter tout accident de 
rupture, et à réduire le nombre de pompes d'injection. Comme il y a 
deux jeux de pompes fonctionnant à des pressions différentes, il faut 
nécessairement avoir aussi deux régulateurs, dont l’un est calculé pour 
faire équilibre à une pression de 50 atmosphères, qui est celle que doi- 
vent fournir les deux premières pompes d'injection, tandis que l’autre 
doit équilibrer une pression quatre fois plus grande, soit de 200 atmo- 
sphères, qui correspond aux deux pompes les plus petites. 

Dans le premier système, appliqué à l'usine de Bordeaux, M. Falguière 
avait composé chaque réservoir d’un cylindre en fonte, dans lequel mar- 
chait un piston, surmonté d’une caisse remplie de poids agissant par 
compression sur la tige. Cette disposition a l'inconvénient de faire fouet- 
ter ou fléchir la tige latéralement, et comme celle-ci conservait le même 
diamètre sur toute la longueur, il en résultait la nécessité d'employer des 
poids assez considérables s'élevant, pour la grande pression, jusqu’à 
5,000 kilogrammes. 

La disposition nouvelle que nous donnons (fig. 17 et 18), et qui a fait 
le sujet de la demande d’un second brevet pris par M. Falguière en 1857, 
obvie à ces deux inconvénients. Le contre-poids, composé d’un bloc de 
fonte cylindrique V, est accroché à la partie inférieure de la tige verticale 
en fer V’, afin d'agir dans la direction même de la résistance ou de la 
traction normale. Comme le montre la section verticale (fig. 19), cette 
tige est tournée à deux diamètres différents. La partie inférieure la plus 
faible traverse la garniture en cuir ménagée à la base du cylindre de 
fonte X, formant le réservoir proprement dit; et sa partie supérieure, 
la plus grosse, traverse une garniture semblable, adaptée au sommet du 
même cylindre, qui, d’ailleurs, est de même diamètre sur toute sa lon- 
gueur. 

Dans le réservoir correspondant à la pression la plus faible de 50 at- 
mosphères, ou 5165 par centimètre carré, les deux diamètres de la tige 
V’ sont de 38 et 53 millimètres, ainsi le rapport des sections est de 1,134 
à 2,206. La différence entre les deux surfaces est donc de 


22°.4 06 — 11°34 = 10°% 72. 


Par conséquent pour faire équilibre à 50 atmosphères, c'est-à-dire pour 
que la tige V’ ne monte pas, tant que la pression de l’eau ne dépasse pas 
ce chiffre, il suffit de la charger à sa partie inférieure d’un poids de 


51:65 Xx 10-472 = 553k69, 
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tandis que si le poids était placé à sa partie supérieure, sans différence 
dans les diamètres, il faudrait qu'il eût 


51x65 x 22-406 = 113940. 


L'eau arrive dans le cylindre X par le tuyau de refoulement x*, prolongé 
comme le montrent les fig. 17 et 18, suivant la distance laissée entre les 
pompes d'injection et les réservoirs de force, et elle s’y maintient à la 
pression normale voulue pour le service ; mais lorsque cette pression est 
dépassée, la tige V” monte, et la cuvette qui la termine (fig. 16) ne tarde 
pas à toucher le plateau y’, qui en s'élevant rend la cordelette à laquelle 
il est suspendu entièrement lâche, et par suite le contre-poids adapté au 
levier y (fig. 13) n'étant plus retenu fait baisser ce levier et monter les 
deux tringles attachées à la traverse inférieure, qui relie les tiges verti- 
cales passant dans les tubes d'aspiration x’. Ces tiges soulèvent alors les 
soupapes d'aspiration 4°, qui, ne pouvant plus fonctionner, laissent mar- 
cher les pompes à vide ; cela continue tant que la pression se maintient 
plus élevée, c'est-à-dire tant que les presses hydrauliques mises en com- 
munication avec le réservoir ne dépensent pas la force qui leur revient. 

Mais dès que la pression diminue, la charge V tend à faire descendre la 
tige, le plateau y’ redescend, et sa cordelette tire le contre-poids du le- 
vier y, qui abandonne les tringles et par suite laisse libres les soupapes 
d'aspiration, de telle sorte que les pompes reprennent leur fonction na- 
turelle en refoulant de l’eau dans le réservoir. 

Chaque cylindre X est solidement assujetti sur une espèce de colonne 
creuse en fonte X’, qui lui sert de support élevé, et qui repose sur un 
massif en maçonnerie. Il est fermé, à chaque extrémité, par des couver- 
cles de fonte qui renferment les garnitures de cuir embouti; et il est 
fondu avec deux tubulures, dont l’une reçoit le bout du tube de refoule- 
ment x°, et l’autre, la boîte en bronze Y, qui sert à le relier avec le 
tuyau 5, lequel doit se rendre aux presses hydrauliques. 

Pour le réservoir qui correspond à la faible pression, la boîte est munie 
d’une soupape dite de retenue (fig. 20), afin d'éviter que l’eau de la 
grande pression ne puisse s’introduire dans le cylindre de cet appareil, 
ce qui arriverait si, par mégarde, l'ouvrier oubliait de fermer l'orifice de 
la petite pression avant d'ouvrir celui de la grande. 

APPAREILS DE DISTRIBUTION. — Nous avons vu (fig. 8 et 9) que chaque 
presse hydraulique est munie d’un robinet distributeur à plusieurs tubu- 
lures, qui permet d'introduire à volonté, soit la pression la plus élevée, 
soit au contraire la pression la plus faible. 

Pour cela l'appareil est disposé d’une manière très-ingénieuse et en 
même temps très-commode pour le service. Composé d’une pièce en 
bronze R (fig. 10 et 11), il s'applique d’un côté contre la tubulure de 
la presse, avec laquelle il doit faire corps, et porte, du côté opposé, une 
vis de rappel z, que l'on manœuvre à la main par un volant à poignée 
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rapportée sur sa tête. Cette vis s'appuie contre un tampon en cuivre 
garni d’un cuir pour fermer l’orifice qui permet la communication de la 
presse avec le tuyau de décharge Z appliqué au-dessous, lequel retourne 
l'eau à la bâche des pompes d'injection, quand la presse ne fonctionne 
plus et qu'on veut enlever les sacs qu'elle vient de presser. 

Aux deux côtés latéraux du même distributeur sont adaptées deux vis 
à pointes coniques z’ et z°, également munies de petits volants à poignée 
qui permettent de les faire tourner à volonté. Leur extrémité conique 
sert de soupape aux petits orifices pratiqués à l’intérieur des deux tubu- 
lures latérales, et dont l’un, le plus grand, de 6 millimètres de diamètre, 
doit communiquer avec le tuyau d'échappement de la faible pression, 
tandis que l’autre, le plus petit, qui n’a que 4 millimètre 1/2 de diamètre, 
correspond avec le tuyau de la grande pression. 

Ainsi quand l'ouvrier veut, par exemple, que l’eau injectée arrive du 
réservoir de force le moins chargé, il ouvre la première soupape z’ et 
ferme la seconde z?, en même temps qu’il maintient aussi fermé le 
tampon de décharge par la vis z. Il fait le contraire pour ces deux sou- 
papes, quand il veut faire arriver à la pression l'eau de la grande pression. 
Quand enfin la pressée est terminée, il ferme les deux soupapes et 
ouvre l'orifice de décharge. 

Par mesure (le prudence, le constructeur à eu le soin de faire précéder 
chaque distributeur d’un robinet d'injection Z', qui s'applique sur chacun 
des tuyaux conducteurs dont on voit le détail sur les coupes verticales 
(fig. 21 et 22). Ce robinet a pour objet de permettre d'interrompre le jeu 
d'une presse quelle qu'elle soit d’ailleurs, sans nuire en aucune manière 
au fonctionnement des autres. Il est muni d’une vis de rappel z°, dégagée 
par le bout qui précède sa pointe conique, pour ouvrir ou intercepter à 
volonté la communication entre le tube æ, allant au réservoir, et le tube 
æ qui se rend au distributeur, et par conséquent au corps de presse. 

Toute l’eau envoyée à chaque presse hydraulique retourne après cha- 
que pressée successive, par le tuyau de décharge Z, aux bâches ou réser- 
voirs T des pompes d'injonction ; on a évidemment intérêt à employer 
autant que possible la même eau, tant qu'elle est propre, pour ne pas 
engorger les soupapes des pompes. On doit au reste avoir le soin d'alimen- 
ter d'avance les bâches avec de l’eau pure que l'on fait filtrer préalable- 
ment; on y arrive par le tuyau Z? (fig. 13 et 14) mis en communication 
avec un filtre. 

Tous les appareils que nous venons de décrire sont exécutés avec soin 
et constituent un très-bon matériel d’huilerie que l'on peut présenter 
comme modèle à suivre. 


x. 32 


MANUFACTURE DE TISSUS 


MACHINE A PLIER ET A MÉTRER 
LES ÉTOFFES 


PAR M. TULPIN AINÉ 


CONSTRUCTEUR-MÉCANICIEN À ROUEN 


(PLANCHE 38) 


Dans un grand nombre de manufactures de tissus on fait usage depuis 
quelques années, comme on sait, de machines qui effectuent automatique- 
ment le métrage et le pliage des éloffes. Ces deux opérations, qui dans 
quelques maisons se font encore à la main, exigent beaucoup de soins 
et une grande habitude. Le métrage surtout expose à un si grand nombre 
d'erreurs, qu’il a été reconnu nécessaire de trouver un moyen mécanique 
qui permit, tout en opérant plus rapidement qu'à la main, de donner 
un contrôle facile et une parfaite exactitude dans les indications. 

De nombreux procédés, souvent fort ingénieux, ont été proposés; mais 
la plupart sont loin de satisfaire complétement à toutes les conditions à 
remplir. Si quelques-uns d’entre eux ne pèchent pas sous le rapport de 
l'exactitude, ils laissent beaucoup à désirer sous celui de la rapidité de 
l'exécution. Nous croyons que la machine de M. Tulpin a des avantages 
marqués sur ses devancières et qu’elle est appelée à rendre des services 
dans l’industrie des tissus. Avant d’en donner une description, nous nous 
proposons de rappeler brièvement les principales combinaisons em- 
ployées, soit pour métrer et plier, soit seulement pour plier les étoffes. 

Dans les manufactures peu importantes, on exécute encore le métrage 
et le pliage au moyen d'aiguilles de la longueur du pli et sur les- 
quelles l’ouvrier accroche le tissu. Ce moyen a plusieurs inconvénients : 
d’abord de fatiguer beaucoup la lisière du tissu dans lequel pénètrent les 
aiguilles; puis de donner, vers la fin de la pièce, des plis plus petits que 
les premiers, parce qu'alors ces aiguilles cèdent sous le poids et la ten- 
sion de l'étoffe; et enfin d’exposer à des erreurs préjudiciables soit par 
la négligence, soit par la maladresse de l’ouvrier qui est obligé, pour 
avoir la longueur totale de la pièce, de compter le nombre de plis sans 
aucun moyen de vérification. 
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Le rectomètre, appareil dů à M. Mounier, de Wesserling, évite ces 
inconvénients. Ce serait une machine parfaite si elle opérait rapidement. 
Les aiguilles employées dans le procédé précédent sont remplacées par 
deux tiges en fer fixées à un même support qui lui-même repose à 
l'endroit voulu, contre un mur par exemple. La distance qui sépare ces 
tiges est exactement la longueur que doit avoir le pli. Des coulants en 
laiton numérotés glissent dans les tiges, et sont poussés un à un à chaque 
nouveau pli par l’ouvrier. La lisière de l'étoffe se fixe, sans se percer, 
sur des pointes en acier, dont les coulants sont armés sur les bords. 
Chaque pli se trouve donc numéroté, et à la fin de l’opération il suffit 
de lire le dernier coulant pour avoir le nombre de plis et rar conséquent 
le nombre de mètres, si l’on plie au mètre. En faisant ensuite tourner 
Tune des tiges autour de son axe, on dégage d’un côté tous les coulants 
qui retiennent les plis, la pièce devient libre et l'on peut recommencer 
une autre opération. Cet appareil est excellent au poiut de vue de l’exacti- 
tude; mais n'étant actionné par aucun mouvement mécanique, il ne 
permet pas de plier rapidement. Cependant, un bon ouvrier peut encore 
métrer et plier 400 à 450 mètres par heure. 

Au nombre des premières plieuses mécaniques les plus remarquables 
il faut citer celle de Josué Heilmann, décrite dans le Portefeuille indus- 
triel du Conservaloire, en 1835. 

Elle se compose essentiellement d’une règle fixée à l'extrémité d'un 
grand balancier animé d’un mouvement qui lui permet d'amener l'étoffe 
sous deux pinces destinées à la presser à l'endroit du pli. La règle 
est en deux parties terminées par des biseaux, et c’est entre eux que 
pasze le tissu conduit alternativement sous les pinces par l’un ou l’autre 
biseau de la règle. A ce moment, et sous l’action d’une camme, la pince 
se lève pour permettre au biseau de passer et de conduire le tissu jus- 
qu’à l'extrémité de la course, là où doit être fait le pli, puis, sous l'action 
de contre-poids, revient presser contre l’étoffe lorsque la règle est partie. 
Le nombre des oscillations du balancier correspond au nombre de plis 
et est déterminé exactement à l'aide d’un compteur. Le pliage est effectué 
sur une table plate maintenue en équilibre par des contre-poids, de 
façon qu'elle puisse descendre au fur et à mesure que l'étoffe pliée 
augmente d'épaisseur. 

Dans une autre machine, celle de M. Menent, de Rouen, l’étoffe, après 
avoir passé entre une série de cylindres, est déposée sur une table garnie 
de huit petites colonnes qui forment deux à deux des rainures entre les- 
quelles viennent tomber des baguettes pour arrêter le pli. Ces baguettes 
sont portées par un chariot qui conduit l’étoffe d’une rainure à l’autre, et 
lorsqu'il est arrivé à l'extrémité de sa course, il butte une pièce qui fait 
agir un déclanchement. Une baguette tombe alors entre quatre des 
colonnes et se place au-dessus de l’étoffe; le pli se trouve naturellement 
formé par le retour du chariot qui ramène le tissu sur la baguette. Quand 
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la pièce est au bout, il suffit d'enlever les baguettes, et l’étoffe est toute 
pliée. Cette machine ne peut être employée que pour le pliage. Les résultats 
qu’elle donnerait relativement au métrage ne seraient qu'approximatifs. 

A la date du 3 février 1816, M. Haranger, à Paris, s'est fait breveter 
pour une machine à plier et à mesurer les étoffes, à laquelle il apporta 
divers perfectionnements relatés dans des certificats d'addition, en date 
des 12 juillet 1847 et 24 janvier 1851. 

Le mode de pliage de cette machine ne peut être comparé sous le 
rapport de la perfection aux machines dont le pliage s'effectue sur une 
table plate ou courbe, car dans cette dernière, c'est simplement par le 
mouvement de va-et-vient d'une barre, comme dans les machines à 
sécher, que l’étoffe est couchée par épaisseurs nécessaires sur une 
tablette destinée à la recevoir; elle a principalement pour but de mesu- 
rer les étoffes et de les rouler sur un ensouple. Le mesureur est un 
cylindre de 4 mètre de circonférence entrainé par l'étoffe, de telle sorte 
que le nombre de révolutions qu'indique un compteur, fait connaître le 
nombre de mètres enroulés sur l’ensouple. Des combinaisons de rou- 
leaux de tension permettent d'éviter le glissement tout en laissant la 
faculté de rouler l’étoffe très-serrée sur l’ensouple. 

M. Enot, de Rouen, dans une demande de brevet en date du 23 août 
1849, décrit une machine à plier dans laquelle le pli est arrêté de chaque 
côté par deux lames mises en mouvement au moyen de leviers qui se 
séparent l'un de l’autre, comme les branches d'un compas. L'étoffe 
conduite à l'endroit où doit se former le pli, les lames ouvertes se refer- 
ment et l’arrêtent au pli voulu. 

M. Enot ayant reconnu qu'il était bien difficne d'obtenir ainsi un pliage 
régulier, modifia sa machine en ce sens : il établit une transmission de 
mouvement par un même arbre commandant deux systèmes de leviers 
dont l'un fait mouvoir le plieur et l'autre les pinces qui se soulèvent 
alternativement chaque fois que le balancier se rapproche et qui retom- 
bent sur l’étoffe dès qu’il s'éloigne. Cette machine est simple, mais 
n'effectue que l'opération du pliage. 

Dans un rapport fait à la Société d'Encouragement (séance du 5 dé- 
cembre 1849), M. Alcan rend compte d'une machine à plier et à métrer 
les étoffes dans toute longueur, largeur et épaisseur, présentée par 
M. Ruff, à Paris. Cette machine plie sur une table plate au moyen de 
pinces mobiles reliées à des leviers articulés. Un rouleau meneur, disposé 
devant ces pinces et mobile avec elles, guide l’étoffe retenue aux deux 
extrémités de la table par des règles garnies de peau, sorte de pincesfixes 
à pivot. Une roue à rochet, graduée sur la jante, dont le mouvement de 
chaque dent correspond à une longueur déterminée, à 1 mètre par 
exemple, indique le nombre de plis ou de mètres de la pièce. Comme la 
nature et les dimensions des pièces sont variables, le cadre destiné à rece- 
voir les tissus peut s'allonger ou se raccourcir, s'élargir ou se rétrécir et s’a- 
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baisser plus ou moins. Afin que l’étoffe arrive bien régulièrement, on la fait 
passer sur une traverse.cannelée obliquement ou vis à élargir, semblable 
à celle employée dans diverses machines pour tendre les étoffes. Cette 
machine, dit le rapporteur, est disposée de manière à être mue par un 
moteur quelconque, aussi bien que par un homme. Dans ce dernier cas, 
un seul ouvrier peut plier et métrer 3,000 mètres à l'heure. 

M. Krieger, de Paris, a pris, en 1850), un brevet pour une machine 
qui diffère complétement des précédentes. 

Ainsi, l’étoffe est mesurée d'abord en s’enroulant autour d'une en- 
souple avec un ruban type divisé en mètres et centimètres. Lorsque la 
pièce est arrivée à son extrémité, on lit sur ce ruban la longueur totale; 
puis, en faisant marcher la machine en sens contraire, l’étoffe se déroule 
avec le ruban et vient s'enrouler sur une autre ensouple dont la circon- 
férence est formée d’arcs distants l'un de l’autre, de telle sorte qu’à la 
fin de l’opération, il suffit d'agir sur un petit mécanisme pour faire rap- 
procher les arcs, et l’on peut enlever la pièce qui se trouve ainsi toute 
pliée. Pendant ce temps, le ruban est reçu à part pour servir ensuite au 
métrage d’autres pièces. Il est facile, à l’aide d’une combinaison très- 
simple, de commander un certain nombre d’ensouples sur un même 
bâti pour avoir un travail continu. 

Nous citerons encore la machine de MM. Atkin et Milles, brevetée en 
1857. Leur machine se compose d'une cage mue par un levier, et qui 
laisse tomber des baguettes à l'endroit du pli. Ces baguettes sont guidées 
pendant leur descente, et tombent à chaque changement de course de la 
cage. La table porte un certain nombre de cloisons pour permettre de 
plier autant de pièces que l'on veut et à la fois. Il est clair qu'il faut, 
dans ce cas, autant de cages qu’il y a de pièces à plier. 

Cette machine ne peut servir à mesurer exactement les pièces d'étoffe. 
Dans les établissements où il n’est besoin que de plier une grande quan- 
tité de tissus, sans les métrer, elle peut rendre d'assez bons services. 

A l'Exposition de Rouen, en 1859, nous avons remarqué deux systèmes 
de plieuses mécaniques : l’une due à M. Vimont, brevetée le 29 avril 
1856, présentait cet avantage d'amener l’étoffe bien carrément sur la 
table, quoiqu’elle ne fût pas tendue d'une manière normale. En outre, la 
difficulté que présente pour les draps la différence d'épaisseur entre le 
corps et les lisières paraissait être heureusement vaincue par l'application 
de la pression au milieu de la largeur seulement sur un espace circonscrit. 

Le second système, dû à M. Caplain, dont le brevet remonte au 4 mars 
1852, présentait, dans les combinaisons de mouvements, des dispositions 
mécaniques très-simples et très-ingénieuses; seulement il était à regret- 
ter que le principe même sur lequel s'effectuait le pliage, sur une table 
cintrée, ne permettait pas d'obtenir une parfaite régularité. 

Dans la machine de M. Tulpin, que nous allons décrire, cette régularité 
est complétement obtenue en vertu du principe même sur lequel repose 
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le fonctionnement. Le caractère saillant de cette machine consiste, ainsi 
qu'on pourra le reconnaître à l'inspection du dessin pl. 38: 

49 Dans l'application d'un rouleau mesureur invariable placé à l'arrivée 
des pièces à plier; cette disposition est des plus favorables, en ce qu'elle 
permet de mesurer très-exactement non-seulement la quantité de mètres 
contenus dans chaque pièce, mais encore les fractions de mètres, s’il y en 
a à la fin des pièces. Le développement de ce rouleau est égal à un mètre; 

2° Dans l’application d'un nouveau mode de transmission de mouve- 
ment rectiligne alternatif oscillant au plieur, lequel mouvement est pro- 
duit par l’action de deux leviers droits, équilibrés par des contre-poids et 
des petites bielles et manivelles; 

3° Dans l’emploi d’un buttoir mobile à ressort qui favorise les chan- 
gements de position des lames à plier, lesquelles sont pourvues 
de contre-poids, dans le but de les équilibrer, et par suite d'éviter les 
chocs au moment où les lames rencontrent le buttoir ; 

4° Dans la possibilité de faire varier à volonté le plieur, conséquem- 
ment la longueur des plis, ainsi que la place des chapeaux de carde qui 
retiennent l'étoffe pliée. 


DESCRIPTION DE LA MACHINE A PLIER ET MÉTRER LES ÉTOFFES 


DE M. TULPIN, REPRÉSENTÉE PL. 58. 


La figure 4 représente une élévation longitudinale de la machine, 

La figure 2 est une coupe faite par le milieu de sa largeur. 

La figure 3 en est un plan général vu en-dessus. Dans cette figure, on 
a rapproché les deux flasques du bâti et indiqué par des cotes leur 
écartement réel, ainsi que les longueurs de la table et des rouleaux. 

La fig. 4 est une section transversale suivant la ligne 1-2 du plan. 

Enfin la figure 5 est un détail en section, à une échelle double de l'en- 
semble de la boîte à ressort servant de buttoir aux leviers qui comman- 
dent le conducteur de l’étoffe. 

Du Bari. — Il est composé de deux flasques semblables A réunies par 
des boulons a, formant entretoises, et par un certain nombre d'arbres 
qui servent d'axes à plusieurs organes de la machine. Il porte des évi- 
dements de forme variable qui lui donnent une grande légèreté sans 
compromettre sa résistance. Le double support A” et A?, venu de fonte 
avec le bâti, reçoit l'appareil mesureur et le compteur. 

Sur des bras A’, également venus de fonte avec chaque flasque, est 
fixé le palier dans lequel tourne l'arbre de la roue qui donne le mou- 
vement au balancier, et, à son extrémité, ce même bras reçoit l'ensouple 
de l'étoffe À plier. 

A la partie supérieure du bâti sont boulonnés deux arcs en fonte 
évidés a?, a°, qui soutiennent une table en bois E, guidant le tissu vers le 
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plieur. Ces arcs ni ła table ne sont répétés dans le płan pour laisser voir 
les organes placés en-dessous et qui auraient été cachés sans cela. 

Dans chaque flasque on a ménagé une coulisse rectangulaire a’ parfai- 
tement dressée et dont nous expliquerons l'usage un peu plus loin. 
Enfin les montants du milieu sont traversés par les arcs des deux balan- 
ciers oscillants et sont fixés sur des dés, ainsi que les montants extrêmes. 

MÉTRAGE DE L'ÉTOFFE. — Celle-ci est déposée préalablement dans une 
boite en bois B indépendante de la machine et pouvant se déplacer à 
volonté sur des rails, ou bien elle est enroulée autour d’une ensouple B/ 
qui, ainsi que nous l'avons vu, repose sur le support A?. Comme il faut 
toujours, pour éviter les faux plis, donner à l’étoffe une tension assez 
grande, on la fait passer, si elle vient de la boîte B, entre une série de 
barres en boisb, fixées sur des montants qui sont eux-mêmes cloués sur 
les côtés de la boîte. Lorsqu'elle se déroule directement de l’ensouple, on 
lui donne cette tension en faisant passer une corde munie d’un contre- 
poids autour d’une poulie calée sur l’axe de l’ensouple. La corde fait 
l'office de frein et force le tissu à se tendre tout en se déroulant. 

L'étoffe appelée par les rouleaux en bois c, c’ arrive d'abord sur le 
cylindre mesureur C, dont le développement est exactement de 1 mètre. 
Celui-ci, formé d’une série de douves en bois parfaitement dressées, puis 
tournées et fixées sur des croisillons en fonte, reçoit un autre rouleau C’, 
également en bois, qui peut se déplacer à volonté dans les rainures ver- 
ticales des supports A”, disposés pour recevoir son axe. Les deux cylindres 
C et C’ ne sont pas commandés directement : c’est l'étoffe qui, appelée 
par les rouleaux c et c’, entraîne le cylindre mesureur par friction. Il est 
donc nécessaire, pour que ce mouvement se fasse convenablement, que 
le tissu entoure ce cylindre suivant une assez grande partie de sa cir- 
conférence, afin d'éviter toute espèce de glissement. 

Pour avoir le nombre de mètres et de fractions de mètre du tissu, il 
suffit de compter exactement, sur un petit appareil spécial appelé comp- 
teur, le nombre de tours et de fractions de tours du cylindre mesureur. 
La plupart des compteurs employés habituellement, étant mis en mou- 
vement par une vis sans fin fixée sur l'arbre de commande, offrent cet 
inconvénient très-grand de compter toujours pendant toute la durée de 
la marche de la machine, qu'il y ait ou non du tissu: de sorte que si 
l’ouvrier, en même temps qu’il conduit la machine, ne suit pas constam- 
mert l’étoffe, la main sur la poignée du débrayage, pour arrêter aussitôt 
que la pièce est arrivée à sa fin (manœuvre excessivement difficile à bien 
faire, pour ne pas dire impossible), le compteur accuse un chiffre inexact. 
Aussi, il arrive que le plus souvent on ne s'en rapporte pas au comp- 
teur; on compte les plis après le pliage. Ce moyen est fort défectueux , 
et encore ne peut-il être employé que lorsqu'on plie sur le mètre; autre- 
ment il serait impraticable. 

Avec la disposition que nous allons décrire, il n’y a pas d'erreur pos- 
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sible : c'est le tissu qui donne le mouvement au compteur et qui constate 
sa propre longueur en mètres et en fractions de mètre. Plus de tissu, 
plus de compteur ; si la machine continue à marcher, elle ne change rien 
aux résultats; enfin, s’il reste une fraction à la fin de la pièce, on la me- 
sure très-exactement, ce qui n'arrive pas avec les compteurs ordinaires. 

Voici la disposition qui réalise toutes ces conditions : 

Sur l'axe du rouleau mesureur est calée une aiguille d (fig. 4 et 3) qui 
parcourt un cadran fixe D, divisé en 100 parties égales correspondant 
chacune à 1 centimètre. Cette aiguille se meut avec le rouleau, au bout 
de l'axe duquel est ménagé un petit excentrique qui donne un mouve- 
ment de va-et-vient au cliquet d’, lequel engrène avec une roue à rochet 
de 100 dents faisant partie d'un autre cadran D’, mobile et divisé égale- 
ment en 100 parties égales. A chaque révolution du rouleau mesureur C, 
le cliquet d’ saute d’une dent et déplace le cadran d'une division, ce qui 
indique que 1 mètre de tissu a passé sur le rouleau mesureur. L’étoffe 
étant arrivée à sa fin, le compteur s'arrête de lui-même, et pour connaître 
la longueur de l’étoffe, il suffit de Lire le nombre de mètres sur le cadran 
D’, et les fractions de mètre sur le cadran D. 

PLIAGE DE L'Érorre. — Celle-ci doit être pliée pendant que s'effectue le 
mesurage pour que le travail soit continu. A cet effet, le tissu livré par 
les rouleaux d'appel passe sur la table en bois E, supportée par les arcs 
en fonte a?, a*, et sur un rouleau en bois E’ dont l'axe peut tourner libre- 
ment dans une coulisse ménagée à la partie supérieure du support af. 
Cette table dresse l’étoffe, et lui donne une faible tension nécessaire et 
suffisante pour empêcher les faux plis. De à, elle est saisie par l’appa- 
reil plieur proprement dit qui dispose les plis le long d’une seconde 
table en bois F sur laquelle ils sont maintenus au moyen de deux tra- 
verses en fer garnies d'aiguilles et analogues aux chapeaux de cardes. 
Avant d'entrer dans la description des organes qui servent au pliage, il 
est bon de faire connaître la construction de cette table et le mode de 
pression exercée sur le tissu par les chapeaux de cardes. 

Cette table F est formée par la juxtaposition de planchettes en bois 
aussi bien dressées que possible et fixées sur un cadre f en fer à T. Deux 
des traverses de ce cadre sont munies de chapes f’, qui servent à les relier 
par articulation avec deux tiges F’, autour desquelles elles peuvent tour- 
ner. Celles-ci à leur tour glissent dans les guides en fonte f?, boulonnés 
sur les montants intermédiaires du bâti; elles reçoivent, fixées par des 
vis, des bagues f° auxquelles sont attachées les chaînes g, reliées à des 
secteurs qui font partie des deux balanciers en fonte G. Ceux-ci sont 
montés sur un même axe g’, qui repose sur le support en fonte G, G’, ve- 
nus de fonte avec le bâti. L'autre bras des balanciers présente une courbe 
excentrée qui reçoit une forte lanière, à laquelle sont suspendus des 
contre-poicls destinés à soulever la table F, et par suite à maintenir le 
tissu plié contre les aiguilles des chapeaux de cardes. Cette table peut 
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donc se déplacer verticalement, descendre au fur età mesure que l'épais- 
seur de l’étoffe pliée augmente, et remonter ensuite sous l’action du 
contre-poids quand on enlève cette étoffe, guidée dans ces mouvements 
par les tiges F’; de plus elle peut vaciller légèrement autour des articu- 
lations f’, ce qui permet à l'étoffe, à un moment donné, de se séparer 
des aiguilles d’un côté seulement, tandis que de l’autre côté les plis restent 
maintenus contre le second chapeau de carde. 

Ainsi que nous l'avons fait remarquer plus haut, les bras des balanciers 
G’, qui portent les contre-poids P, sont légèrement excentrés; cette dispo- 
sition a pour but d'obtenir une pression constante. En effet, à mesure que 
le nombre des plis augmente, leur poids s'ajoute à celui de la table, et 
si l'effort exercé par les contre-poids restait le même, la pression tendrait 
à diminuer; mais comme les balanciers sont excentrés, les contre-poids 
agissent sur un plus grand bras de levier après la formation de chaque 
nouveau pli; il en résulte naturellement un équilibre qui régularise la 
pression et la rend uniforme pendant toute la durée du pliage. 

L'étofle venant du rouleau E’ est saisie immédiatement par le plieur 
qui la dépose en couches parfaitement égales sur la table, ainsi que 
nous allons l'expliquer. Le plieur est double, et la même disposition se 
répète des deux côtés de Ja machine. Il est mis en mouvement par deux 
grands leviers en fonte H, évidés pour leur donner plus de légèreté; ils 
oscillent sur de forts boulonsh, fixés à des oreilles venues de fonte avec 
es flasques du bâti, sous les patins des traverses intermédiaires. Des 
bielles H’ relient ces leviers à des volants J, dont l'un des bras fait l'office 
de manivelle. On règle la course de celles-ci, et par suite celle des 
leviers H, au moyen d’une vis j, ajustée dans l'œil de la manivelle et 
traversant le bouton taraudé qui reçoit la tête de la bielle. Le poids de 
celle-ci et du levier correspondant est équilibré par une partie pleine 
conservée à la fonte des volants. 

Le mouvement est communiqué à l'arbre J/ qui porte ces volants au 
moyen de la roue R et du pignon r, dont l'arbre p reçoit la poulie 
de commande P', Celle-ci est montée folle sur cet arbre, et fondue avec 
un moyeu à griffe, destiné à être engrené par le manchon p’, que l'on 
fait mouvoir à l’aide du levier P?. L'arbre de commande p est en outre 
muni d’une petite roue 7’ (fig. 3) qui, par l'intermédiaire d’une chaine, 
commande une roue semblable r°, fixée sur l'axe du rouleau d'appel 
inférieur c. 

Par ce mode de transmission, il est facile de reconnaître que le mouve- 
ment des volants est constant, et qu'alors, s'accomplissant régulièrement 
pour chaque tour, celui du balancier n’est plus uniforme : que sa vitesse 
augmente vers le milieu de sa course, tandis qu'il a sa vitesse minima au 
commencement et à la fin. Cette circonstance, qui est souvent un incon- 
vénient dans les machines où l'on emploie ce mode de transmission de 
mouvement, est, au contraire, un avantage ici. En effet, il est indispen- 
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sable, pour obtenir des plis bien réguliers, de ne pas dépenser une cer- 
taine vitesse au moment de la formation du pli, et si elle augmente dans 
l'intervalle de superposition des couches, le produit de la machine n’en est 
que plus considérable. 

L'avantage de cette disposition ressort bien mieux encore si l'on com- 
pare cette nouvelle machine de M.Tulpin avec celles qu'il construisait il y 
a quelques années (brevet du 31 octobre 1853), et dans lesquelles le tissu 
était plié aussitôt qu’il était livré par le cylindre mesureur. Il en résultait 
une tension variable, due au mouvement irrégulier du balancier, qui, 
arrivé au milieu de sa course, imprimait à l'étoffe une vive impulsion; 
celle-ci, étant assez forte, faisait quelquefois mouvoir le rouleau mesu- 
reur quand le balancier était arrêté et pouvait même déranger les plis 
précédemment faits : de là un pliage défectueux. 

Ce n'est qu'après une longue suite d'expériences que M. Tulpin a 
reconnu tout le bon effet de donner au cylindre mesureur un mouvement 
uniforme, et de produire l'appel de l’étoffe par deux rouleaux superposés 
et commandés directement. La vitesse de ces derniers rouleaux étant en 
rapport avec le chemin parcouru par le balancier, si, à la mise en train, 
on ménage une poche pendante de 0™,70 environ de longueur, elle suffit 
pour compenser l’irrégularité de vitesse des balanciers; le tissu n'offre 
plus alors de résistance, puisqu'il wa plus qu’une tension insignifiante 
produite par son frottement sur la table supérieure, et les inconvénients 
inhérents au premier système ne se présentent plus. 

Le plieur proprement dit, qui constitue la partie la plus importante de 
la machine, est composé de deux lames minces en tôle k et k’, bien 
dressées, isolées l’une de l’autre pour laisser passer le tissu, mais réunies 
à leurs extrémités par une même pièce K, fondue avec deux contre-poids 
destinés à l’équilibrer dans les différentes positions qu'elle doit occuper 
pour effectuer le transport de l'étoffe. A cet effet, ces pièces en fonte sont 
munies d'un axe qui peut tourner librement dans un double coulisseau } 
engagé à la fois dans deux coulisses : l’une 4’, pratiquée dans le bâti, 
l'autre h’, ménagée à l'extrémité du levier H. 

Traversant le double coulisseau /, l'axe de rotation des pièces en fonte K, 
qui relient les lames k, k’, reçoit un petit levier L, terminé par une petite 
pointe conique et articulée avec un levier en peu plus long L’, mobile 
sur le grand levier H, autour du point V. 

FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE. — Pour nous rendre compte de l'effet de 
ce mécanisme, nous supposerons, afin de fixer les idées, le grand levier H 
au milieu de sa course et marchant vers la droite pour former le pli (fig. 2). 
Dans cette position fictive, les deux petits leviers L occuperont une posi- 
tion verticale ainsi que le grand levier de commande H, et les coulis- 
seaux / se trouveront au milieu des deux coulisses a’ et h”. 

A mesure que le grand levier s'incline vers la droite, les coulisseaux, 
obligés de suivre une ligne horizontale, guidés par les coulisses 4’ du bâti, 
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glissent en même temps dans les coulisses des grands leviers qui, en 
s'abaissant, font tourner l'axe à contre-poids K des lames du plieur. 
Avant d'occuper la position extrême indiquée fig. 2, la lame k, qui 
conduit étoffe, appuie d’abord sur les précédents pour les détacher du 
chapeau de carde e’, qui est fixe tandis qu'ilssont encore retenus de l'autre 
côté par le second chapeau e. En même temps la table baisse sous la 
pression de la lame k qui, ne trouvant plus d'obstacle devant elle, peut 
passer entre la pièce pliée et le chapeau e pour conduire l’étoffe jusqu’à 
l'extrémité de sa course, points où doit s'effectuer le pliage. La position 
du balancier et de la lame k/ est représentée à ce moment dans la fig. 2. 

Lorsque le mouvement change, la lame k se retire; l’étoffe est retenue 
par les aiguilles et la pression de cette lame devenant de plus en plus 
faible, à mesure que le grand levier H tend à devenir vertical, la table F, 
sous l'action des contre-poids P, se rapproche du chapeau de carde; et 
lorsque la lame }’ a tout à fait abandonné l’étoffe, la pression sur les plis 
est suflisante pour les maintenir et s'opposer à la traction exercée par la 
lame & en se retirant. Dans la même fig. 2 nous avons représenté en 
lignes ponctuées le balancier marchant vers la gauche. Cette fois, le pli 
sera formé par la lame k, qui a pris l’étoffe à la lame k’, lorsque celle-ci 
a fait le pli à droite. Du reste, l'opération de gauche s'effectuera absolu- 
ment comme nous venons de le décrire pour le pli à droite. 

Par les tracés indiqués sur les fig. 4 et 2, qui donnent trois positions 
différentes de la manivelle et des leviers, il est facile de se rendre un 
compte exict des différentes phases du mouvement. 

Lorsque le balancier quitte la position verticale pour se rapprocher du 
chapeau de carde, il est indispensable que le levier L s'incline en sens 
contraire, afin que ce soit la lame k’, par exemple lorsque le pli doit se 
faire à droite, qui vienne se placer entre les aiguilles et la pièce pliée. 
Si rien n'obligeait cette bielle à se mouvoir dans le sens indiqué, il se 
pourrait qu’elle s'inclinât en sens contraire et aucune combinaison décrite 
jusqu'ici ne pourrait len empêcher. Pour éviter cet inconvénient, le 
constructeur à disposé le buttoir à ressort représenté en détail fig. 5. 

Ce buttoir est composé d’une tige en bois m, terminée par une partie 
lenticulaire et fixée à l'extrémité d’un petit arbre m’, ajusté à frottement 
doux dans une douille qui forme la tête de la colonne M, fixée sur le 
bâti ; à son autre extrémité, cet arbre m” est muni d'un petit balancier 
n, aux deux bouts duquel sont suspendues deux tiges en fer n’, entourées 
chacune par un ressort à boudin renfermé dans une boîte en cuivre 
mince n?, et qui s'appuie d’une part sur une embase faisant partie de la 
tige, et d'autre part sur une platine o, rapportée à l'extrémité inférieure 
de la colonne M. La hauteur de la lentille que porte le buttoir en bois m 
est telle que le centre d’articulation des deux petits leviers L et L” ren- 
contre le buttoir lorsque le grand levier H est vertical. 

Il est facile de voir, d’après cette disposition, que malgré le mouve- 
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ment rapide du grand levier, qui, étant vertical, a sa vilesse maximum, 
le buttoir cède d’abord sous l'impulsion, mais en faisant osciller le petit 
balancier et par suite en comprimant l'un des ressorts, lequel réagit 
aussitôt et force le levier L à s'incliner en sens contraire du grand levier, 
ce qui est indispensable, d'après ce que nous avons vu, afin que ce soit 
une lame plutôt que l’autre qui vienne se présenter pour former le pli. 

Cette ingénieuse disposition remplit parfaitement le but que voulait 
atteindre le constructeur. En effet, il a su éviter un choc violent et le 
remplacer par une action que l'on peut rendre aussi énergique qu'il est 
nécessaire en donnant une tension plus ou moins grande aux ressorts. 

Lorsque la pièce est complétement pliée, on constate le métrage in- 
diqué par les aiguilles des cadrans, puis on enlève la pièce. Cette opéra- 
tion a lieu aisément; il ne faut pour cela que baisser la table, ce qui 
permet de la détacher des aiguilles des chapeaux qui la retiennent. À cet 
effet, sur l'axe g’ du balancier G’ est calé un levier à manette S que 
l’on soulève pour faire tourner les balanciers, et par suite neutraliser l’ac- 
tion des contre-poids P. En le soulevant, ce levier vient reposer sur un 
siége s (fig. 2 et 4) qui fait partie d'une lame formant ressort, laquelle 
cède d'abord pour laisser passer la manette, et revient ensuite re- 
prendre sa position première. Par ce moyen la table n'étant plus sou- 
mise à aucune pression et même contrairement maintenue abaissée 
au-dessous des chapeaux de carde, il est facile d'enlever la pièce pliée. 

Pour recommencer une nouvelle opération, il suffit de fixer l’un des 
bouts d’une nouvelle étoffe à plier sur l’un des deux chapeaux de carde, 
suivant la position du plieur, et ramener ensuite le levier à manette S 
dans la position indiquée fig. 4 et 2 pour rétablir la pression de la table 
sur les aiguilles des chapeaux de carde. 

Remarquons que ces chapeaux sont fixés par des oreilles et des pièces 
en fer e, qui peuvent fléchir au besoin, afin de pouvoir prendre la posi- 
tion la plus avantageuse pour arrêter les plis du tissus, et que ces pièces 
attachées solidement au bâti peuvent, au moyen des coulisses t ménagées 
dans l'épaisseur des flasques du hâti, être mobilisées afin de régler à vo- 
lonté leur écartement et les mettre en rapport avec la course variable que 
lon peut donner au levier du plieur. 

On a pu remarquer, d’après ce qui précède, que cette ingénieuse ma- 
chine peut être réglée avec la plus grande facilité. Il n'y a en définitive 
que la vis de la manivelle du volant qui ait besoin d’être touchée chaque 
fois que l’on veut faire varier la longueur du pli. Elle est donc à la portée 
de tous les ouvriers, et ce n’est pas un de ses moindres mérites. Si nous 
ajoutons qu'elle peut métrer et plier 2,000 mètres à l'heure, on se fera 
une idée des services qu'elle est appelée à rendre dans les manufactures. 
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Ainsi que nous l'avons annoncé au commencement de ce volume, en 
donnant la machine locomobile à battre, nettoyer et trier les grains, de 
MM. Garrett et Kerridge, et plus loin, la faneuse Nicholson, nous allons 
décrire avec détails les meilleurs systèmes de machines à moissonner et 
à faucher, ne craignant plus, maintenant que des expériences officielles 
ont été faites, de donner sur ces nouveaux instruments aratoires des 
renseignements que la pratique aurait pu ne pas justifier. 

Nous sommes donc en mesure d’assurer que le problème de rempla- 
cer pour les moissons les bras de l’homme, armés de la faucille, de la 
faux ou de la sape, par les animaux est complétement résolu. Ce qui, 
pourtant, ne veut pas dire que ces instruments seront complétement 
remplacés, et que même, dans certaines circonstances locales, il ne sera 
pas préférable de les employer concurremment aux machines, mais que, 
dans les grandes exploitations, lorsque les bras font défaut, et qu'il y a 
urgence, pour la qualité et la quantité, d'effectuer la récolte dans un délai 
très-court, les agriculteurs trouveront dans les machines un auxiliaire 
puissant , leur offrant à la fois économie sur la main-d'œuvre et, avec 
la rapidité d'exécution, des avantages incontestables pour la rentrée en 
temps opportun des moissons et des fourrages. 

Comme il arrive pour toutes les inventions, il y a eu, à bien des re- 
prises, de nombreuses tentatives pour exécuter la moisson et le fauchage 
des prairies à l’aide de machines. Nous allons esquisser rapidement 
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l'historique des moisonneuses et des faucheuses, en nous aidant à cet 
effet des excellents rapports faits à la suite des concours internationaux 
qui ont eu lieu les 49, 20 et 21 juillet 1859 au domaine impérial de 
Fouilleuse sur les machines à moissonner, et les 18, 19, 20 et 91 
juin 1860 à la Ferme impériale de Vincennes, sur les machines à faucher 
et à faner. 


APERÇU HISTORIQUE. 


Ne rappelant que pour mémoire quelques tentatives faites à des époques recu- 
lées, et citées par Pline ct Palladius, de chars employés par les Gaulois pour ar- 
racher les épis, en laissant la paille sur pied dans les champs, nous arrivons au 
commencement de ce siècle. 

En 1799, Boyce breveta en Angleterre une machine dans laquelle des lames 
de faucilles, animées d’un mouvement de rotation dans un plan horizontal, de- 
vaient couper les épis du blé ou des autres céréales. On vit ensuite apparaître 
successivement les machines de Plucknet, de Gladstone, de Salmon, de Scott, et 
enfin celle de M. Smith, directeur des forges de Deanston, près Doune en Écusse. 

Cette dernière machine, qui valut à son auteur, en 4814, un encouragement 
de 50 guinées de la Société de Dalkert, se composait d’une scie circulaire de 
160 environ de dia : ètre, composée de six segments ou lames d'acier, réunies 
entre elles, et percées à la partie inférieure d'un tambour léger de forme co- 
nique, suspendu à un chariot que poussaient les attelages. Le tambour et sa scie 
étaient animés, au moyen des roues du vébicule, d'un mouvement de rotation 
très-rapide (1). 

En 1821, Jeremiah Baily, du comté de Che:ter, aux États-Unis d'Amérique; 
en 4822, Henri Ogle, du Northumberland: en 4823. Brown d'Anlwick, dans le 
même comté; en 4828, Palrick Bell, du comté de Forsar en Écosse; enfin, en 
4822, Joseph Mann, du Cumberland, présentèrent diverses machines dont les 
organes mieux disposés annonçaient qu'on approchait du but. La machine de 
Bell reçut, en 4830, un prix de 4,250 fr. de la Société d'agriculture d'Écosse. 
Vers 1834, quatre machines du système B:1l furent envoyées à Chicaga dans 
l'Illinois, province des États-Unis, d'où sont revenues plus tard en Europe les 
machines américaines de Mac Cormick et Manny. Dès 4831, le premier de ces 
inventeurs avait pris un brevet pour une machine qui, en 484%, ay ant reçu des 
perfectionnements importants, se répandit rapidement. 

En France quelques essais furent aussi tentés; la première trace que nous 
trouvons des machines de ce genre est un brevet pris par M. Tastemain, de Se- 
nonches, le 42 mai 1826. La machine décrite dans ce brevet est composée d'un 
chariot sur roues poussé par deux chevaux. Les roues donnent le mouvement à 
une série de douze paires de ci-eaux. En avant de ceux-ci se trouve un peigne 
à douze dents en tôle pointues par le bout, destiné à engager le blé entre les 
ciseaux. De plus un moulinet à quatre branches assemblées à coulisse, de façon 
à s'allonger ou se raccourcir, suivant la hauteur des blés, poussait le blé entre 


(1) Cette machine est publiée dans le Pullelin de la Société d'encouragement du mois 
de juillet 1816. 
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les dents du peigne. La javelle était faite au moyen d’un râteau à dents fines 
qu’un homme faisait agir pour jeter les blés aux fur elà mesure qu'ils tombaient 
sur le tablier. 

Un second brevet fut pris par M. Pouydebat, le 22 aoùt 4826. Au moyen de 
cette machine, le blé était coupé vers le haut de la tige, de façon à dé'acher les 
épis qui, engagés entre les dents d’une sorte de peigne, étrient jetés par un 
petit rouleau armé de battoirs à l'intérieur d’un cylindre cribleur destiné à dé- 
piquer et à vanner le blé. 

M. Brulimbert, de Châteauroux, prit un brevet le 43 septembre 4837 pour un 
char moissonneur comportant en principe trois lames, disposées en hélice au- 
tour d'un tambour à claire voie mue par les roues du char, et occupant toute la 
largeur comprise entre ces roues : ces lames mobiles coupaient le blé qui était 
engagé entre elles et une lame fixe dont on pouvait faire varier la hauteur par 
rapport au niveau du sol. 

Le 27 avril 4838, un brevet fut pris par M. Grienne, de Paris, pour un mois- 
sonneur mécanique composé d'un chariot légerqui, en avançant, communiquaitun 
mouvement de rotation horizontal à un couteau formé de deux lames courbées en 
développante de cercle. Au-dessus de ce cout"au étaient fixées de longues dents 
destinées à diriger les épis sur les tranchants. Le 22 septembre de la mème 
année une demande de brevet fut faite par M. Lefèvre, de Gaillon, pour une ma- 
chine destinée à être mue à bras. Le 4 avril 4840, M. Caussin, à Berthenay, prit un 
brevet pour une machine moisonneuse au moyen d’une série de ciseaux qui 
s'ouvraient et se fermaient quand la machine était en mouvement. MM. Petry et 
Raillard, à Châtillon, prirent un brevet le 20 août 4844 pour une machine fau- 
cheuse dans laquelle le travail est effectué au moyen de disques tranchants. Des 
bras en forme de ràteau renversent le blé, de façon à le diriger sous l’action de 
ce disque. 

Une machine mieux étudiée que les précédentes a fait le sujet d'une demande 
de brevet le 46 novembre 41844, par M. Lebœuf, à Chamesson. Dans cetle ma- 
chine la coupe se fait au moyen de lames fixes placées en V à côté les unes des 
autres et de lames mobiles en façon de fer d lance qui, par un mouvement de 
va-vl-vient, coupent, en se croisant avec les côtés tranchants des lames fixes, 
J'ob«lacle qu’elles rencontrent dans ce trajet. Le ramassage s'exécute au moyen 
de tringles en fer, mues horizoitalement de haut en bas, ét chissant la plante 
coupés sur une toile sans fin qui la reçoit et la conduit pour faire la javelle. Le 
mouvement est pris sur une des roues motrices qui supportent la machine et 
distribué au moyen d'engrenages et de poulies. 

Nous citerons encore le brevet de M. Hain Lunel du 9 août 4842; celui de 
MM. Lange frères, à Paris, du 7 octobre de la même année. Dans la machine qui 
fait l'objet de ce dernier brevet, la coupe du blé est effectuée par cinq lames de 
faux fixées à la jante d’une poulie mobile horizontalement, au moyen de courroies 
qui transmeltent le mouvement communiqué par les roues du véhicule. 

En suivant par ordre de date, nous mentionnerons les brevets Brissonnet, Gu 
8 juillet 4843 ; Lamy, du 23 juillet 4844; Desaint, du 9 octobre 4844. 

Dans une demande faite le 44 janvier 4845, M. Guénébault, à Poiseul-la-Ville, 
décrit une machine à faucher dans laquelle on trouve une partie des éléments 
des machines en usage. Le couteau tranchant est animé d’un mouvement de 
va-et-vient rapide entre des espèces de fers de lance fixés à une caisse rasant 
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le sol et montée entre les deux roues du véhicule. En 4845, deux demandes 
de brevet furent encore faites, l’une, le 2 avril, par M. Robey, l'autre, le 7 juin, 
par M. Sauvetale. 

Dans l’année 4846 furent pris les brevets Letscher, du 43 juillet; Jollet, du 
46 septembre; Nauviaire-Staup, du 7 novembre. En 1847, Mathieu et Fossey, 
du 9 février, Croquet, du 27 mars; Rosset, du 23 juillet. 

Le 40 février 4848, M. de Coustant-Rebecque, à Besançon, prit un brevet pour 
une machine à moissonner, dont les dispositions paraissent assez bien étudiées. 
Le couteau ou la scie esl composé de fers de forme triangulaire, présen- 
tant une règle méplate qui se meut horizontalement au-dessus du sol entre les 
branches d'une sorte de râteau destiné à maintenir le blé aussi verticalement que 
possible, afin que la scie le coupe sans mâcher la paille. A l'extrémité de la scie 
se trouve un séparateur ou déversoir qui donne à la scie ce qu’elle doit couper, 
et qui, d'un autre côté, empêche que le blé déjà coupé ne soit retenu par celui 
qui ne l’est pas. Derrière la scie se trouve une toile sans fin sur laquelle tombe 
le blé coupé. 

En 4849 furent pris les brevets Rosset, du 2 juin; Durand, du 30 octobre. 
En 1850, Domec-Carré et Chaland, du 43 août; Dyonnet, du 47 août; Jacquet 
et Roche'ort, du 28 décembre. 

En 14851, on remarqua à l'Exposition universelle de Londres trois de ces ma- 
chines, qui firent reconnaître que la solution du problème cherché depuis si 
longtemps n’était pas très-éloignée d'être trouvée. Aussi, depuis cette époque, 
un grand nombre d’inventions se sont produites. Il est vrai que la plupart ne 
sont que des perfectionnements des idées émises précédemment, ainsi que l’on a 
pu en juger à l'Exposition universelle de Paris, en 4855, où les machines à 
moissonner et à faucher étaient au nombre de seize ; elles se répartissaient ainsi 
dans les divers pays : 

France, 8; États-Unis, 3; Angleterre, 3; Canada, 4 ; Belgique, 4. 

Après un premier examen fait par le jury d'agriculture tout entier, il a été 
reconnu que les seules machines qui étaient arrivées à un état de perfection 
assez avancé pour pouvoir fonctionner étaient celles exposées par MM. Cour- 
nier, Laurent, Muzier, de France; MM. Mac-Cormick, Manny ou Mabee, Wright, 
des États-Unis; MM. Crosskill, Dray, Burgess ct Key, d'Angleterre; M. Moody, 
du Canada. Il a été décidé ensuite que toutes ces machines seraient essayées à 
Trappes. 

La pièce qui fut moissonnée était une avoine versée en quelques endroits, 
dans laquelle on avait séparé neuf parcelles devant ètre fauchées par les 9 ma- 
chines engagées; six seulement de ces machines ont effectué leur tâche; elles 
ont été rangées dans l’ordre suivant : 


Marc Cormick, temps employé pour moissonner un hectare. 11:25" 


Manny, id. id. id. 4 56 
Cournier, id. id. id. h 4% 
Wright, id. id. id. 2 06 
Dray, id. id. id. 2 30 
Laurent (Burgess et Key), id. id. 5 58 


Ces résultats, pour un hectare, ont été calculés d'après la surface moissonnée 
en une heure de travail. 
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Après ces expériences, les constructeurs ont été invités à venir faucher une 
luzerne. Les machines de Mac-Cormick, Manny et Wright ont seules été amenées 
pour celte opération. Ces trois machines ont très-bien effectué ce travail. 

PRINCIPE DE CONSTRUCTION. — Lans toutes les machines essayées à ce con- 
cours, dit le rapporteur du jury de l'Exposition de 1855, il y a des scies sou- 
mises à un mouvement rectiligne de va-et-vient à travers des guides, à l’escep- 
tion de la machine de M. Cournier, qui emploie des lames de sécateur pour couper 
les tiges. On ne peut donc pas dire que la nature de l'cutil à trancher les mois- 
sons soit l'organe qui a fait réussir le moissonnage mécanique, car la machine 
de M. Cournier vient se ranger immédiatement à côlé de la machine qui est 
arrivée la première dans le concours. La vitesse dont est animé l'organe tran- 
chant est, à la vérité, plus grande dans les machines qui ont eu le plus de suc- 
cès, et beaucoup moindre dans celles de MM. Crosskill, Laurent et Moody, toutes 
les trois construites en imitation de celle imaginée en 4848 par B-Il. On peut 
donc affirmer que l’idée d'augmenter la vitesse du couteau a contribué à résou- 
dre le problème. 

Cependant le sciage, exécuté par des faux, des cisailles ou des scies rota- 
lives, semble complétement abandonné. Le mouvement de va-et-vient parait 
être infiniment supérieur pour obtenir le résultat cherché, car maintenant toutes 
les machines qui ont donné les meilleurs résultats dans les concours de 4859 et 
1860 reposent sur ce principe. Voici, d'après le rapport même du jury de 4859, 
les dispositions générales des machines actuelles. 

Une paire de roues, traînée sur le sol par un attelage, présente un axe roulant 
sur lequel peut être appliquée une résistance égale à la force de traction. Que 
cette résistance provienne d'un fardeau placé sur une voiture portée sur les 
roues, ou qu'elle soit due à un organe mécanique prenant son mouvement 
sur le même axe et chargé d’exécuter uiverses fonctions, les conditions d'équi- 
libre ne seront pas changées. De même qu'on ne peut placer qu'une charge dé- 
terminée sur les essieux d'une voiture, de même on ne peut demander à la rou»? 
motrice d’une machine à moissonner qu'un travail limité. 

Qu'on imagine, placée concentriquement à cette roue motrice, une roue dentée 
s'engrenant avec un pignon, on a autour de l’axe de ce pignon un arbre de couche 
où l’on peut prendre, par des courroies et des poulies de renvoi, par des roues 
dentées, par des chaînes sans fin, tous les mouvements à exécuter. 

Ces mouvements ont pour but de couper la moisson et de courber les tiges, 
de manière à les faire tomber sur une plate-forme d’où elles sont dirigées sur le 
sol en javelles ou en andains. Dans la plupart des moissonneuses, celte der- 
nièro opération n’est pas demandée à la machine elle-même, elle est confiée à 
un ouvrier qu’un appelle le javeleur. 

Le sciage se fait à l’aide de scies animées d’un mouvement de va-et-vient 
très-rapide à travers de grandes dents séparatrices qui leur servent de guides 
et de supports. Ce système constitue particulièrement l'invention de Mac-Cor- 
mick. Il est traîné latéralement par rapport à l’attelage et est suivi de la plate- 
forme sur laquelle tombe la moisson. Le volant, qui est employé pour courber 
les tiges de la récolte à faucher, est de l'invention de Bell; il est placé au-des- 
sus de la scie; quelques constructeurs le suppriment et chargent le javeleur 
d'en remplir la fonction en même temps qu’il doit faire tomber la récolte sur 
la sol. 

xu. 33 
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Pour compléter cet aperçu historique, et faciliter les recherches des 
dérniers perfectionnements apportés à ces machines, nous donnerons, à 
la suite des descriptions et des résultats obtenus par les meilleures mois- 
sonneuses et faucheuses, une liste de tous les brevets pris en France de 
1850 à 1860 inclusivement. 


DESCRIPTION DE LA MACHINE A MOISSONNER 
DE MM. BURGESS ET KEY, 


REPRÉSENTÉE PAR LES FIGURES À A 6 DE LA PLANCIIE 39. 


La fig. 4 est une projection verticale de profil de la machine, la partie 
de devant coupée suivant la ligne 1-2 du plan; 

La fig. 2 en est un plan général vu en dessus, le siége du conducteur 
supposé enlevé; 

Les fig. 3, 4 et 5 sont des détails sur une plus grande échelle du cou- 
teau et de son guide ; 

La fig. 6 indique le mécanisme au moyen duquel on règle par rapport 
au sol la hauteur du châssis porte-lame. 

Cette machine, qui n’est autre que celle primitive de Mac-Cormick, per- 
fectionnée par MM. Burgess et Key (en ce sens que l’aide javeleur n'est 
plus nécessaire), est supportée par deux roues A et a de diamètres iné- 
gaux. La roue À, placée à droite sur Pavant, est la roue motrice; son axe 
tourne invariablement dans le même plan par rapport au timon et com- 
munique le mouvement à tous les organes de la machine. L'autre roue 
& est placée en arrière, à gauche; elle peut cesser de se mouvoir dans 
un plan parallèle à la roue A, et pivoter de manière à permettre à la 
machine de tourner plus facilement dans les angles. 

Les chevaux s’attellent à un timon B, garni de sa volée et de ses pa- 
lonniers d'attelage B’. Le conducteur s'assied sur le siége C, relié par des 
supports en fer au châssis en bois C’, servant à recevoir l'axe de la roue 
motrice A, les arbres des engrenages et les poulies de commande. 

Au châssis C’ est boulonné un montant en bois D, qui reçoit dans une 
rainure le support d de l'arbre D’, d'un volant à quatre ailes, destiné à 
incliner légèrement vers la machine les tiges à couper. Les ailes E de ce 
volant se composent chacune d’une planchette en bois boulonnée aux 
extrémités de deux bras parallèles. Les bras opposés s'encastrent deux à 
deux dans l'arbre D’ où ils sont serrés au moyen des clavettes e. Ce mode 
d'assemblage permet de faire varier à volonté le diamètre du volant. 

L'autre extrémité de l'arbre D’ est supportée par une traverse en bois 
L’, reliée par des élançons e’ et œ à la pièce de bois F, reliée elle-même à 
celle F’, qui reçoit l'axe de la roue a. 

Afin de régler la hauteur de l'arbre D’ du volant, et par suite celle de 
ce dernier par rapport au sol, on mobilise son support de droite d dans la 
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rainure du montant D, en faisant tourner la tige filetée d’, qui traverse 
un écrou fixé au support d. On règle, dans la même proportion que celui 
de droite, la hauteur du support de gauche, en inclinant plus ou moins 
la traverse E’ au moyen d’un écrou f, dont la rondelle, munie de deux 
ergots, pénètre dans les dents d’une plaque en fer fixée à l'étançon e°, qui 
supporte cette traverse. 

Le châssis C’ et le train F, F” de la roue a sont reliés par la forte pièce 
de bois carrée G, qui reçoit les dents séparatrices g à travers lesquelles se 
meut la scie s. Ces dents sont fixées à la traverse G, à une distance égale 
les unes des autres, soit au moyen d’une tige et d'un écrou, soit par un 
tire-fond, ainsi que l'indiquent les fig. 3 et 5. Elles sont fondues, avec 
une ouverture en dessous pour livrer passage à la scie; celles des extré- 
mités g’ (fig. 4 et 5) ne sont nervées que d'un côté et sont fondues avec 
des pattes, qui servent à les relier à la traverse G; elles présentent ainsi 
une sorte de boîte servant de guide à la scie. Celle-ci est composée d'une 
longue bande de fer s’, à laquelle sont rivées de petites lames d'acier s, 
amincies sur les bords et de formes curvilignes. 

Afin de relever la scie, soit lorsqu'on veut changer la hauteur à laquelle 
elle doit couper les tiges, soit lorsque la machine circule sans fonction- 
ner dans des chemins difficiles où cet organe pourrait s'endommager, le 
châssis C’, auquel est fixée la traverse G, peut osciller sur l’essieu de la 
roue motrice A, et être fixé dans diverses positions au moyen du 
secteur G^. Comme on peut le remarquer, fig. 6, ce secteur est muni 
d’une coulisse dentée dans laquelle on vient serrer un écrou dont la ron- 
delle s'applique dans la denture. Un second secteur G? est placé de l'au- 
tre côté de la roue A, pour agir en même temps que le premier, et un 
petit tube y est disposé pour le graissage de l'axe. 

En appuyant sur le timon B, on fait basculer le châssis C’ autour du 
centre x du secteur (fig. 6), qui reste fixe sur l’axe a’ de la roue motrice; 
par conséquent, on relève l'extrémité droite de la traverse G et en même 
temps celle de la scie; il ne reste plus alors qu’à serrer F'écrou g'au point 
convenable dans la coulisse du secteur G’ ; quant à sa partie gauche, elle 
est relevée en appuyant sur le levier L, mobile autour de son point d'at- 
tache l (fig. 1), sur un secteur L’ armé de dents, dans lesquelles s'engage 
un loquet } suspendu au levier; en outre, le loquet et son levier sont 
reliés à la pièce F”, vers l'axe de la petite roue a, par deux tringles en 
fer }. Au moyen de ces dispositions, on n’a donc qu’à appuyer sur le 
levier L et à fixer le loquet 7’ plus bas dans le secteur L’; de cette ma- 
nière la traverse horizontale G et la scie se trouvent relevées. 

Enfin la même pièce de bois F’, au moyen d'une articulation ménagée 
en avant de la roue «, peut être écartée de sa position normale et venir, 
ainsi que l'indique le ponctué de la fig. 2, se placer en dehors, en obli- 
geant la roue a à ne plus tourner dans un plan parallèle à celui de la 
roue À, et, par conséquent, faciliter à la machine le passage des angles. 
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TRANSMISSION DE MOUVEMENT. — La roue À en tournant sur le sol met 
en mouvement la roue dentée h fixée sur son axe; celle-ci engrène avec 
le pignon h’, monté à frottement sur un petit axe en fer qui reçoit la roue 
d'angle H et le manchon à griffes à, lequel est muni de son levier à ma- 
nette I, au moyen duquel on rend le pignon fixe ou fou sur son axe. 

La roue d'angle H engrène avec le pignon +’, dont l'arbre I’, mobile 
dans des paliers fixés au châssis C’, porte à son autre extrémité un petit 
volant j, formant manivelle; à celle-ci est attachée, sur un bouton sphé- 
rique, la tête de la bielle J, reliée à la boucle d'une petite tige j’ (fig. 4 
et 5) fixée à la scie qui, par ce moyen, reçoit un mouvement rapide de 
va-et-vient suivant les rapports qui existent entre les diamètres des deux 
pignons h et i’, avec leur roue de commande h et H. 

L'arbre D’ du volant E reçoit son mouvement par les deux poulies k et 
k' au moyen de la courroie K; il le transmet au cône en bois M, par l'in- 
termédiaire de la poulie M’ et de la courroie m, dont les deux bandes, 
passant sur les deux poulies de renvoi m’, viennent saisir l'axe du cône. 
Celui-ci se meut alors dans un plan parallèle à la traction, et son extré- 
mité inférieure, c'est-à-dire son sommet, est armé d'un sabot en fer n 
faisant l'office de sépara!eur ; la position de ce cône au-dessus des hélices 
N, N’ et N°, et sa rotation qui a lieu en même temps que le mouvement 
de celles-ci, aident au mouvement de translation des tiges coupées qu'il 
rejette constamment sur ces hélices. Ces dernières sont composées d'un 
cylindre en bois autour duquel sont fixées des spires en métal mince. 

A mesure que les tiges sont coupées, elles tombent sur la plate-forme 
inclinée PP’, disposée à l'arrière des trois hélices, lesquelles sont situées 
à des niveaux différents, et animées d'un mouvement de rotation con- 
tinu communiqué par des courroies n, n’. 

La première transmet le mouvement de la poulie O (fig. 2), calée sur 
l'arbre des roues d'angle, à la poulie o, fixée à l’une des extrémités de 
la première hélice N. Celle-ci, à son extrémité opposée, est munie d’une 
poulie qui, par l'intermédiaire de la seconde courroie n’, donne le mou- 
vement aux deux autres hélices. 

Les tiges coupées reçoivent ainsi un mouvement de translation hori- 
zontal qui les conduit jusque près du sol, où elles sont renversées presque 
perpendiculairement au chemin que parcourt l'attelage. Ce renversement 
est dû à la plus grande longueur de l'hélice N?, qui continue à agir sur la 
partie supérieure des tiges coupées, alors que les autres hélices ont cessé 
leur action sur leur partie inférieure. 

Les hélices, le cône et la plate-forme sont supportés par un système 
d'équerre en fer p venant s’articuler contre la traverse G, rt pouvant se 
lever ou s'abaisser à voionté; le tout est suspendu au moyen de deux 
longues tringles q et g’, dont la première est accrochée au rebord d'é- 
querre de la plate-forme P’, et la seconde au châssis C’. Ces tringles sont 
toutes deux réunies au moyen d’une chaîne p’. passant dans un anneau 
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fixé à la partie supérieure du montant D; en faisant varier la longueur de 
cette chaine, on peut régler à volonté linclinaison du système. 

Dans une demande de brevet faite en France l'année dernière, M. Bur- 
gess mentionne divers nouveaux perfectionnements apportés à son sys- 
tème de machine. 

Le premier permet au conducteur de faire reculer la machine quand 
cela est nécessaire. À cet effet une roue à rochet est fixée sur un axe, non 
loin de la roue motrice, de façon à agir sur la périphérie de cette roue. 
Un pied dé biche, actionné par un levier, s'engage dans la roue à rochet, 
et, comme ce levier est placé à la portée du conducteur, celui-ci peut 
faire tourner le rochet et faire ainsi reculer la machine. 

Le deuxième perfectionnement a pour but de relier la traverse armée 
des dents et du couteau au châssis de la machine, de manière qu'ils puis- 
sent suivre les inégalités du terrain et permettre de les faire tourner ou de 
les relever hors du chemin quand on le désire. Ce résultat est obtenu au 
moyen d’un pivot ou d’une charnière montée sur le devant du châssis; 
une harre qui se prolonge parallèlement à côté de ce chässis, jusqu’à 
l'arrière, relie la charnière, la traverse à dents et ses accessoires, à un 
montant placé latéralement vers l'extrémité de la barre, laquelle est 
supportée par une roue ; la tige qui relie la barre est ajustée de manière 
à régler la hauteur qu’elle doit avoir au-dessus du sol. 

Enfin un troisième perfectionnement consiste à faire servir de diviseur 
une dent ordinaire des machines à faucher en y adoptant au-dessus, et 
près de la pointe, une tige ou barre recourbée en arrière, qui ne s'avance 
pas plus loin que les dents. Ce moyen dispense d'employer le diviseur 
lourd ordinaire qui s'avance au delà des dents, et qui donne lieu à des 
arrêts fréquents causés par l’engorgement de l'herbe dans les ouvertures 
restreintes qui s'y trouvent. 


TRAVAIL, RENDEMENT ET PRIX DE LA MOISSONNEUSE BURGESS ET KEY. 


La moissonneuse que nous veuons de décrire a remporté le premier 
prix de la catégorie des machines étrangères, et le prix d'honneur au 
Concours qui a eu lieu en 1859 au domaine impérial de Fouilleuse. 
D'après le rapport même du jury, cette machine a coupé à plusieurs re- 
prises, sur une largeur de 1" 70, avec une vitesse telle, que plus de 
60 ares à l’heure peuvent se trouver moissonnés ; deux chevaux la con- 
duisent et elle ne réclame que le charretier pour la diriger. 

Des machines semblables sont construites en France dans les ateliers 
de M. Laurent, qui en a déjà livrées un assez grand nombre. Suivant les 
calculs les plus exacts donnés par la Revue agricole de l'Angleterre, la 
moisson faite par les machines de MM. Burgess et Key, en Angleterre et 
en Écosse, revient à 45 fr. 80 cent. l’hectare. On peut couper 60 ares 
par heure, et en relayant les chevaux on peut faire fonctionner la ma- 
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chine depuis quatre heures du matin jusqu'à huit heures du soir, soit, 
avec deux heures de repos, quatorze heures de travail; ce qui donne 
environ 8 hectares et demi par jour. En admettant seulement un travail 
de douze heures, comme cela est le plus ordinaire, voici quelle serait la 
dépense en France : 


Deux relais de deux chevaux, soit quatre ch., à 2 fr. 50 l’un. 40° » 


Un conducteur........ RE OP ses. (60 
Six femmes pour faire les liens. ................ surros E 5 
Six femmes pour rassembler les gerbes......... sésossss 9 5 


Six hommes et six femmes pour lier les bottes........... 13 50 


Total pour un jour de travail...... 45f » 


La machine coûte, en Angleterre, avec une scie de rechange : 4,080 fr. 
Les frais de transport et droits d'entrée ajoutent à cette somme 170 francs, 
ce qui fait 4,250 ; 

Soit par an, à 10 p. 100, 495 francs, qui, divisés par trente jours de 
travail, donnent à peu près 4 francs par jour, qu'il faut ajouter à la 
somme de 45 francs ; 

Soit 49 francs, lesquels, divisés par 6 hectares 20 ares, produit du tra- 
vail de 12 heures, à 60 ares par heure, donnent : 


49 : 6,20 = 7f90 par hectare. 


Des circonstances locales peuvent modifier les données de ce calcul, 
mais seulement dans de certaines limites qu’il est facile d'apprécier, soit 
en admettant que le nombre d'ouvriers doit être plus nombreux ou leur 
salaire plus élevé; mais même dans ce cas on doit reconnaître qu'il y a 
une marge plus que suffisante pour assurer une économie considérable 
en faisant usage d’une machine, puisque l'on estime généralement que le 
coût de la moisson dans toute la France esten moyenne de 25 à 30 francs 
l'hectare par les procédés manuels; avec une bonne moissonneuse cette 
moyenne ne doit pas dépasser le liers de cette somme dans les circon- 
stances ordinaires, et au plus la moitié dans des cas exceptionnels. 


DESCRIPTION DE LA MOISSONNEUSE -FAUCHEUSE MANNY 


REPRÉSENTÉE PAR LES FIG. 7 À 44, PL. 39. 


La fig. 7 représente en élévation, vue de côté, la machine de M. Manny, 
de Rockford (États-Unis), à laquelle MM. Roberts et Peltier jeune, con- 
structeurs à Paris, ont apporté divers perfectionnements importants. 

La fig. 8 fait voir cette même machine en plan horizontal vu en dessus. 

La fig. 9 en est une section verticale faite suivant la ligne 1-2 du plan. 

Les fig, 10 et 11 montrent, en détails, en élévation et en plan, à une 
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plus grande échelle que les figures précédentes, la disposition de la trans- 
mission du mouvement de la roue motrice à la scie. 

Les fig. 12 et 13 font voir l'intérieur du barillet muni d'un rochet à 
déclic qui réunit le pignon à l'arbre de transmission. 

Enfin, la fig. 14 indique en détail la construction de la scie et des 
dents séparatrices. 

Cette machine est composée d'un châssis en bois C dont les côtés laté- 
raux sont reliés par la traverse G, qui porte les dents séparatrices g, et 
par des barrettes inclinées c, qui supportent le banc C’, sur lequel se tient 
l'ouvrier javeleur. Ce châssis est recouvert d’un tablier P, destiné à rece- 
voir les tiges coupées qui y sont couchées par le volant à quatre ailes E. 

D'un côté, le tablier et son châssis sont supportés par la petite roue 
pleine en fonte a, et de l’autre par la roue plus grande A, fondue à sa cir- 
conférence extérieure avec des saillies destinées à s'engager dans le sol, 
afin d'éviter qu’elle ne glisse, sans tourner, pendant la traction. Le 
moyeu de cette roue tourne librement sur un essieu qui fait partie d’une 
pièce en fonte a’ (fig. 11), boulonnée au châssis G. 

A la forte traverse G sont fixés deux patins G’, fondus avec des oreilles 
auxquelles est boulonnée la pièce de bois B, qui reçoit le timon B’, garni 
de sa volée et de ses palonniers d’attelage b. A cette pièce est encore fixé 
le grand levier L, au moyen duquel le conducteur assis sur le siége C? peut, 
au besoin, élever ou baisser tout le système qui porte la scie, de façon 
à éviter un obstacle ou à régler la hauteur à laquelle la moisson doit être 
coupée. La position du châssis déterminée, on le maintient en place par 
une broche que l'on engage dans la crémaillère verticale l, fixée par le 
bas à des oreilles ménagées à la pièce en fonte a’, de l'essieu de la roue A, 
afin que cet essieu serve de centre d’oscillation au châssis porte-scie et à 
son tablier. 

A celui-ci sont fixées latéralement des espèces de joues cintrées et in- 
clinées en surface gauche E et E’, destinées, avec le sabot séparateur F 
qui amène les tiges sous l’action du volant E, à faciliter les tiges coupées 
à se ranger convenablement sur le tablier. Pour éviter que les blés ne 
viennent sous la roue à, une grande tringle en fer f’ (fig. 7) est placée 
devant elle de façon à les rejeter en dehors de la voie. 

L'arbre D’ du volant est supporté par deux branches D, dont on fait 
varier l’inclinaison au moyen d'une coulisse ménagée dans les pièces en 
fer d, qui opèrent leur réunion avec le châssis. Des tiges en fer d’ sont en 
outre disposées pour maintenir tout l’ensemble de l'appareil dans un état 
parfait de rigidité, et un petit banc f, fixé sur la poutrelle qui supporte 
le siége du conducteur, lui permet d’y reposer les pieds. 

TRANSMISSION DE MOUVEMENT. — La roue motrice À reçoit à la fois un 
engrenage à denture intérieure R et un engrenage ordinaire, à denture 
extérieure R’, d'un diamètre plus petit; celui-ci est fixé par trois bou- 
lons h au bas de la roue À, et il engrène, quand la machine est disposée 
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pour moissonner les céréales (ainsi que le représentent les fig. 9 et 10), 
avec le pignon r. Dans ce cas, l’engrenage intérieur R ne sert pas, mais 
quand on veut disposer la machine pour faucher les prairies, on retourne 
la roue sur son essieu, et on fait, au contraire, engrener le pignon r avec 
cette couronne dentée. Par ce moyen on obtient, comme on peut le 
remarquer par le rapport des deux engrenages R et R’, une vitesse beau- 
coup plus considérable transmise à la scie, en admettant une même 
vitesse de traction de la machine dans les deux cas. Pour éviter que les 
dents des roues d’engrenage se remplissent de terre, le côlé extérieur 
de la roue motrice est fermé par un disque en tôle a*. 

Le pignon r n’est pas fixé sur l'arbre de transmission 7” (fig. 11, 12 
et 13), mais il est réuni à une boîte métallique S, munie de deux cliquets 
à ressort 1’, engagés dans les dents du rochet ż¿, renfermé dans cette boîte 
et claveté sur l'arbre 7”. Jl résulte de cette combinaison que la roue mo- 
trice A, en tournant, et avec elle l'engrenage R’, font tourner le pignon r; 
celui-ci entraîne par les cliquets i’ le rochet t, et ce dernier l'arbre r’. 
Or, comme sur cet arbre est fixée la roue d'angle H qui engrène avec le 
pignon i’, dont l'arbre est muni de la petite manivelle j, celui-ci, par l'in- 
termédiaire de la bielle J, donne le mouvement de va-et-vient à la scie. 

Cette disposition de la boîte à rochet a pour but d'éviter la rupture des 
dents des engrenages ou pièces de la transmission, quand il arrive un 
changement brusque dans le sens de rotation de la roue motrice, par le 
fait du recul des chevaux. L'arbre 7” peut alors continuer à tourner dans 
le sens de sa première impulsion, parce que la boite S, tournant en sens 
inverse avec le pignon r, n'entraine plus le rochet t par les cliquets t”, 
lesquels glissent alors sur la courbure des dents. 

Quand la roue A est retournée de façon que ce soit son engrenage 
intérieur R qui engrène avec le pignon r, il faut nécessairement que la 
boile S soit également retournée, afin que les dents du rochet « se pré- 
sentent à l'action des cliquets dans une direction inverse, puisque le 
pignon r ne tourne plus dans le même sens, mais contrairement à celui 
indiqué par les flèches { lig. 10 et 12). 

Les quatre paliers dans lesquels tournent les deux petits arbres de la 
transmission sont fondus avec une même plaque K, boulounée solidement 
sur le chässis en bois © de la machine. 

Le mouvement de rotation est communiqué au volant E au moyen de 
la poulie à deux gorges k, sur l’une ou l’autre desquelles on engage une 
corde que l'on fait passer sur la poulie plus grande k fixée vers l’extré- 
mité de l'arbre D’ du volant. 

La scie, dont on voit bien la construction par les détails fig. 14, est 
composée de lames triangulaires en acier s, amincies sur les bords et 
fixées sur une longue barre en fer méplat s’. A Pextrémité de cette barre 
est attachée la bielle J qui lui transmet le mouvement de va-et-vient; elle 
est guidée dans ce mouvement par huit guides en fonte w, fixés à la tra- 
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verse en bois G, à laquelle sont rapportées les dents séparatrices en 
fonte g. 


TRAVAIL, RENDEMENT ET PRIX DE LA MACHINE MANNY. 


Le conducteur de la machine est monté sur le petit siége C?, du côté 
de la flèche d’attelage. Un moissonneur se place à cheval sur le bane, du 
côté gauche de la plate-forme sur laquelle tombent les épis: il se tient 
la poitrine appuyée sur la planche cintrée placée devant ce banc, et re- 
jette les javelles sur le sol en se servant pour cela d’une fourche en bois à 
trois dents d’inéyale longueur‘. Le service de cette moissonneuse em- 
ploie donc deux hommes, un charretier et un javeleur; deux chevaux 
sont nécessaires pour la mettre en mouvement; son prix est de 800 fr. 

Dans ces conditions cette machine, non encore munie des perfection- 
nements apportés depuis par MM. Peltier et Roberts, principalement en 
vue de la faire fonctionner comme faucheuse, a obtenu au concours de 
Fouilleuse, en 1859, letroisième prix attribué à M. Roberts, de Paris. Elle 
a moissonné devant le jury en coupant, sur une largeur de 4" 20, une 
surface de 95 ares à l'heure seulement; mais sa vitesse eût été plus con- 
sidérable s’il n'y avait pas eu un très-grand nombre d’arrêts causés par 
la nécessité de tourner à chaque instant. Les chevaux n’allaient qu'au pas 
de la charruc; la javelle était déposée dans un très-bon ordre. Le chaume 
n'avait que 0™ 08 de hauteur. Le travail n'a absolument rien laissé à 
désirer. Il est vrai de dire que la machine était conduite par deux hommes 
qui en avaient une longue habitude : M. Durand, fermier et maire à 
Bornel, et son valet de ferme, Louis-Joseph Chantepie. 

Lors des expériences faites à Trappes en 1855, M. Durand, convaincu 
de la possibilité de faire fonctionner utilement cette machine, en fit Pac- 
quisition, et chargea Chantepie de faire la javelle. D'abord les résultats 
furent assez peu satisfaisants, mais avec de la persévérance, de la volonté 
et en cherchant aussi les modifications à faire pour rendre le travail plus 
parfait, le succès couronna les efforts intelligents de M. Durand qui, 
depuis lors, fait ses moissons avec une économie considérable de main- 
d'œuvre et d'argent, au moment le plus propice, sans avoir recours à des 
bras étrangers à sa ferme. 

Nous avons eu l’avantage de rendre visite à M. Durand qui, aux ren- 
seignements qui précèdent, donnés par le rapport du jury au concours 
de 1859, a eu la parfaite obligeance de nous donner sur le fonctionne- 
ment et la manœuvre de cette machine des détails fort intéressants qui 
nous ont aidé dans notre travail. Nous devons ajouter qu’au concours 


4. Le valet de ferme de M. Durand, dont plus loin nous rappelons les services rendus 
à l'agriculture au sujet des moissonneuses, a trouvé plus commode de s'attacher une 
courroie autour de la ceinture, cette courroie étant fixée par un anneau au poteau verti- 
cal placé sur la plate-forme. De cette façon le javeleur n'a pas à appuyer la poitrine 
contre une pièce inflexible en bois, et il est plus libre de ses mouvements. 
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de 4860, à la ferme impériale de Vincennes, la machine Manny a obtenu 
le troisième prix comme faucheuse. 


DESCRIPTION BE LA MOISSONNEUSE - FAUCHEUSE MAZIER, 


REPRÉSENTÉE PAR LES FIG. À A 5, PL. 40. 


Cette machine, inventée par M. le docteur Mazier, en 1853, mais bien 
perfectionnée depuis par son auteur, offre des avantages que le jury du 
concours de 1859, en lui décernant le premier prix des machines fran- 
çaises, comme moissonneuse, a fait ressortir en ces termes : 


Une différence essentielle doit être signalée entre la catégorie des machines 
françaises et celle des machines étrangères. Tandis que les machines américaines, 
écossaises ou anglaises, occupent un très-grand volume, exigent des chemins 
très-lurges, veulent de grandes portes pour pouvoir passer, et présentent une 
certaine complication d'organes accessoires, les inventeurs français se sont atta- 
chés à ramasser les machines sous un petit volume, à replier, à rapprocher et à 
restreindre les organes; ils ont cherché à faire qu’elles pussent franchir des sen- 
tiers, passer par de petites ouvertures. D'un autre côté, ils ont souvent voulu 
obtenir qu'un seul cheval et un seul homme pussent suffire à la besogne. Les 
inventeurs étrangers paraissent avoir travaille pour les grandes exploitalions, 
tandis que les inventeurs français semblent surtout avoir en vue la petite culture. 

La machine de M. Mazier coûte 1,050 fr.; conduite par un seul cheval et deux 
hommes, elle a moissonné devant le jury à raison de 25 ares par heure, en 
coupant sur une largeur de 440. Le travail était bon : la javelle se fait par un 
homme armé d'un râteau pour courber les tiges et déposer les gerbes coupées en 
debors de la plate-forme; il n’y a point de volant. La scie a l'avantage de pou- 
voir tourner sur l’axe central du mouvement, de manière à être rabattue sur la 
droite ou sur la gauche, à volonté. De cette façon, on peut couper dans tous les 
sens, et le blé versé n'échappe pas à l’action de la machine. Le renversement 
de la scie s'effectue en très-pou d'instants, et il suffit de 2 ou 3 minutes pour dé- 
monter la machine et la replier sur elle-même. Elle présente un encliquetage ingé- 
nieux qui permet à un volant de continuer à tourner même après que le cheval 
s’est arrêté. Toutes les dispositions en sont ingénieuses et bien conçues. 


La fig. 1° représente la machine de M. Mazier en plan horizontal, vue 
en dessus, et prête à fonctionner ; les couvercles supérieurs de la caisse 
sont enlevés, afin de laisser voir les organes qu’elle renferme. 

La fig. 2 en est une section verticale faite suivant la ligne 1-2 de la fig. 1. 

La fig. 3 est une vue de côté de la machine démontée et réduite à son 
plus petit volume, pour aller aux champs ou pour revenir à la ferme. 

La fig. 4 montre en détail la scie et sa transmission de mouvement. 

La fig. 5 indique en section verticale et horizontale la disposition au 
moyen de laquelle la moissonneuse est transformée en faucheuse. 

Cette machine est composée de deux cadres en bois A et A’, qui reçoi- 
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vent entre eux la caisse B également en bois, contenant les organes du 
mouvement. Au cadre supérieur A sont fixés les brancards B' et la barre b, 
munie de deux crochets d'attelage b’. La caisse est fermée à la partie 
supérieure par deux couvercles à charnière a et a', se réunissant vers 
le milieu ; des cases c sont ménagées dans les coins antérieurs pour loger 
les outils nécessaires au montage, ainsi que les pièces de rechange. 

L'essieu C traverse les deux côtés latéraux de la caisse, et recoit à ses 
deux extrémités les grandes roues en fonte C’, munies de nervures 
ondulées sur leur jante. Le moyeu de ces roues est creux (fig. 3), pour 
recevoir le rochet d fixé au bout de l'essieu, de façon que celui-ci se 
trouve entraîné par les deux cliquets à ressort engagés dans les dents du 
rochet quand la machine avance, et que, contrairement, quand elle re- 
cule, l'essieu ne puisse tourner, les cliquets seuls glissant sur les dents 
arrondies des rochets en tournant avec les roues motrices. 

Derrière le cadre inférieur A’ est relié par des tirants articulés d’ un 
châssis en bois D, porté par deux petites roues D’; l'articulation des 
tirants d’, aux points e (fig. 3), permet le soulèvement facile du châssis 
pendant le travail pour suivre les irrégularités du sol, et, pour le trans- 
port de la machine, donne la facilité de le soulever au moyen des 
cordes E enroulées sur le treuil E’, monté dans deux petils paliers en 
fonte fixés sur le cadre supérieur. Une manivelle E? et un cliquet à res- 
sort e' permettent d'effectuer cette manœuvre très-aisément. 

Le châssis D est muni en son milieu d'une sorte de manchon en fonte f 
traversé par l'arbre horizotal F, terminé d'un bout par une petite mani- 
velle f’, qui transmet le mouvement à la scie, et du bout opposé, relié par 
un assemblage à double articulation g, à l'axe de la roue d’angle y. 
Celle-ci engrène avec une roue semblable G, fixée à l'extrémité de l'arbre 
vertical muni de la vis sans fin G’ qui, en engrenant avec la roue à dents 
hélicoïdales H, reçoit la commande de l'arbre C, actionné par les roues 
motrices. Les dents de la roue H sont maintenues constamment graissées 
au moyen d’une mèche en coton qui sort du petit réservoir 1 (fig. 2). 

L'arbre de la vis G’, muni du volant régulateur V, tourne sur une cra- 
paudine A et est soutenu à sa partie supérieure par un collet en bronze, 
logé dans l'épaisseur de la console en fer H’, qui peut se déplacer hori- 
zontalement de droite à gauche, de telle sorte qu'il suffit de tirer un peu 
à soi le volant V pour rompre la verticalité de l'arbre de la vis et, par 
conséquent, débrayer à volonté le système. Quand on veut embrayer, on 
soulève le goujon à ressort h’, on repousse la console H' jusqu'à ce que 
la vis sans fin soit en prise, et on laisse retomber le goujon, dont la queue 
se loge dans une ouverture qui correspond à celle de l'embrayage. 

La scie de cette machine est animée d’une vitesse rectiligne de va- 
et-vient d'environ mille oscillations par minute ; elle présente à peu près 
les mêmes caractères que les scies des moissonneuses américaines, mais 
elle est montée de manière à pouvoir basculer à droite et à gauche autour 
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de l’axe F pour tomber sur l’un ou l'autre des supports i, fixés au châssis 
D par des pattes en fer et des écrous à oreilles i’. Cette scie peut donc 
moissonner en allant et en revenant, ce qui permet d'éviter l'inconvé- 
nient de faire tracer d'avance à la faux des raies dans les champs et ce- 
lui de ne moissonner qu’en tournant autour de la pièce. 

La machine n'ayant qu'à pivoter sur elle-même pour se remettre de 
nouveau en action, on peut choisir le côté le plus commode pour atta- 
quer la moisson, ce qui est utile quand la pièce est en partie versée. 

La scie est composée d'une barre méplate horizontale J, munie de dents 
fixes j, également esnacées ; ces dents sont formées de deux lames 
métalliques étroites réunies au sommet (fig. 1, 4 et 5), et rivées en 
dessus et en dessous à la barre méplate J, de telle sorte qu'elles présentent 
un écartement pour le passige de la lame mobile en acier denté k, qui 
est la scie proprement dite. Celle-ci est reliée par un écrou à la douille X’, 
forgée avec une tige réunie par la bielle Z à la petite manivelle f’, laquelle 
se fixe à l'extrémité de l'arbre F, qui reçoit le mouvement de rotation 
continu transmis par les roues motrices. 

L'ensemble de ce mécanisme est renfermé dans une sorte de manche 
ou boîte métallique K auquel est fixée la barre J. A l’aide d’un bouton 
on peut ouvrir la partie cylindrique de ce manche et visiter, au besoin, 
les pièces qui forment la réunion de la manivelle et de la bielle. 

La barre J est munie de deux forts goujons m au moyen desquels on 
attache la plate-forme inclinée M, destinée à recevoir les tiges coupées, 
qui sont reprises au fur et à mesure qu’elles tombent par l'ouvrier jave- 
leur armé d’un râteau et qui est placé sur la petite tablette T, derrière la 
caisse B. 

Cette plate-forme est munie de deux ailes mobiles ou versoir M’, des- 
tiné à maintenir les tiges coupées, et d’un sabot creux en tôle N, de 
forme conique, attaché intérieurement par un goujon à ressort à la 
barre J; il fait l'office de séparateur pour détacher la portion à couper 
de celle qui reste encore debout. 

La plate-forme est en outre supportée par une petite roue N’, montée 
à articulalion, aliu de suivre aisément la direction à imprimer par la 
machine, à laquelle tout le système est relié au moyen de la tringle O, 
accrochée d'une part au crochet n, fixé au cadre inférieur A’, et de l'autre 
à la barre J de la scie dont elle maintient l'écartement. 

Lorsqu'on fait agir celle-ci du côté opposé à celui où elle vient de tra- 
vailler, on démonte la tringle, le sabot séparateur N et la plate-forme M, 
on relève la scie pour la rabattre sur l'autre crochet 1, et on replace toutes 
les pièces de l'autre côté dans une position identique. 

Lorsque la machine est démontée, et qu’elle voyage, comme l'indi- 
que la fig. 3, la barre J est accrochée le long de la caisse, au piton o, 
et appuyée sur les équerres 0’; le tablier est placé sur la boite, et la lame 
avec d’autres lames de rechange dans une hoîte spéciale. 
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Quand au lieu de moissonner on veut faucher avec la même machine 
et dans les conditions de montage que nous venons de décrire, on com- 
prend que la scie ne pourrait fonctionner assez près du sol. Dans ce cas 
on emploie un manche coudé K’ (fig. 5) d’une autre forme, et la tige de 
la bielle présente également un coude vers l'extrémité qui porte la 
douille k’; de cette manière, la scie vient s'attacher très-près du sol et 
peut fonctionner convenablement pour le fauchage. 

Mais on conçoit que cette disposition ne lui permet plus d'agir indis- 
tinctement à droite et à gauche de la machine, car il est un côté où la 
tige de la bielle présenterait son coude en bas et relèverait la scie au lieu 
de la rapprocher de terre. 

Au concours de 1860 ,à la ferme impériale de Vincennes, cette machine 
a obtenu le premier prix des machines françaises, comme faucheuse. 

Voici comment M. Mazier calcule la quantité de blé ou de fourrage 
que peuvent couper ses machines. 

Le pas ordinaire d’un cheval est de 65 à 70 mètres par minute; c'est 
donc 65 mètres en longueur que la machine coupera par minute, et en 
moyenne 1™ 25 en largeur, ce qui donne un résultat de 81 mètres envi- 
ron de surface, soit par heure : 81 X 60 = 4,860 mètres, 


et pour 12 heures de travail : 4,860 x 12 = 58,320 mètres. 


En supprimant les 8,320 mètres pour les temps d’arrêts, on peut 
estimer à 5 hectares moissonnés ou fauchés en un jour. 

Pour faire ce travail il sufħt d'un bon cheval, d’un homme pour con- 
duire et d'un autre pour faire la javelle. 

Si les chevaux sont petits, on en met deux; si le blé est trop fort, on 
ne prend qu'un mètre au lieu de 4" 25, ce qui donne encore 4 hectares 
fauchés par jour. Dans le pays où l’on engerbe aussitôt après avoir fau- 
ché, quatre personnes, hommes et femmes, cinq au plus, suflisent pour 
desservir la machine. 

Quant à la coupe des fourrages, il suftit d’un homme et d’un cheval. 
Le déversoir nettoyant le passage au talon de la scie n’a pas besoin d’être 
surveillé. Dans les fourrages très-fournis, un homme armé d’un râteau 
en bois est nécessaire pour dégager la scie et le déversoir. 


DESCRIPTION DE LA MOISSONNEUSE-FAUCHEUSE WOOD, 
CONSTAUITE ET PERFECTIONNÉE PAR M. PELTIER, 


REPRÉSENTÉE PAR LES FIG. 6 A 44, PL. 40. 


Cette machine, inventée par M. W.-A. Wood, à Hoozick-Falls (État de 
New-York), a obtenu comme moissonneuse, au concours de 1859, à 
Fouilleuse, le second prix, dans la catégorie des machines étrangères. 
Conduite par deux chevaux, elle exige deux hommes : un charretier et 
un javeleur. Elle coûte 874 francs; suivant le rapport du jury, elle a 
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fonctionné dans d'excellentes conditions, à raison de 40 ares à l'heure, 
en coupant une largeur de 1" 50 ; elle est bien construite, s'embraye et 
se débraye avec facilité, à l’aide d’un levier placé sous la main du 
charretier, qui peut aussi, en appuyant sur un autre levier, lever ou 
abaisser la scie. 

C'est surtout comme faucheuse que cette machine s’est fait remarquer 
à Vincennes au concours de 1860, où elle a obtenu le premier prix dans 
la classe des machines étrangères. Voici le passage du rapport à ce sujet : 

« La machine inventée par M. Wood est remarquable par ses petites 
dimensions, par la facilité avec laquelle se démonte la scie’ chargée de 
faucher, par le peu de place qu'elle occupe; elle passe dans presque 
tous les sentiers où un cheval peut s'engager. Son prix n’est que de 500 
à 600 francs, et il pourra sans doute s'abaisser à 400 francs. Mais ce 
qui la distingue surtout, ce sont ses organes très-ingénieusement dis- 
posés. » 

La fig. 6 représente cette machine en plan horizontal vu en dessus; 
elle est disposée pour fonctionner comme moissonneuse et munie des 
derniers perfectionnements apportés par M. Peltier. 

Le fig. 7 montre cette même machine en élévation vue du côté du 
tablier et du volant supposés coupés suivant la ligne 1-2 du plan. 

La fig. 8 indique en détail le mode de débrayage de l'arbre qui transmet 
le mouvement à la scie. 

La fig. 9 est le détail du chevalet destiné à recevoir le tablier lorsque 
la machine voyage. 

La fig. 10 représente le versoir appliqué à l'extrémité de la scie 
quand la machine fonctionne comme faucheuse. 

La fig. 11 est un détail en plan et en élévation de la scie. 

La fig. 42 fait voir la disposition de l’encliquetage qui réunit les pi- 
gnous à l'arbre de transmission. 

Cette machine est composée d'un châssis en bois A, monté sur un 
essieu a, porté par deux roues motrices B, présentant extérieurement des 
cannelures destinées à augmenter l'adhérence sur le sol; au châssis 
est fixée la flèche b munie de brancards d’attelage B’. Une petite caisse C, 
pour recevoir les outils nécessaires au montage el au démontage des 
pièces de rechange, est fixée sur le châssis, ainsi que le siége C' et les 
marchepieds cet c. 

Le siége est rapporté au sommet du montant incliné D par des bou- 
lons à écrous fraisés qui permettent de changer sa position par rap- 
port à la flèche. Ainsi, quand la machine doit fonctionner comme mois- 
sonneuse, le siége est placé comme l'indiquent les fig. 6 et 7; c’est 
l'ouvrier javeleur qui, un pied sur la planchette c et l’autre sur celle c/, 
se tient, avec un râteau à la main, sur ce siége, en rejetant à sa droite, 
en dehors du tablier, les tiges que le volant y projette. Quand au con- 
traire la machine se rend aux champs ou qu’elle fonctionne comme 
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faucheuse, sans tablier et sans volant, c’est le conducteur qui est sur le 
siége; celui-ci est alors tourné vis-à-vis des brancards; il suffit pour cela 
de dévisser les deux écrous d (fig. 6), et, plaçant le siége parallèlement 
à l’essieu, de le fixer dans cette position, en engageant les boulons dans 
les trous d’. 

Les bras du volant E sont assemblés de telle sorte qu'ils peuvent glisser 
l'un sur l’autre et se fixer à une longueur variable au moyen des 
écrous à oreilles e, engagés dans la rainure des petites platines en fer 
rapportées sur ces bras; ils sont reliés à l'arbre E’, supporté par les deux 
leviers F, qui sont assemblés à articulation sur les brancards, de façon à 
pouvoir être rapprochés plus ou moins du sol. Pour les fixer dans la posi- 
tion jugée convenable au travail, des secteurs en fer F’ traversent ces 
bras et sont percés de petits trous dans lesquels on engage des chevilles. 

Les deux roues motrices B sont munies de couronnes dentées G, fixées 
aux bras et reliées à la jante; elles engrènent avec les pignons g, montés 
à frottement doux aux deux extrémités de l'arbre de transmission g’ 
(fig. 6 et 8). 

Dans la machine envoyée au concours de 1860, ces pignons étaient 
rendus solidaires avec l'arbre au moyen d'un encliquetage à ressort dis- 
posé à l’intérieur de la boîte G’ (fig. 12) et que l’on peut rendre indé- 
pendant au moyen du cliquet h, de manière à transmettre ou à suppri- 
mer, à volonté, la puissance que lui donne la roue dentée, à l’axe g 
sur lequel les deux pignons sont montés. Il résulte de ces dispositions 
que les deux roues B, qui portent la machine, sont toutes deux mo- 
trices lorsqu'elles marchent parallèlement; mais, quand la machine 
tourne ou pivote, la roue seule qui décrit le plus grand chemin reste 
roue motrice, en entraînant l’arbre g' par le cliquet k. 

Depuis, M. Peltier a modifié cette disposition en appliquant à la place 
de cet encliquetage un double manchon d'embrayage h’ (fig. 2 et 8) 
relié par les tiges à coulisse H à un levier H’. A l’aide de ce levier le con- 
ducteur, placé sur son siége, n’a qu'à agir avec la jambe gauche pour 
faire pénétrer ou retirer de l’intérieur des couronnes G les manchons G’, 
qui les rendent solidaires avec l’arbre g’. 

Sur celui-ci est calée la roue d’angle I qui, engrenant avec le pignon i, 
communique à l'arbre incliné 4’ une vitesse de rotation accélérée qu'il 
transmet par le petit volant v, formant manivelle, en mouvement de va- 
et-vient continu communiqué par la bielle J à la scie j. 

Celle-ci, à larges dents biseautées et ouvertes sous un angle d'environ 
L0 degrés, est fixée à une barre en fer méplat J’; elle passe entre les 
pointes séparatrices j’, qui sont fixées à une large bande en fer k, servant 
de support, et dont l'extrémité la plus large est boulonnée à une arma- 
ture en fonte K, laquelle est reliée, d'une part à la partie antérieure du 
châssis, et d'autre part à l'essieu a, au moyen d'un manchon qui lui 
permet de tourner autour de cet essieu. 
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Faucueuse. — Quand la machine est disposée pour faucher, le tablier 
M est enlevé comme il est dit plus haut. et l'extrémité du support k 
reçoit le petit soc k’, auquel est boulonné le déversoir K (fig. 10), des- 
tiné à coucher l'herbe sur la prairie immédiatement derrière la scie, en 
laissant une petite piste le long de l'herbe encore debout. 

Le conducteur, assis sur le siége G’, tient les guides d’une main, et 
peut, de l’autre, faire manœuvrer le levier L au moyen duquel il in- 
cline plus ou moins le châssis A et lève ou baisse la scie, afin qu’elle 
coupe à différentes hauteurs, ou qu'elle passe au-dessus des pierres ou 
des autres obstacles présentés par le travail. La machine est assez petite 
et se manœuvre assez facilement pour tourner sur place et venir cou- 
per dans le sens le plus favorable les récoltes couchées. 

Le soulèvement de la scie est obtenu au moyen de l'équerre en fer {, 
dont la branche verticale est fixée au levier L, qui a son centre d'osciila- 
tion L! sur un boulon fixé au châssis A, tandis que sa branche horizontale 
est terminée par un crochet relié par la chaine m à une pièce en tôle 
recourbée m’, fixée au porte-scie. Il résulte naturellement de cette dispo- 
sition qu’en tirant à soi l'extrémité du levier, le conducteur peut non- 
seulement relever la scie, mais avec elle le châssis À avec laquelle elle 
est renaue solidaire par la pièce en fonte K. 

Pour maintenir ce châssis à la hauteur déterminée, un levier d'arrêt N 
est disposé près de celui de manœuvre L; il est muni de deux crémail- 
lères n et n’ dont les dents viennent s'accrocher dans une bride o que 
porte le levier L. 

Moissoxxerse. — Pour transformer la faucheuse en machine à mois- 
sonner, il suffit, ainsi que nous l'avons dit, d'ajouter le tablier et le vo- 
lant E ; celui-ci reçoit son mouvement de la roue gauche motrice au 
moyen de la poulie et d’une corde O, qui commande la seconde poulie 
O’ fixée sur l’axe du volant. 

Le tablier destiné à recevoir le blé coupé est composé d'une plate- 
forme en bois M, munie d’une armature en fer r qu'on adapte à l’extré- 
mité droite de l’essieu. Une plaque en tôle M’ recouvre les engrenages 
placés à l'intérieur de la roue motrice, afin d'empêcher les tiges coupées 
de venir se prendre dans ces organes. 

A la place du versoir représenté fig. 40 on adopte le séparateur R, dont 
le sommet précède la scie; ce séparateur armé de plusieurs tiges de fer 
divise les tiges encore debout et rejette sur la plate-forme celles qui sont 
coupées. 

L'andain est fait par un homme assis sur le siége C’ et muni d’un 
râteau; un autre homme conduit le cheval. 

Quand la machine voyage, le tablier est démonté et placé sur le che- 
valet en bois S, fixé aux deux supports en fer s, boulonnés aux extrémités 
du châssis A, el M. Peltier a eu l’idée d’allonger les deux essieux pour 
ajouter deux roues ordinaires (ainsi que l'indique le ponctué de la 
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fig. 6), ce qui permet de ne pas fatiguer les roues motrices et les 
organes qui en dépendent. 

Quand la machine doit fonctionner comme faucheuse, le chevalet s 
est retiré, et ce sont de simples petits supports t (fig. 6 et 7) qui sont 
fixés à l'arrière du châssis pour recevoir les scies de rechange. 

Le poids total de cette machine et de tous ses accessoires est de 350 kilo- 
grammes, et son prix, avec une lame de rechange, de 800 francs chez le 
le constructeur, M. Peltier jeune, à Paris. 


RÉSULTATS PRATIQUES OBTENUS PAR LA MACHINE WOOD-PELTIER. 


Le 13 septembre 1860, au château de Coutençon, près Nangis, cette 
machine a été essayée : conduite d’abord dans une pièce de trèfle labourée 
en ados et presque complétement unie, elle a, malgré l’irrégularité du 
solet la difficulté de la verse, opéré dans les conditions suivantes : 

Elle a coupé 27 ares 30 centiares par heure, y compris les temps 
perdus, de manière à produire la coupe de 5 hectares 27 ares 60 cen- 
tiares en douze heures. 

Elle a ensuite été montée en moissonneuse et conduite dans un champ 
d'avoine, labouré en ados comme le précédent et suivant l'usage du 
pays. Les résultats ont été encore plus satisfaisants : attelée d’un cheval 
et conduite par deux hommes, elle a moissonné à raison de 35 ares 
80 centiares à l’heure et de 4 hectares 29 ares en douze heures de travail. 

D'après les calculs faits par M. Pepin-Lehalleur, propriétaire du chà- 
teau, et M. Carvallo, sur les résultats pratiques de cette machine, on 
peut conclure : 

1° Que comme faucheuse elle économise 72 °/, de la dépense qui 
serait faite pour faucher à bras, en temps ordinaire, et en ne supposant 
aucun accroissement de main-d'œuvre exceptionnel; 

20 Que comme moissonneuse elle économise 65 °/ de la dépense qui 
serait faite à bras dans les mêmes conditions. 


DESCRIPTION SOMMAIRE DES MACHINES DE MM. ALLEN, HUSSEY, 
LALLIER, LEGENDRE ET COURNIER. 


Avant de compléter cette étude sur les machines à moissonner et à 
faucher par la liste des brevets pris en France depuis 1851, nous croyons 
intéressant de donner une description sommaire des machines qui, dans 
les précédents concours, ont fixé l'attention par leur bonne exécution et 
par les résultats relativement satisfaisants qu’elles ont donnés. 


FAUCHEUSE ALLEN. 


La machine inventée en Amérique par M. Allen, exécutée et perfectionnée 
par MM. Burgess et Key, a obtenu au concours de Vincennes le deuxième prix. 
Elle occupe un peu plus de place que la faucheuse Wood; son prix, en France. 

XI. 34 


522 PUÉÉICATION INDUSTRIELLE. 


est de 750 fr. Elle fait toutefois un excellent travail, qui ‘a'été trouvé (par lé 
jury être à peu près égal à celui de la machine Wood. 

Cette machine se. compose d’un cadre en bois supporté par une seule roue 
centrale, garnie à l'extérieur d’aspérités qui lui procurent plus de prise sur le 
sol; cette roue porte un engrenage qui commande le système chargé de ‘trans- 
mettre le mouvement de va-et-vient aux dents de la scie. 

Outre la grande roue motrice, une petite roue latérale maintient la machine 
dans la direction que prend l'attelage. Le conducteur a sous la main plusieurs 
leviers, à l’aide desquels il peut embrayer ou désembrayer la scie pendant Ja 
marche de l'engrenage moteur, ou bien abaisser ou élever la machine entière 
pour coùper plus ou moins haut, et encore reculer pour dégager la scie lors- 
qu’elle est engagée, sans demander à l'attelage aucun renfort. 

La récolte fauchée tombe à la place même où elle était debout avant le pas- 
sage de la scie. On fait passer derrière la machine un râteau à cheval pour for- 
mer les andains. Quand l'appareil fonctionne, la roue motrice et les engrenages 
sont recouverts d'une boîte. | 


MOISSONNEUSE HUSSEY. 


La machine de M. Hussey, de Baltimore (États-Unis), ne diffère notablement 
de la machine primitive de Mac-Cormick que par l'absence du volant héliçoïdal 
et le mode d'expulsion des javelles hors du tablier. Elle emploie deux chevaux. 
L'ouvrier placé sur la machine a une double occupation : il imprime avec le pied 
gauche un mouvement de bascule à la plate-forme, lorsque les javelles sont en 
nombre suffisant, et les fait glisser à terre; cet ouvrier est obligé de se servir 
d’un râteau pour soutenir le pied des tiges qui vont être coupées. Dans ce sys- 
tème, les javelles sont placées sur le chemin même que les chevaux devront 
suivre dans le parcours suivant, ce qui oblige à prendre un nombre suffisant 
d'ouvriers pour les relever en toute hâte. 

Les deux chevaux s’attellent au moyen d'une volée à la flèche supportée par un 
galet dont on règle la hauteur au moyen d’une vis de pression. Le charretier 
marche à côté des chevaux. La flèche conduit la roue motrice sur le périmètre de 
laquelle sont de petites saillies. Une roue dentée, concentrique avec la roue mo- 
trice, engrène ayec un pignon droit sur l'axe duquel est montée une roue 
d'angle; celle-ci fait tourner un petit pignon qui donne le mouvement de rota- 
tion à un arbre coudé, qui transmet à la scie le mouvement de va-et-vient rapide 
nécessaire. Les dents de celle-ci ont leurs tranchants rayés pour augmenter leur 
action, et elles passent à travers des dents séparatrices. 

Les tiges coupées par l’action de cette scie tombent sur la plate-forme, et l'ou- 
vrier, assis sur un caisson qui recouvre le mécanisme, a le pied gauche passé 
dans une courroie, tandis qu'il appuie le pied droit sur lo bâti; il peut ainsi 
imprimer facilement avec le pied gauche un mouvement de bas en haut à la 
plate-forme autour de son axe de suspension, et par suile, par ce mouvement de 
bascule, faire tomber, comme nous l'avons dit, les tiges coupées en arrière de la 
machine, en se servant, à cet effet, d’un râteau dont les dents sont d’inégale lon- 
gueur, les plus éloignées étant les plus courtes. 

Cette machine, du prix de 650 fr., a très-bien exécuté le sciage devant le 
jury, en moissonnant à raison de 30 à ‘38 ares par heure. 
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MOISSONNEUSE LALLIER. 


La machine de M. Lallier, à Vénizel, présente l'avantage, comme celle de 
M. Mazier, d'avoir une plate-forme mobile autour d’un axe: pendant la marche, 
elle est maintenue dans une position convenable par un galet. On peut démonter 
cette plate-forme, qui est accrochée après la monture de la scie, et la poser sur 
le dessus des montants verticaux ; la scie elle-même se relève, et l'instrument 
devient ainsi très-facilement transportable. 

Deux roues ordinaires portent, monté sur l’essieu, un engrenage chargé de 
transmettre par un renvoi le mouvement de va-et-vient à la scie. Une poulie, 
fixée à l'essieu et reliée à une autre poulie par une corde sans fin, fait tourner le 
volant. Les coussinets du volant sont disposés d’une telle manière qu'on peut 
les élever ou les abaisser à volonté le long de deux montants verticaux. Un dé- 
clic, placé dans le moyeu des roues motrices, évite le danger qui pourrait résul- 
ter des faux mouvements de l'attelage. 

Dans cette machine, l’ouvrier javeleur se tient debout, les pieds sur un banc 
et les reins appuyés sur un petit dossier. Il est armé d'un râteau, et il jette la 
moisson sur le côté de la plate-forme. 

Par une nouvelle combinaison, M. Lallier supprime le javeleur en disposant 
sur la plate-forme des cylindres coniques qui rejettent les tiges sur le côté. 

Cette machine, simple dans sa construction, fait un bon travail, ne coûte que 
700 fr., occupe peu de place et se rassemble sous un assez petit volume, Con- 
duite par deux chevaux et deux hommes, elle a moissonné devant le jury à rai- 
son de 27 ares par heure, en coupant sur une largeur de 4™40. Elle a obtenu le 
second prix des machines françaises. 


MOISSONNEUSE LEGENDRE. 


La machine de M. Legendre, de Saint-Jean-d'Angély, se compose de deux 
grandes roues à nervures transversales extérieures pour donner plus de prise sur 
le terrain. Ces roues motrices du mécanisme portent sur leur essieu une grande 
roue d'angle qui engrène avec un petit pignon, sur l'axe duquel est fixée une 
roue droite dentée qui, par un pignon calé comme la roue droite sur un arbre 
perpendiculaire à l'essieu, mais directement au-dessous du premier, transforme 
le mouvement circulaire continu en un mouvement rectiligne alternatif à la lame 
de scie. 

Un tablier en tôle reçoit la paille à mesure qu’elle est fauchée, et un ouvrier, 
placé sur la plate-forme, fait les javelles à l'aide d'un râteau. Deux supports, in- 
clinés à l'arrière, maintiennent le volant chargé de coucher les tiges sur le ta- 
blier. Un appareil à vis de rappel, situé à portée du conducteur, permet de rele- 
ver ou d’abaisser le support de la scie. Ce support est monté à charnière pour 
faciliter encore sa mobilité dans les terrains inégaux. 

Cette maehine est conduite par un cheval et deux hommes; elle a moissonné 
assez bien devant le jury, qui lui a décerné le troisième prix, à raison de 23 ares 


par heure, en coupant sur une largeur de 4 mètre. Le prix de cette petite ma- 
chine est seulement de 350 fr. 
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MOISSONNEUSE COURNIER. 


M. Cournier, de Saint-Romans, s’est proposé le problème difficile de construire 
une machine qui n'aurait besoin que d'un seul cheval et de son charretier, qui 
ferait elle-même et qui déposerait la javelle. Il a réussi en partie, et déjà il a placé 
plusieurs machines qui ont fait la moisson avec quelque succès. Cette machine 
est construite entièrement en fer. Au lieu d’une scie, M. Cournier emploie un 
système particulier de sécateurs établis de la manière suivante : 

Sur les dents fixes et plates à côtes qui séparent les tiges en petites javelles, 
glissent des couteaux mobiles autour de points centraux, par suite d’un mouve- 
ment de va-et-vient qui leur est imprimé à l’une de leurs extrémités. Les lames 
tranchantes de ces couteaux coupent en décrivant de petits arcs de cercle; on 
peut au besoin leur faire décrire une révolution entière, de manière à les faire 
agir par leur autre extrémité, car elles sont aiguisées des deux bouts. 

A la gauche de la rangée des sécaleurs est placée une sorte de bâti en fer 
composé de plusieurs tiges pointues, et dont la tête est armée d'un petit soc 
mobile faisant l'office de séparateur. Dans le cas d'un léger obstacle, sa partie 
antérieure se soulève au moyen d'un étrier mobile el d'une articulation autour de 
laquelle tout le système peut se mouvoir si l'obstacle cst considérable. 

L'arbre de la roue motrice est muni d’une roue droite dentée qui engrène avec 
un pignon dont l’axe porte un petit volant formant manivelle. Celle-ci, par lin- 
termédiaire d’une bielle et d’un petit balancier, donne le mouvement de va-et- 
vient aux sécateurs qui s'ouvrent et se ferment comme des ciseaux. 

Les tiges sont abaissées sur le tablier par six volants formés de tringles en 
fer sur lesquelles se trouvent tendues des toiles. Ces volants sont attachés à 
un même axe qui reçoit son mouvement d'une chaine sans fin enroulée sur 
deux poulies, dont l’une est conduite par la roue motrice. 

Les tiges coupées tombent sur la plate-forme, et un ouvrier, assis sur un 
siége, fait les javelles, en tirant à lui une tige courbéc à laquelle se trouve atta- 
ché un râteau à trois dents articulées glissant dans trois rainures de la plate- 
forme. Les tiges sont ainsi réunies en une javelle qui tombe en dehors de la ma- 
chine. Par un mouvement inverse, l'ouvrier, en repoussant la poignée qu'il tient 
à la main, fait rebrousser chemin au räteau dont les dents s'abaissent pour ne 
se relever que quand il arrive au terme do sa course. C'est cette opération que 
M. Cournier a imaginé récemment de faire faire aulomatignement, en ajoutant 
à sa machine un engrenage et un excentrique, ce qui lui permet alors de sup- 
primer l'ouvrier javeleur. 

Cetie machine, très-ingénieuse, mais malheureusement un peu compliquée, 
fait craindre qu'elle ne soit exposée à se déranger souvent; son prix n'est pas 
très-élevé : il est de 750 fr. Elle a fonctionné devant le jury, qui a décerné 
à M. Cournier une mention honorable; elle a coupé à raison de 30 ares par 
heure, en prenant sur une largeur de 4 mètre. 
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LISTE DES BREVETS PRIS EN FRANCE DE 1851 À 1861 


POUR LES MACHINES A MOISSONNER ET A FAUCHER. 


Noms des brevetés. Titres des brevets. Dates. 
IGNanD...... ..... Appareil dit moissonneuse-chaumeuse Ignard. 5 août 1851. 
BRoomanx......... Machine à faucher......... seeni sinisas .... 6 septembre 1851. 
EVARAS......,c.0e . Moissonneuse roulante. ..................... 8 janvier 1859. 
COURNIER......... Machine à moissonner le blé......... sue... 3 février 1852. 
Husser........... Procédé perfectionné ou combinaison de procé- 


dés, d'appareils et de mécanismes destinés à 
moissonner, à couper et à enlever le froment, 
herbe , le chanvre, le seigle, les fèves, les 
avoines et autres récoltes semblables, machine 


dite à moissonner et à enlever........... ... 20 février 1859. 
LEVRIEN.......... Fauchense méeanique.................. ..... 25 février 1852. 
RICHON. ......00 + . Machine dite ciseau moissonneur Richon, propre 


à scier les blés et à couper la bruyère, l'ajonc, 
la fougère et autres plantes qui croissent dans 
les landes, les bois et les marais........... 1er mars 1854. 


LU. soocoooée Machine à faucher............. esse ....... 20 septembre 1852. 
BROUX............ Système de machine à faucher.............. . 15 janvier 1853. 
Joaxson.......... Perfectionnements apportés dans les machines à 

moissonner et leurs accessoires.......... .. 4 mars 1853. 
SR scée se Perfectionnements dans les machines à mois- 

sonuer....... SEESAV CEREK ERRER ess 5 avril 1853. 
MAZIER........... Appareil propre à moissonner, dit moissonneur 


(additions des 31 mars 1854, 19 avril 1854, 

6 février 1856, 15 juillet 1857 et 31 mai 1858). 30 avril 1853. 
T s PEE Machine à faucher et à moissonner........... 19 novembre 1883, 
Jouxsox.......... Perfectionnements dans les machines ou appa- 

reils destinés à être employés dans l’agricul- 


ture (addition du 25 août 1855)......... .. 23 novembre 1853. 
r T NE Perfectionnements dans les machines pour cou- 

per le blé et autres céréales................, 47 août 1854. 
BURGESS........., Perfectionnemeuts dans les machines à faucher 

et à MOISSOMNER. ATOA OAT 21 octobre 1854. 
Lecenpre......... Machine à faucher les prairies et ies céréales, 

dite faucheuse Legendre......... TEET 29 janvier 1885. 
DÉGUILSIENS....... Machine à moissonner...…................... 12 février 1855. 
VARON 50 Machine dite moissonneuse, servaut à couper les 

céréales et les prairies................ ..... 14 mars 1855. 
De COEFFARD..... Moissonneuse à bras............ Sssdosses ... 15 mars 1855. 
Jacquer-Moccaxn.. Moissonneuse. ...... a A A TR 19 avril 1855. 
SIMON............ MOÏSSONNEUSE. .. sermscnsoroosssonsosss0ses se 5 juin 4855. 
E sv ocs Machine à faucher et à moissonner combinée.. 18 juin 1855. 
SON cree es Machine à faucher avec perfectionnements, dite 

faucheuse mécanique...................,., 44 juillet 1855. 
NIPPERT.......... Perfectionnements aux machines à faucher. .. .. 18 décembre 1855. 
Hearta et Carve.. Machine à faucher les céréales et les herbes... 31 janvier 1856. 
Banper et Ce..... Machine à moissonner et à faucher.... ...... 11 mars 1856. 


CHATAING......... Faucheuse à vapeur..............,..,,...... 5 avril 1856. 
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Noms des brevetés. 
DunousseAu-DELA- 
COMBR. nos 
COURNIER......... 


GEISER. sebenc 
FRACASSIN.... 
STUBENBAUCI. ...., 
Lenovo 


GUYOT.......... 


TERROLLE.... 


TROUSSEAU........ 


j OTIIA 
FLEISCHMANN. ..... 
RAYNAUD serie ou ce 
PICOT. ........... 
SONNET sssusa 
MARCUS. «sosone 
HUNTER. sos osse 


ROBIN, sons se 


WOOD: css uese 


BIMON save es 
PARMANTIER..,..4. 
AUS lose 


LALER soso 
Roccer-Pixcuox... 
ROUSSELET........ 
LacgauD. ...... 
SONNET.., see 
SeymouretMonGax. 
Cuenoweri....... 
BANNEAU........e. 


Lecros........... 
D’ANTHENAISE. o. 


JACQUEMIN. ....... 
MOREAU. eue. 


CHAMBRE.......... 
Duroun. ......... 
LETESSIEN... ....,. 
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Titres des brevets. Dates. 
Machine rotative à faucher et à moissonner... 29 avril 1586. 
Perfectionnements à la machine à moissonner 

les blés, pour laquelle il avait déjà pris un 

brevet le 3 février 1852............ +... 29 avril 1856. 
Machine à moissonner............ ..... 19 mai 1856. 
Machine à moissonner et à fancher les récoltes. 8 juillet 1856. 
Faucheuse-moissonneuse.….. 2 aoùt 1856. 
Mouvement de va-et-vient applicable aux ma- 

chines à faucher et à moissonner. .. 
Genre de faucheuse-moissonneuse (addition du 

46 juin 1857)..... 20 octobre 1856, 
Machine à moissonner et à fauchèr........... 29 octobre 1856. 


24 septembre 1956. 


ss. 


nn nnnnsnn nn ss 


. Perfectionnements dans les machines à faucher. 30 avril 1857. 


Machine à moissonner....................... 23 mai 1857. 
Perfectionnements. dans les machines à mois- 

SORNET. ssronnveosssosssscsessesessssisc.s 43 JUIN 1857. 
Moissonneuse.........,.. sssoéasssessses secs 13 Octobre 4887, 
Moissonneuse à râteau javeleur.............. 20 octobre 1857. 
Machine à moissOnneT.........s.e......... 10 novembre 4857, 
Machine à moissonner (additions des 7 novem- 

bre 1859 et 30 mars 1861 )....... 
Machine à faucher....... .... 15 avril 1858. 
Machine à moissonner......... .. 20 avril 1858. 
Perfectionnements dans les machines à faucher 


soso... 7 janvier 1858. 


DRREEEEEEE 


l'herbe et le blé...…..............e ..-.... 29 avril 1858. 
Machine à moissonner et à faucher (additions 
des 14 mai 1859 et 30 mai 1860)........... 21 juin 1858. 


Perfectionnements dans la construction des mois- 

sonneuses et des faucheuses..... . 26 mai 1858. 
Moissonneuse....,......... sous . 44 juin 1858. 
Machine à faucher (addition dn 4% anût 1859). 2 août 1858. 
Insteument «lit coupeur à moissouuer (addition 

du 14 février 1859)......... e.a.. 17 août 1858. 
Fauchense moissonneuse (add. dn 21 mai 1860). 23 août 1858. 
Faucheuse-MOoissonneusC. . sense. 4 septembre 1858. 
Moissonueuse-faucheuse locomobile......... .. 9 septembre 1858. 
Machine dite fancheuse......... . 11 octobre 1858. 
Machine moissonneuse (add. du 26 février 1859). 10 mars 1858. 
Perfectionnements apportés aux moissonneuses. 6 octobre 1858. 
Perfectionnements aux machines à moissonner. 9 décembre 1858. 
Machine dite moissonneuse, destinée à couper 
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PETIT: s... s.e di Machine à moissonner.....,,..:...,.,...s: 27 juin 1859. 
SAGETTE.......... Moissonmeur, moulin à faucher les blés et les 


; ne Prairies, » . s some coososonsnsonsssososeose . 17 juillet 1859. 
De Barcker...... Machine à moissonner, en faisant la javelle... 44 juillet 1859. 
MoxGix et Gàcue:. Machine destinée à faucher et à moissonner... 22 juillet 1859. 


M'A RD . Faucheuse-moissonneuse................,.. .16 août 1859. . 
Mani... ....... Système de machine à faucher ou à moissonger 

(additions des 9 mai, 6 et 30 juin 4860).,,.. 10 septembre 1859. 
BARU.. soi: ..... è: Faucheuse et moissonnense............,..:... 10 octobre 1859. 
CHARPENTIER. ..... Machine à moissonner....,.......... 11 octobre 1859. 
GILBERT etCLauvon. Machine faucheuse et moissonneuse.......... 14 octobre 1859. 


Lorz............. Coupage à faucille tournante appliqué aux ma-. 

chines à mojssauner et à faucher........... 19 novembre 1859. 
CARPENTIER. ...... Perfectionnements apportés dans les moisson-. 

neuses agricoles (add. du 10 novembre 1860}. 19 novembre 1839. 
Fouixat-Lacourr.. Moissonneuse et fauchense............,..,.... 7 décembre 1859. 
Banxoun........,..Machine à faucher et à moissonner mue par 

l'homme et par la vapeur.......,.......... 17 décembre 1859, 
BurGess..,....,., Perfectionnements apportés aux machines à 

moissonner et aux machines à faucher...... 9 janvier 1860. 
LACAAUD. ......., Faucheuse-moissonneuse..... eneesssesss.s... 21 janvier 1860. 
AUDESERT......... Machine à moissonner, dite moissonnense An- 

debert (addition du 10 janvier 1861)........ 27 janvier 1860. 
REcORDON......... Machine à moissonner et à faucher........... 49 mars 1860. 
Harou........... Genre de moissonneuse....................., 31 mars 1860. 
Meynier......,.... Machine à moissonner et à faucher........... 21 avril 1860. 
Maiccer....,..... Moissonneuse à bras (addition du 25 avril 1861). 26 avril 1860. 
TaoxiEn.......... Machine dite moissonneuse Thonier (addition 

du 20 avril 1861). eei Ienei soenen 1° mai 1860. 
Daunizeau........ Système de moissonneuse........,.,,........ 10 mai 1860. 
ROBERTS......... . Machine à faucher et à moissonner........... 3 mai 1860. 
Buncess.......... Perfectionnements apportés aux machines à fau- 

cher et à moissonner....... cééssneusesese. 15 MA 1600. 
GUÉRIN.....,..... MOÏSSONNEUT. ss rosoessosososssocoesesese 15 Mai 1860. 
DEGuILRIENS et Fai- 

ToT............ Perfectionnements apportés aux machines à fau- 

cher et à moissonner.....................,. 8 juiu 1860. 
BouLcer et Ricuen. Machine faucheuse-moissonneuse à brouette... 15 juin 1860. 
Bunv.......,..... Moïssonneuse à scie circulaire..............,. 11 juin 1860. 
Pecrien.......... Perfectionnements aux machines à faucher..... 19 juin 1860. 
Fourquien.. ..... Moissonneuse circulaire...............,....... 18 juillet 1860. 
SCHLOSSER. ». +» ... Machine à faucher et à moissonner............ 14 juillet 1860. 
PARMANTIER....... Perfectionnements à une faucheuse- moisson- 

nieuso À MAar aaia 96 juillet 1868, 
BLayien.......... Faucheuse mécanique....................... 29 août 1860. 
GOREL........ .... Machine à moissonner, dite peigneuse-batteuse. 19 septembre 1860. 
Dnray............. Perfectionnements dans les machines à moisson- 

ner et à faucher..................,....... & septembre 4860. 
Boior........... Système de moissonneuse à sillon, pouvant ser- 

vir également à plat......... susesse..... 13 septembre 1860. 
Muzar-Boxcorrs. . Machine à moissonner, dite moissonneuse Mulat. 3 octobre 1860. 
Ducuataux....... Machine à moissonner et à faucher............ 40 octobre 1860. 
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Dosseur-Dovex.... Machine à faucher et à moissonner........... 24 octobre 1860. 
Dswanoquien..... Machine agricole moissonneuse et faucheuse.. 3 novembre 14860. 


Louer. ..... ...... Machine à faucher et à moissonner.........., 23 novembre 1860. 
Buncess.......... Perfectionnements dans les machines à faucher 

et à moissonner..... sesssecescecacsoccsose Š décembre 1860. 
DURAND. ...... .. Appareil à lier la gerbe applicable aux ma- 


chines à moissonner faisant la javelle, et plu- 

sieurs perfectionnements applicables à la ma- 

chine à moissonner de Seymour et Morgan.. 22 décenihre 1860. 
Romix.......... .. Moïissonneuse......... enssssssssssssssssss.. $1 décembre 1860. 
Monmis........... Machine à faucher et à moissonner.........., 16 février 1861. 
BauLetrT.......... Perfectionnements dans les machines à faucher 

et à moissonner..... sscovsrossrssecssesses O février 1861. 
Doponn.......... Machine moissonneuse et faucheuse........... 18 mars 1861. 
Faure............ Perfectionnements aux faucheuses............ 6 avril 1861. 
Ovize............ Mécanique à faucher..............,......... 23 avril 1861. 
Menviise......... Moissonneuse-faucheuse.................. .. 24 avril 1864. 


FIN DU TOME TREIZIÈME. 


ERRATA 


Page 65, ligne 16, au lieu de : Pelletier, lisez : Peltier, 


Pages 81, 82, 84, 85 et 86, ligne |, au lieu de : titres des brevetés, lisez : titres des 
brevets. 


Page 87, ligne 10, au lieu de : planches 6, 7 et 8, lisez : planches 7, 8 et 9. 


Page 259, ligne 38, ajoutez à la suite de : gravés inférieurs : notamment les racles et 
contre-racles, et rendait leur service difficile et incomplet. Dans la machine Tulpin, au 
contraire, la symétrie des vides a un but défini. C’est de rendre le placement et le dépla- 
cement des rouleaux, ainsi que le service des racles faciles, particulièrement pour ces 
derniers organes dont le fonctionnement a besoin d'être contrôlé à chaque instant. 


Page 259, ligne 39, au lieu de : leviers horizontaux était placé, lisez : horizontaux des 
premier et quatrième couloirs était, etc. 


Page 259, ligne 41, après : mouvement, ajoutez : condition des plus défavorables en ce 
que la surface plane qui en résultait, formant tangente sur le boulon d'assemblage des 
deux leviers, ne tardait pas à s’onduler par les différentes positions du levier, et devenait 
une suite de crans formant pour ainsi dire engrenage, ce qui avait pour conséquence de 
détruire en partie l'effet de la pression. Dans la machine Tulpin ce grave inconvénient a 
disparu par le déplacement du point d'attache du levier inférieur reporté vers le milieu 
du bâti, et par la réunion des deux leviers au moyen d'une bielle articulée. 


Page 259, ligne 42, au lieu de : vis de bâtis, lisez : vis de poussée. 


Page 259, ligne 44, après : par la vis, ajoutez : et la paralysait en partie. Dans la mà- 
chine Tulpin, ces vis sont portées par des écrous à tourillons. Cette disposition est un 
des principaux avantages de cette machine, en ce qu’elle permet à la vis de poussée de 
toujours rester horizontale, quelle que soit la position du levier, et conséquemment com- 
munique au cylindre gravé une pression toujours égale et directe. 

50 Les roues d’auges montées sur la tête de la vis de réglage des chariots de la pre- 
mière couleur ont pour but de permettre au conducteur de la machine d’avoir sous la 


main et au moyen de la clef à douille la facilité de conserver le rapport de son dessin 
pendant la marche, sans aucun déplacement pour lui. 

6° La facilité également donnée au conducteur de la machine de régler lui-même et 
sans se déplacer les embarrages mobiles de la pièce et du doublier. 


Page 261, ligne 2, au lieu de : parfaitement pour tous, lisez : parfaitement dans l'axe 
pour, etc. 


Page 266, ligne 47, au lieu de : contre les coussinets et une plaque en bronze, lisez : les 


coussinets qui sont maintenus d’une manière invariable par un tasseau en fonte fixé à 
ces coussinets au moyen de trois vis. 


Page 271, ligne 18, au lieu de : et par suite on fait plonger, lisez : on fait approcher 
le rouleau fournisseur du rouleau gravé, quel que soit son diamètre. 


Page 271, ligne 36, au lieu de : au bout de l’entretoise, lisez : au bout de la vis diver- 
gente a’. 


Page 280, ligne 41, au lieu de > creux en bronze a, lisez : creux en fonte a. 


Page 355, ligne 15, au lieu de : fig. 1, pl. 4, lisez : fig. 4, pl. 24, 
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REGXAULT. Métallurgie du zinc.......... 173 
REFERT. Boîte à graisse... ............, 219 
RICHARD. Robinets......... csssusoesesss 419 
RissLee. Machine à imprimer........... 258 
RogsrT., Machines d'extraction. .......+. 19 


ROBERTS. Moissonneuse...,.....,....... SU 
ROBERT SALMON. Faneuses.....,..,..... 
RoLrLaND. Robinets.............. 
Runwxorrr. Bobine d'induction.. . 
Rurr. Plieuse mécanique... 
RussegLL (John). Robinets.............., 


s 


SAINT-CERISTOPHE (de). Graissage........ 
SaLmox. Moissonneuse..... 
SAUNDERSON. Cémentation............... 
ScBigLe. Robinets..........,,.......... 
Sécu. Génération de la vapeur. ....... 


546. 


SILBeRMAN. Métallurgie du zinc... 


SIMON, Robinets.........s...s.... .. 429 
Sims. Machines à battre. ....... sa fi 
Sirk. Faneuse..............e.....e.. . 115 
Id. Moissonneuse........ PR 502 
SOMMEILLER. Locomotives..............,. 129 
Somers-Dawson (John). Boîte à huile.... 211 
Srémécin. Volants. ....+..s....so.seses 376 
T 
TASTEMAIN. Moissonneuse..........,.4.« . 502 
‘fanésauT. Robinet......., 
Id.  Robinet-valve.... 
‘Tamiox. Machine à air dilaté........... 218 
Id. Machine à vapeur... 374 
Taowas. Machine à air dilaté........... 231 
IE NOMME: sssosccrmressocsrsss (071 
TaourouDe-DaxGux. Renvideur mécani- 
QUO. socsorsonessoce seosscsssscses SÒ 
Tim. Boîte à graisse. ............. asset 0 
Tresca. Machine à battre............... 76 
Id. Régulateur équilibré.. .. ....... 464 
Trorrier. Robinets..,........ css.coocce 449 
Trovnré. Impression des tissas........, . 261 
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